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INTRODUCTION 


in 

'  ^ 

This  pamphlet  contains  the  results  of  stage  and  discharge  observations  made  on  the  Mississippi  River,  its  out¬ 
lets  and  tributaries,  and  other  streams  and  waterways  In  the  US  Army  Engineer  District,  New  Orleans,  during  the  1985 
calendar  year. 

In  addition  to  the  records  of  this  Oistrtct,  there  are  contained  herein  gage  and  discharge  data  furnished  by 
the  US  Geological  Survey,  and  gage  records  furnished  by  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration. 

Gages  operated  by  the  New  Orleans  District  are  generally  inspected  at  least  once  each  year.  The  datum  used  Is 
that  of  the  1929  National  Geodetic  Vertical  Datum  by  the  National  Ocean  Survey.  Gages  are  being  adjusted  to  agree  with 
benchmark  changes  also  furnished  by  the  National  Ocean  Survey.  Refer  to  the  General  Information  section  at  each  station 
frr  specific  adjustments.  Gage  readings  are  checked  against  Inspection  reports  and  comparative  hydrographs  and  are 
corrected  where  the  need  Is  indicated. 


Stages  are  readings  of  wafer  surface  elevations  expressed  in  feet  above  the  zero  or  reference  point  of  the 
gage.  The  reference  point  Is  referred  to  either  National  Geodectlc  Vertical  Oatum  of  1929  (NGVD)  or  mean  low  gulf 
datum.  Mean  low  gulf  is  0.78  foot  below  NGVD.  National  Geodetic  Vertical  Oatum  of  1929  is  used  in  lieu  of  Sea  Level 
Datum  of  1929  (MSL) . 


Discharge  Is  the  quantity  of  water  flowing  past  a  cross  section  of  the  stream  in  a  unit  of  time.  It  is 
expressed  in  cubic  feet  per  second. 

Discharge  data  consist  of  a  brief  description  of  the  gaging  station,  results  of  discharge  observations,  and 
where  determined,  computed  daily  flows.* 

Annual  highest  and  lowest  stages  are  reported  for  most  of  the  daily  gage  stations.  In  determining  these 
extreme  records,  all  available  gage  data\  including  continuous  recorder  charts,  twice-daily  gage  readings,  and  gage 
records  taken  from  discharge  notes,  inspection  reports,  etc.,  are  used.  The  time  of  occurrence  usually  is  reported  for 
the  annual  highest  stage  but  not  for  the  afnual  lowest  stage. 

The  time  of  observation  refers  to  central  standard,  or  central  daylight  saving  time.  Daylight  saving  time  was 
in  effect  from  Apr.  28  through  Oct.  Z1 J 

The  enclosed  stream  gaging^  map  shows  the  gaging  systems  operated  by  the  District  during  the  reporting  period. 
The  map  contains  an  index  for  finding  gage  and  discharge  records  within  the  pamphlet  by  system  arrangement. 
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HIGHEST  AND  LOWEST  STAGES  OF  THE  MISSISSIPP I  RIVER  AND  ITS  OUTLETS  AND  TRIBUTARIES 
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MONTHLY  AND  YEARLY  STAGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  FOR  1985 


MONTHLY 

MEAN  STAGES 

JAN 

Ifeb  1 

I  MAfl  i 

APR 

I  MAY 

1  3  UN  ; 

I  JUL 

1  AUC 

SEP 

0CT  1 

1  NOV 

DEC 

KNOX  LANDING.  LA 

I  _ 

37 

94 

53 

16 

50 

00 

_ 

33 

50 

25 

25 

21 

53 

21 

27 

24 

84 

3/ 

63 

49 

99 

RED  RIVER  LANDING,  LA 

43 

1  1 

35 

72 

50 

66 

48 

50 

39 

27 

31 

30 

23 

20 

19 

65 

19 

32 

22 

59 

35 

23 

47 

69 

BAYOU  SARA.  LA 

36 

77 

29 

29 

43 

63 

41 

42 

32 

49 

24 

25 

16 

34 

12 

90 

12 

93 

16 

24 

28 

73 

41 

01 

BATON  ROUGE.  LA 

29 

19 

22 

51 

35 

25 

33 

22 

25 

27 

17 

76 

1  1 

04 

8 

44 

8 

67  i 

1 1 

32 

21 

86 

33 

00 

DONALDSONVILLE.  LA 

22 

04 

16 

16 

26 

83 

25 

10 

18 

30 

1  1 

06 

6 

98 

5 

84 

6 

20  1 

8 

13 

15 

52 

25 

18 

COLLEGE  POINT  (LA  > 

ia 

95 

13 

64 

23 

28 

21 

61 

15 

57 

9 

00 

5 

87 

4 

36 

5 

06 

6 

64 

13 

02 

21 

76 

RESERVE.  LA 

- 

1  1 

44 

- 

18 

70 

- 

8 

00 

- 

3 

97 

4 

68 

- 

10 

57 

18 

35 

NEW  ORLEANS.  LA 

i  i 

82 

a 

24 

14 

54 

13 

45 

9 

64 

3 

90 

3 

59 

3 

14 

3 

48 

4 

37 

7 

81 

13 

49 

CHALMETTE.  LA 

10 

45 

7 

42 

12 

51 

1  1 

75 

8 

70 

5 

48 

3 

66 

3 

36 

3 

57 

4 

23 

7 

32 

12 

00 

WEST  POTNTE  A  LA  HACHE,  LA 

5 

B 1 

4 

it 

6 

89 

6 

48 

5 

08 

3 

31 

2 

26 

2 

22 

2 

44 

2 

76 

4 

07 

6 

55 

EMPIRE.  LA 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

2 

86 

_ 

- 

2 

42 

_ 

_ 

4 

99 

HEAD  OF  PASSES.  (LA  ) 

1 

76 

1 

1  1 

2 

44 

2. 

61 

2 

09 

- 

1 

32 

1 

54 

1 

48 

1 

48 

1 

31 

2 

16 

MAXIMUM.  MINIMUM.  AND  MEAN  DISCHARGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER 
*ND  ITS  OUTLETS  AND  TRIBUTARIES 


MAXIMUM  OISCHARCE 

MINIMUM  DISCHARGE 

PRIOR  TO  1985 

1985 

PRIOR 

TO  1905 

LOCATION 

RIVER 

MILE 

A 

DRAINAGE 

AREA 

SCI  MILES 

YEAR 

DISCHARGE 

C  F  S 

B 

DISCHARGE 

C  F  S 

YEAR 

DISCHARGE 

C  F  S 

B 

DISCHARGE 

C  F  S 

MISSISSIPPI  RIVER 

TARBERT  LANDING.  MISS 
RED  RIVER  LANDING.  LA 

306  3 
302  0 

l . 124. 900 
l . 125, 000 

193  7 
1927 

1, 977. O00 
Bl. 779. 000 

1 .  128. OOO 

1939 

1939 

85.  000 
75. 000 

201 . OOO 

OLD  RIVER  OUTFLOW 

NEAR  KNOX  LANDING.  LA 

0  5 

1 . 124. 700 

1973 

610. 000 

346.  000 

1962 

0 

43, OOO 

LOWER  OLD  R.VER 

TORRAS.  LA 

1  0 

- 

1937 

E519.  000 

1912 

F316, 000 

- 

ATCHAFALAYA  RIVER 
SIMMESPORT,  LA 

8  2 

87. 570 

1973 

70 1 . 000 

487.  000 

1964 

10. 500 

67,  OOO 

A  DISTANCES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  ARE  MEASURED 
FROM  HEAD  OF  PAS9E9  (LA  )  TRIBUTARY  DISTANCES 
ARE  FROM  MOUTH 

B  DISCHARGE  MAY  BE  EITHER  COMPUTED.  MEASURED.  OR  ESTIMATED 
ALSO.  DISCHARGE  MAY  NOT  BE  AVAILABLE  FOR  THE  RECORD  STAGE 

E  TOWARD  ATCHAFALAYA  RIVER 


TEAR*  Y 
MEAN 
STAGE 


34  70 

28  01 
21  45 
15  70 

13  31 

a  30 
7  55 
4  35 


MEAN 

DISCHARGE 

CFG 


59 l . 500 


1 60. 100 


253. 700 


F  TOWARD  MISSISSIPPI  RIVER 


INDEX  TO  RECORDS  BY  STREAM  GAGING  SYSTEMS 


System 

Number 

System 

Stage 

Page 

Discharge 

01 

Mississippi  River  and  Passes 

3 

253 

02 

Old  River  and  Vicinity 

27 

257 

03 

Atchafalaya  River  (Principal  Channels 
and  Outlets) 

34 

257 

04 

Black  River  at  Acme.  La 

59 

C) 

40 

Upper  Pointe  Coupee  Drainage  Area 

60 

C) 

43 

Morganza  Floodway 

63 

(•) 

46 

West  Atchafalaya  Floodway 

65 

Cl 

49 

Atchafalaya  Basin 

70 

264 

52 

East  of  East  Atchafalaya  Basin 

Protection  Levee 

90 

C) 

55 

Bayou  des  Glaises  and  Vicinity 

113 

Cl 

58 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 
Borrow  Pit  (LS  and  Vicinity) 

119 

Cl 

61 

Bayou  Rapides.  Boeuf.  Cocodrie.  and 
Vicinity 

131 

Cl 

64 

Bayou  Teche  and  Vicinity 

141 

C) 

67 

Vermilion  River  and  Tributaries 

153 

(•1 

70 

Mermentau  River  and  Tributaries 

160 

(•1 

73 

Calcasieu  River  and  Tributaries 

170 

(•) 

76 

Intracoastal  Waterway  and  Vicinity.  New 
Orleans.  La  .  to  Calcasieu  River 

181 

(•) 

79 

Delcambre  Canal.  Bayou  Carlin,  and 
Vicinity 

212 

et 

82 

Bayou  LaFourche  and  Vicinity 

213 

(■) 

05 

Lake  Pontchartram  and  Vicinity 

220 

(•i 

88 

Gulf  of  Mexico 

246 

Cl 

*  Discharge  not  included  in  this  publication 
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PART  I 

ST  '  GES  AND  DAILY  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 

OTHER  WATERSHEDS 


DAILY  STAD.ES  F  OR  1985 


MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  KNOX  LANDING.  LA. 


location.  lAT.  31-o«-25,  LONG.  9J-3«-55.  MILE  313.7,  ON  RIGHT  BANK  AT  OLD  LEVEE,  ABOUT  3/4  MILE 
Dri4NSTRE»M  f  Rnn  inlet  channel  TO  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE.  C  ST  A .  0108011.) 

GAGE.  ST»Ff  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GEtEral  InFoRmaTtOn.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  ABO'iT  1,124,700  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING). 

sankfull  stage,  si  feet,  low  water  reference  plane,  i?.j  feet  on  gage,  stage  is  affecteo  by 
The  diversion  of  water  thru  olo  river  control  structure. 

records  Available,  stage,  uCT.  20,  1955,  TO  mar.  10,  1961,  AND  June  so,  19bl ,  TO  DATE.  PRIOR  TO 
June  5ft,  IRbl.  GAGE  WAS  ABOUT  0.8  MILE  UPSTREAM. 


CXTRF 

«ES.  mIghEST,  63 

.15  feet 

ON  MAY 

51.  1983, 

.  LOWEST ,  6.2 

FEET  FROM 

JAN.  28 

TO  30, 

1956. 

t'  A  r  L  V 

SE  VF  N  A 

.*♦  stage 

in  feet 

GAGE  ZERO  13  AT 

NGVD 

(1965  AO J 

.) 

OAT 

JAN 

FFR 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

<15,60 

3a  .50 

45.60 

53.35 

45.70 

33.25 

32.10 

19.80 

24.50 

19.00 

37,00 

47.90 

e 

«5.AS 

33.90 

47.00 

52.80 

05.25 

32. 38 

31.00 

19.70 

20.50 

19.00 

36.90 

48.60 

3 

Ob. 00 

33.50 

48.10 

52.30 

00.90 

32.20 

30.80 

19.50 

20,80 

19.10 

36.50 

49,10 

a 

Ob,  10 

3?. 90 

48.R0 

51.95 

00.55 

32.00 

30.30 

19.00 

20.80 

19.30 

36.00 

49.60 

5 

ob. 2ft 

l>.  AO 

49.65 

51,60 

3 1  .00 

29.05 

19.20 

24.60 

19.60 

35.60 

49,90 

b 

ob.TS 

33.00 

50.45 

SI  .40 

04.25 

31  .00 

28.75 

19.30 

20.0  0 

19.70 

35.20 

50,30 

1 

07,5ft 

3>.50 

51.00 

51.35 

3ft. K5 

27.80 

19.00 

23.80 

19.80 

34.70 

50.40 

* 

08.00 

3  2.60 

51.65 

51.35 

04.30 

30.10  E 

27.10 

19.90 

23.60 

20.10 

34.20 

50.50 

q 

aP.OO 

33.30 

52.10 

51  .50 

04.50 

29.70 

26.20 

20.50 

23.30 

20.30 

33.60 

50.60 

1  0 

OR. bO 

3a.  40 

52.60 

51.70 

04.60 

29.60 

25.80 

21.00 

22.70 

20.50 

33.00 

30.70 

1  l 

SO  ,  Oft 

36.1  0 

5  5,10 

51.95 

44.90 

50.05 

25.05 

21.70 

22.60 

20.90 

33.10 

50,70 

SO. 25 

37.90 

55.60 

52.05 

45.10 

51.10 

25.70 

22.00 

22.70 

21.30 

33.00 

51.00 

13 

SO.on 

38.70 

54.00 

52.25 

05.30 

32.00 

25.60 

21.60 

23.00 

21.70 

32.60 

51.30 

10 

50.00 

39. ao 

54.40 

52.35 

05.30 

33.70 

25.00 

21.10 

22.60 

21.90 

32.60 

51.90 

15 

50.50 

39.90 

54.70 

52.55 

05.15 

3o.lO 

20.90 

20.90 

22.00 

22.00 

32.70 

52.20 

1  0 

50, ?o 

ao.oo 

54.90 

52.55 

40.60 

30.60 

20.00 

20.70 

21.00 

22.20 

33.30 

32.30 

17 

OR  .  bft 

ao .  io 

55.05 

52.55 

03.80 

35.20 

2«.00 

20.90 

20.60 

22.10 

34.00 

52.40 

1  A 

OR.  1  ft 

90.30 

55.30 

52.50 

02.95 

35.90 

20.20 

21.10 

20.30 

22.20 

33.10 

52.40 

19 

08,50 

40.55 

55.00 

52.35 

36.  A5 

23.90 

21.00 

19.90 

22.70 

36.20 

52.40 

20 

o7.ro 

*0.90 

55.45 

52.00 

o 

»n 

O 

«7 

37.30 

23.90 

22.50 

19.40 

23.80 

37.00 

52.20 

?1 

ob  .  5ft 

*0.90 

55.55 

51 .50 

39.55 

37.05 

23.80 

22. BO 

18.90 

25.50 

38.00 

32,00 

40.60 

55.50 

51  .00 

38.  TO 

36.90 

23.60 

23.10 

18.80 

27.20 

39.60 

51.60 

23 

40.70 

55.40 

50.35 

37.95 

36.80 

23.05 

21  .BO 

18.80 

28.90 

41.20 

30.90 

20 

02.50 

40.95 

55.25 

49,55 

37.25 

35.60 

23.20 

22.10 

18.60 

31.10 

42,70 

50.50 

25 

ol.OO 

41.70 

55.20 

48.75 

36.60 

35.10 

23.10 

22.60 

IS. 00 

32.30 

44.00 

49.70 

26 

5  9,50 

4?. 70 

55.20 

48.00 

36.30 

34.80 

22.70 

23.00  E 

17.70 

32.40 

45.10 

48.90 

?  7 

58.00 

43.20 

55.00 

47.60 

36.00 

30.50 

22.00 

23.60 

17.80 

32.80 

45. TO 

48.00 

28 

57. 1ft 

44.20 

54.80 

47.30 

35.65 

3«.  t  0 

21.90 

20.00 

17.90 

34.00 

46,20 

47.20 

29 

3b. 10 

54.75 

46.85 

35.25 

33.70 

21.00 

20.20 

18.10 

35.60 

46.80 

46,10 

30 

54.40 

46.20 

J«. 95 

32.95 

20.50 

20.JO 

18.50 

36.40 

4T.30 

44.80 

31 

30. bn 

54.00 

30.25 

20.10 

20.40 

36.90 

43,60 

TmE 

FOl  LOWING  REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

"E  a  J 

37.94 

53.16 

50.99 

33.50 

25.25 

21.53 

21.27 

24.84 

37 .63 

49.99 

44.20 

55.55 

53.35 

37.30 

32.10 

20.00 

24.80 

36.90 

47.30 

32.40 

*IN 

32.50 

45.60 

46.20 

29.70 

20.10 

19.J0  E 

17.70 

19.00 

32.60 

43.60 

e-  estimated 

Mir.MFST  stage  was  55.55  on  mar.  21. 
lowest  STAGE  was  IT. TO  on  SEP.  2b. 


DAILY  STAGES  F DR  1965 


•'liMajl-'Hl  RIvES  AT  tarBERT  landing*  miss. 


LGtArlGN.  l*T.  YI-OD-YO.  LIP-G.  ‘>1-37-25.  M ILE  306.3,  ABOUT  2-1/2  MltES  UPSTREAM  FROM  LOmER  OLD 
-TVER.  (STA.  0110011.1 

b*Gt.  S  T  fl F  F  TYPE  pi  SFVEh»l  SECTIONS. 

GELtOAL  p.fdRhaTton.  drainage  AREA,  (REVISED)  1,124,900  S9UARF  MILES  (COM TRIBUTInS). 

-EC/RDS  AVAILABLE,  STAGE,  I  NT  E  R  K I  T  I  £  N  T  L  Y  ,  1932  TO  DATE.  DISCHARGE,  1911  TO  1913,  1928,  1929, 

AND  1«32  Tn  Gate,  cn-puTFO  DAILY,  SINCE  193b. 

EXTREMES.  F OR  STAGFS,  SEE  RED  RIVER  LANDING.  MAXTMuh,  1  ,  977,000  CFS  OBSERVED  ON  FEB.  19,  19J7 

(RED  RIVER  landing  STAGE,  58.09  N G V 0 ) .  MINIMUM.  65,000  CES  COMPUTED  FOR  NQV ,  4,  1939  (BED  RIVER 
landing  stage.  U.b9  mGvD).  DISCHARGE  not  CETFRmInED  for  record  HIGH  AND  LON  STAGES. 


St»gf  in  FEET  GAGE  ZERO  Is  AT  NGvn  (197)  ADJ.) 


!)t  Y 

J*N 

FEB 

MA9 

APR 

-AY 

TOM  JUL 

AUG 

SEP 

or  t 

NOV 

OEC 

1 

51.95 

30.  R5 

19.00 

e 

ao  ,«o 

43.90 

47.25 

* 

31  .DO 

23.70 

IB. 10 

u 

as. \c 

31  .45 

a7  .bO 

50.40 

34.70 

s 

18.50 

23.60 

h 

49.65 

42.95 

29.60 

48.95 

7 

ah. 25 

31.10 

a9.50 

17,85 

33.35 

h 

49.90 

26.05 

IB. 90 

Q 

43.15 

22.40 

49.35 

10 

u  «  .  C  S 

28.60 

18.55 

1 1 

34.60 

51.60 

50.40 

24.65 

1? 

21.15 

21.70 

31.75 

49.75 

t  3 

50.70 

43.95 

3  1  .  1  5 

ta 

a  9. 9  5 

36.00 

52.90 

31.35 

15 

51.05 

23.95 

21.05 

1 1 1 

43.25 

20.40 

51.00 

!  7 

afl.35 

sa.65 

33.95 

20.95 

16 

51.05 

33.80 

to 

20.25 

19.05 

51.10 

<?n 

39.25 

35.95 

?1 

39.45 

5°  •  00 

24.00 

36.85 

<?2 

93.7S 

49,45 

22. TO 

22.20 

2  3 

36.80 

17.85 

49.75 

2a 

34.00 

29.70 

25 

3^.80 

40.45 

53,75 

22.00 

*2.55 

2h 

4b. 70 

20.20 

16.05 

27 

33.25 

44.35 

2d 

35.90 

42.90 

53.  ao 

34.50 

29 

45.40 

20.40 

23,30 

34.10 

30 

33.65 

16.75 

43,50 

3  1 

33.30 

35.45 

TmF 

EOiLONP 

0  9FFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN 

TME  table 

ABOVE 

-Fan 

-Ax 
-  IN 


DAILY  DISCHARGE  FOB  19*5 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  T  ARfif  a  T  LANDING,  M I S S . -*C OnT I MUED 
COMPUTED  DAILT  DISCHARGE  I',  thousand  CUBIC  FEET  PER  SECOND 


OAv 

JAm 

fl 

MAR 

APR 

may 

J'»N 

JUL 

aug 

SEP 

oct 

NOV 

DEC 

1 

795 

4  A  1 

783 

1062 

T5* 

4  6  0 

438 

235 

314 

223 

543 

874 

2 

755 

4*9 

829 

1020 

739 

4a3 

427 

231 

315 

225 

54) 

894 

3 

7  6  S 

46ft 

859 

999 

751 

438 

41* 

228 

319 

224 

533 

413 

4 

7*7 

45ft 

886 

947 

721 

436 

407 

223 

319 

227 

525 

930 

77? 

4a4 

90« 

93* 

714 

4  ?* 

394 

221 

317 

231 

517 

990 

h 

785 

450 

92  8 

928 

712 

41  8 

383 

223 

313 

234 

506 

952 

7 

80? 

443 

981 

927 

712 

410 

370 

225 

305 

235 

500 

959 

A 

82* 

444 

100? 

928 

712 

4 1  a 

355 

232 

301 

258 

491 

9*2 

<> 

89* 

452 

1015 

934 

718 

3«8 

344 

244 

295 

242 

479 

965 

1ft 

8*9 

476 

10  51 

438 

722 

398 

337 

2*0 

268 

247 

47, 

9*9 

11 

87* 

510 

1098 

997 

730 

4n? 

333 

275 

283 

252 

468 

9*7 

12 

8*5 

549 

1  069 

951 

735 

at  7 

334 

279 

284 

257 

<68 

978 

1? 

89, 

568 

1078 

957 

74? 

4  ?8 

333 

279 

267 

2*3 

460 

967 

14 

893 

587 

1089 

9*3 

742 

460 

328 

262 

28a 

266 

4*1 

IOOO 

15 

89n 

597 

1100 

9*7 

739 

470 

322 

2*6 

273 

271 

4*2 

101  1 

16 

883 

60ft 

1108 

R71 

721 

4  AO 

317 

253 

2*0 

273 

472 

1014 

17 

87? 

6ft4 

1114 

973 

703 

443 

311 

265 

248 

272 

48* 

1017 

lfl 

85* 

bt  1 

1121 

971 

*78 

504 

308 

270 

239 

273 

507 

1023 

19 

SIR 

617 

1  124 

9*4 

6  4  8 

5?5 

305 

271 

231 

280 

525 

1022 

2ft 

809 

b?a 

1124 

954 

*12 

535 

30a 

278 

222 

297 

5*6 

1017 

21 

768 

6?4 

1  128 

940 

590 

533 

304 

28* 

214 

322 

588 

1011 

22 

728 

6?4 

1128 

9?0 

572 

5  ?9 

299 

292 

208 

352 

617 

1003 

23 

*<>1 

622 

1  124 

898 

553 

519 

297 

277 

204 

377 

653 

978 

24 

67, 

6?Q 

1121 

874 

538 

5ft5 

293 

275 

204 

912 

695 

9*3 

25 

*33 

645 

1 117 

850 

523 

444 

241 

283 

203 

43? 

734 

957 

26 

595 

666 

1U« 

825 

515 

4A6 

28* 

291 

201 

437 

765 

943 

27 

56? 

716 

till 

815 

510 

48? 

281 

300 

202 

444 

T9* 

911 

28 

590 

744 

1108 

803 

502 

475 

27? 

30* 

208 

470 

8)9 

889 

29 

519 

1101 

788 

49* 

467 

2*0 

51  t 

210 

496 

838 

852 

30 

999 

109? 

770 

488 

456 

249 

313 

217 

513 

854 

803 

3! 

988 

1080 

475 

2»1 

314 

523 

759 

mean 

75? 

561 

1046 

924 

*47 

463 

327 

2*7 

239 

316 

5T8 

950 

MAX  . 

89s 

744 

1128 

1062 

756 

535 

438 

314 

319 

523 

854 

1023 

MIN. 

48* 

443 

783 

770 

475 

3<>8 

24| 

221 

201 

223 

460 

759 

TOTAL  for  tear 

MAS  215, 

885,000  CFS 

MEAN  FOR 

TEAR  MAS 

591,500  CFS 

MAXIMUM 

DISCHARGE  WAS  1 

,128,000  CFS 

on  Mar. 

21  s  22 

minimum 

daily 

DISCHARGE  MAS  201,000  CFS  on 

Sep.  26 

6 


DAILY  STAGES  FOR  1985 


MISSISSIPPI  RIvER  AT  9£0  RIVER  LARDING,  L». 


LOCATION.  L‘T,  SO-S7-39,  LONG.  91-39-S2.  SPUR  dive  Dm  RIGMT  bark  AT  mile  302.4.  (STA.  01120128.) 
GARE.  AUTOMATIC  RECORDER  Asl>  staff. 

general  Information.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,000  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING) •  BankFuLL 

STAGE,  as  FEET.  L-'JM  MATER  REFERENCE  PlARE,  in. 6  FEET  DR  GAGE.  FOR  D* IL T  FLDmS  SINCE  CLOSURE  OF 
LOmER  old  RIVFR  f«ILE  3D a'  QR  Jul.  12,  1  963.  SEE  TARBERT  landing,  MISS.  ON  SEP.  Ik,  1975  GAGE 
MAS  lOrEREO  3.46  FEET  TO  AGREE  „ITH  nEh  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  REM  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM 
Jam.  1  ThRu  SfP.  IS  -'ERE  CORRECTED  To  n£n  OAT,w.  prior  TO  1975  GAGE  ZERO  NAS  3.49  FEET  NGVD. 

RLCOriiS  AvATLABLF.  STAGE,  1BS1  TO  1R23,  AND  MAR.  1940,  TO  DATE,  GAGE  MAS  LOCATED  ACROSS  THE  RIVER 
AT  ARGnlA.  LA.  IM1LE  302.6),  OCT.  1R23,  TO  JURE  loan.  STAGES  ARE  AVAILABLE  FOB  GAGE  AT 
PmILlIpSTOr,  I  A.,  (MILE  302.5)  FROM  JAN.  1937  TO  DEC.  1945,  DISCHARGE,  1S5I  AND  INTERMITTENTLY 
From  1*8,  TO  1963.  COMPUTED  DAILY,  FRnM  1928  To  1963. 

EXTREMES.  highest,  hr. 9a  feet  from  MAT  ,a  TO  17.  1927.  LD-EST,  2.89  FEET  ON  NOV.  14,  1695, 

EvTREmfS  have  BEE11  ADJUSTED  TD  NGVO,  lAXIMun.  ABOUT  1  ,7  99,000  CFS  MOULD  HAVE  OCCUREO  FOR  THE 
mat  1927  F l non  IF  FlO*  mao  BEEN  COnFINF.O  BETREEn  LEVEES.  A  DISCHARGE  OF  1,595,000  CFS  MAS 
UBSFRVFD  B*  Fi  DAT  MfTHOD  DC  MAR.  31.  1862  (STAGF  51.79  NGVD).  THIS  DISCHARGE  MAS  AFFECTEO  BT 

crevasses.  »  disc  urge  of  1,520,000  cfs  mas  computed  fdr  apr.  n  and  12,  1945  cat  stages  of 

5a. 69  *ND  56. A9  nGvD,  RESPECTIVELY.  MINIMUM,  75,000  CFS  COMPUTED  FOR  NOV.  4,  1939  (STAGE,  «.64 
NGVD  AT  ANGOLA). 


OA  TLr 

EIGhT  a.m.  sta&6 

IN  FEET 

GAGE 

ZFRO  IS 

AT  RGVO 

(1966 

AOJ.) 

C»*r 

f£«j 

MAP  APW 

mat 

JUN 

Jul 

AiiG 

SEP 

OCT 

wnv 

DEC 

1 

a  1,42 

32.28 

43.19 

51.00 

43.40 

31.15 

30.08 

16.10 

22.47 

17.05 

34.60 

45.55 

2 

a  3 .  T  i 

3,  .72 

49.53 

50.34 

42.87 

30.30 

29.34 

17.89 

22.51 

17.09 

34.47 

46.10 

5 

aS.9o 

31.17 

a5. 63 

49.77 

42.54 

30.07 

28.80 

17.70 

22.71 

17.10 

39.13 

46.70 

4 

aa,  in 

30.70 

96.50 

49.40 

42.22 

29.65 

26.20 

17.52 

22.75 

17.21 

33.70 

47.22 

5 

aa.u 

30.63 

97.19 

48.99 

41.97 

29.44 

27.40 

17.42 

22.60 

17.48 

33.30 

47.55 

6 

44,6c 

3n.ac 

97.85 

48.82 

41.90 

28.90 

26.70 

17.50 

22.38 

17.70 

32.85 

47.90 

7 

a5.  ia 

30.30 

98.50 

48,77 

41  .90 

28.90 

25.90 

17.65 

21.91 

17.70 

32.29 

48.10 

8 

a5.8a 

3o.aa 

49.15 

48.80 

41  .92 

28.02 

25.00 

18.00 

21.65 

17.92 

31.83 

48.22 

9 

as.  50 

30.85 

99.58 

48.97 

42.13 

27.63 

2«.30 

18.40 

21,30 

16.20 

31  .22 

48.33 

10 

aT.oa 

32.10 

50.08 

49.14 

42.26 

27.66 

23.90 

19.40 

20.85 

18,40 

30.81  F 

48.43 

11 

a7,aj 

33.9a 

50.62 

49.36 

42.50 

27.90 

23.60 

19.70 

20.60 

18.77 

30.79 

48.36 

12 

a7.7o 

35.62 

51.07 

49.55 

42.71 

26.67 

23.70 

19.90 

20.65 

19.08 

30.70 

48.62 

13 

a?  .68 

36.45 

51  .97 

49.70 

42.90 

30.00 

23.60 

19.70 

20.60 

19.41 

30.30 

49.03 

1  4 

47  aa 

37.20 

51.65 

49.84 

92.93 

31.26 

23.30 

19.30  E 

20.60 

19.65 

30.30 

49.40 

IS 

97. 80 

37.62 

5?. 13 

50.00 

42.76 

31  .74 

22.90 

19.20 

20.00 

19.84 

30.90 

49.72 

lb 

9  7.59 

37.78 

52.39 

50.16 

42.23 

32.29 

22  60 

19.00 

19.30 

19.99 

30.90 

49.88 

17 

97,28 

37.96 

52.60 

50.14 

41.54 

32.69 

22.20 

19.30 

18.70 

19.90 

31  .70 

49,90 

IS 

96.78 

36.15 

52.79 

50.05 

40.60 

33.52 

22.09 

19.40 

18.27 

19.99 

32,80 

50.10 

19 

96,10 

36.46 

52.88 

99.84 

39.45 

34,52 

21.86 

19.38 

17.89 

20.93 

33.72 

50.07 

20 

95.28 

36.70 

52.99 

49.58 

38.20 

3a  ,95 

21  .85 

20.51 

17,45 

21.99 

39.57 

49,92 

21 

99,09 

36.73 

53,09 

49.10 

37.39 

30.85 

21.80 

20,80 

17.07 

23.00 

35.67 

49.71 

22 

92,79 

36.70 

52.97 

48.50 

36.59 

3a.b8 

21.52 

21.15 

16.90 

29.80 

37.00 

49.42 

23 

91,68 

36.55 

52.90 

47.89 

35.76 

34.,8 

21.34 

[9.99 

16.70 

26.90 

38.58 

48.75 

24 

90,9a 

36.77 

52.80 

47.17 

35.13 

33.53 

21.23 

20.11 

16.53 

28.65 

90.13 

48.30 

25 

36  ,9fc 

39.50 

52.70 

46.39 

34.43 

32.98 

21.05 

20.65 

16.25 

29.70 

91.52 

47.55 

26 

37,97 

40.37 

52.66 

45.68 

39.05 

32,60 

20.75 

21.11 

15.90 

29.90 

92.48 

46.70 

27 

36,03 

40.64 

52.99 

45.30 

33.80 

32,34 

20.45 

21.55 

16.00 

30.90 

43.16 

45.80 

28 

35.15 

a,  .86 

52.91 

44.70 

33.90 

37.07 

19.95 

21  .96 

16.06 

31.80 

43.78 

45.10 

29 

39.20 

52.22 

94.24 

33.10 

31.59 

19.30 

22.19 

16.20 

33.10 

44,40 

44,00 

30 

33,19 

E 

51 . 70 

43.91 

32.79  F 

31.05 

18.75 

22.33 

16.66 

33.90 

44.98 

42.68 

31 

32.53 

F 

51.60 

32.08 

18.34 

22.38 

39.40 

41.33 

THE 

FOl  LOWING  KEFER 

OnLT  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

“3,11 

36.72 

50.66 

48.50 

39.27 

31 . 10 

23.28 

19.65 

19.32 

22.59 

35.23 

47.69 

MAX 

47  ea 

41  .86 

53.09 

51.00 

43.40 

3a. 95 

30.08 

22.36 

22,75 

34.40 

44.98 

50.10 

min 

32.53 

30.30 

43.19 

43.91 

32.08 

*T.fe3 

18.34 

17.42 

15.90 

17.05 

30,30 

41.33 

F-  NOT 

At  STATEO  TIME 

F- 

ESTIMATEO 

highest  stage  mas  53.15  »t  aioo  p.m.  or  mar.  20 
LDmEST  stage  MAS  15.90  ON  SEP.  26. 


0»ILV  STAGES  FOB  19BS 
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MISSISSIPPI  RIVE®  at  BAYOU  SARA,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-45-48,  LONG.  91-23-12.  LEFT  SANK,  NEAR  CONCRETE  CASTING  PLANT  AT  MILE  265. 4, 
(ST4.  nll«009.) 

SAGE,  STAFF  TYPF  IN  SEVEPAL  SECTIONS. 

general  information,  drainage  area,  (revised)  1.125,400  sguare  miles  (contributing),  bankfull 

stage,  36  FEET.  LOW  »ATER  REFERENCE  plane,  S.2S  FEET  ON  GAGE.  ON  SEP.  17,  1975  GAGE  MAS 
LOWERED  3.76  FEET  TO  AGREE  m!TS  ne-  G*GE  ZERO.  ST.'GES  FROM  Jan.  1  THRU  SEP.  16  mERE  CORRECTED 
To  nEH  Datum.  PRIOR  to  1975  GAGE  ZERO  mas  3.76  FEET,  NGVO. 

RECORDS  Available.  stage,  OEC.  3,  18t>8,  to  DATE.  gage  MAS  located  on  RIGHT  BANK  FROM  AUG.  13, 

1950  To  AUG.  31 . ‘ 1 971 . 

ExtRfmES.  HIGHEST,  55.96  FEET  On  mat  15,  1927.  LOWEST,  0.96  FOOT  ON  NOV.  16,  1595.  EXTRFMES  HAVE 
rfen  adjusted  to  ngvp. 


0 A j l v  EIGHT  a.m.  STAGE  IN  feet  GAGF  ZERO  IS  AT  nGVD 


day 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JllL 

AUG 

SEP 

oct 

NOV 

OEC 

1 

37,20 

26.00 

36.25 

44.15 

36.50 

24.50 

23.20 

11.10 

15.90 

11.00 

26. IS 

38.80 

2 

37.60 

25.55 

37.50 

S3.9C 

36.00 

23.65 

22.45 

11.00 

15.80 

11.10 

26.00 

39.30 

3 

37.90 

25.15 

38.70 

42.90 

35.80 

23.90 

21.80 

1 1  .00 

16.00 

11.20 

27.  50 

39.80 

a 

3?. 10 

29.60 

39.20 

42.40 

35.40 

22.60 

21.00 

10.80 

16.00 

11.20 

27.30 

90.20 

5 

39.25 

29.60 

90.30 

41.90 

35.10 

22.60 

20.55 

10.60 

15.90 

1  1  .25 

26.85 

90.70 

0 

39,25 

29.60 

90.90 

41.55 

35.00 

22. DO 

20.10 

10.80 

15.80 

11.40 

26.60 

91.00 

7 

38.50 

2«.  10 

91  .5U 

91.50 

35.00 

21  .50 

19.50 

10.90 

15.30 

11.50 

26.20 

41.30 

a 

39.00 

29.00 

92. OC 

41.50 

35.00 

21  .no 

18.00 

1  1  .00 

15.00 

11.80 

25.70 

4!  .50 

9 

39.60 

29.90 

92.50 

41  .70 

35.10 

20.60 

17.35 

1  1.50 

14.70 

12.00 

25.10 

41.65 

10 

90.30 

25.90 

92.90 

41.85 

35.30 

2D. 50 

16.75 

12.50 

19.40 

12.10 

29.80 

41.65 

i 1 

90,85 

27.00 

93.60 

92.00 

35.50 

20.60 

16.45 

1  3.00 

19.00 

12.45 

24.90 

41.65 

12 

9  o .  95 

29.00 

99.05 

42.15 

35.70 

21.35 

16.40 

13.35 

14.00 

12.85 

29.90 

42.00 

13 

9  1.25 

29.80 

49.15 

42.40 

35.80 

22. TO 

16.40 

13.35 

14.00 

13.20 

29.00 

42.40 

1  a 

91  ,«0 

30.60 

44.70 

92.70 

35.80 

2V.80 

16.30 

12.50 

14.00 

13.70 

23.95 

42.70 

15 

91.25 

Jl  .10 

45.00 

42.8  0 

35.80 

24,50 

16.00 

12.70 

13.90 

14.00 

29.00 

43.00 

1  6 

91,00 

31  .90 

95.15 

42.90 

35.70 

25.20 

15.55 

12.80 

13.10 

13.90 

2«.S0 

43.20 

17 

90.65 

31  .50 

95.23 

92.95 

35.30 

25.70 

15.30 

12.70 

12.50 

14.00 

25.00 

43.30 

13 

90.35 

3  1  .70 

45.80 

92.90 

39.60 

26.30 

15.00 

12.70 

12.00 

IS. 80 

26.00 

43.30 

19 

39,60 

3 1  .95 

45.90 

42.70 

33.10 

27.20 

15.00 

12.80 

11.80 

14.00 

27.00 

43.30 

?0 

39.00 

32.25 

45.95 

42.50 

31  .90 

27.75 

15.00 

13.50 

11.30 

15.00 

28.00 

43.20 

21 

38,00 

32.30 

46.25 

42.00 

30.90 

27.80 

14.90 

13.«0 

11.00 

16.00 

28.90 

43.00 

22 

36.60 

32.30 

46.25 

41.50 

30. DO 

27,50 

14.60 

14.20 

10.80 

17.55 

30.30 

42.70 

23 

35.50 

32.30 

„6.00 

41.00 

29.10 

27.25 

19.90 

13.50 

10.90 

19.20 

31  .80 

42.10 

2« 

39.30 

32.90 

45.85 

40.00 

28.90 

28,80 

19,20 

13.30 

10.50 

21  .25 

33.60 

41.60 

25 

32.85 

33.05 

95.75 

39.50 

27.70 

26.10 

1«.00 

13.70 

10.20 

22.80 

39.90 

41.00 

26 

31.00 

33.80 

45.75 

38.60 

27.20 

25.70 

13,80 

14.20 

9.70 

23.25 

35.70 

40.30 

27 

30.05 

39.30 

45.50 

38.30 

26.80 

25.30 

13.50 

19.70 

9.60 

23.90 

36.99 

39.10 

26 

29,10 

35.00 

45.50 

38.00 

26.60 

25.15 

13.05 

15,10 

9,70 

25.90 

37.15 

38.50 

29 

28.10 

45.10 

37.65 

26.20 

24.70 

12.50 

15.90 

9.90 

26.90 

37.65 

37.60 

30 

27,00 

44.85 

37. c: 

25.90 

24.10 

12.00 

15.70 

10,40 

27.35 

38.22 

36.40 

31 

26.95 

44.60 

25.25 

11.50 

15.90 

28.00 

35.30 

ThE 

following  refer 

ONLT  Tfl 

READINGS  APPEARING  in  the  table 

ABOVE 

ME.  IN 

36,77 

29.29 

a3,63 

41.42 

32.99 

20.  ?5 

16.34 

12.90 

12.93 

16.24 

28.73 

41.01 

Ml  y 

91.90 

35.00 

46.  *5 

94.15 

36.50 

2T.A0 

23.20 

15.90 

16.00 

28.00 

38.22 

43.30 

M  I  N 

26.95 

29.00 

36,25 

37.00 

25.25 

2D.ao 

11.50 

10.60 

9.60 

11.00 

23.95 

35.30 

highest  stage 

WAS  96. 

25  ON  mar 

.  21  ANO 

l*ter 

OATE(S). 

LOWEST 

STAGE 

H  *  S  9.60 

ON  SEP. 

26. 
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DAILY  STAGES  EOR  1985 


MISSISSIPPI  RIVES  AT  BATON  ROUGE,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-2S-95.  LONG.  41-12-25.  SOUTH  HALL  OF  POST  ALLEN  LOCK  AT  MJlE  EES. 4.  (8TA. 

0116004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOSOER  AND  STAEP. 

GENERAL  InEOShaTton.  drainage  AREA,  (REVISED)  1, 125,810  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  EB  E£E  T .  LON  HATER  REFERENCE  PLANE,  E.57  FEET  ON  GAGE.  NATURAL  FLOP  IS  AFFECTED  BY 

tides,  on  scp.  ir,  1975  gage  has  raised  i.is  feet  to  agree  hith  neh  benchmark  elevations  and 
nFm  gage  zero'.  stages  from  JAN.  )  THRU  SEP.  IS  HERE  CORRECTED  TO  nEh  DATUM.  PRIOR  TO  14T5  CASE 
ZERO  HAS  minus  0.52  FOOT,  NGVO. 


records  available,  stage,  ist2  to  oate.  the  location  of  gage  has  been  changed  slightly  several 
Tt-ES  during  period  of  RECORD.  DISCHARGE,  1929,  1 938  TO  1457,  AND  1473  TO  1475.  CONPuTCO 
Daily,  FROM  1431  TO  1 445 ,  AND  1447  TO  1456. 


EktRehES.  highest,  47 

.28  FEET 

ON  HAY 

15,  1927. 

LOWEST 

',  MINUS 

0.07  FOOT  ON  NQV ,  14, 

1894. 

-axImuh, 

471,000 

CFS  OBSEWVEO  ON 

APR.  16, 

1445  IS' 

AGE,  »4. 

58  NGVD).  MINIMUM  73, 

700  CFS 

^BSERVfO  CJn 

i  Oct.  19 

,  1939  (STAGE,  2 

.58  NGVD ) 

.  EKTREHES  HAVE 

BEEN 

ADJUSTED 

TO  NGVD 

• 

Oajlv 

EIGhT  a. 

M,  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1965 

ADJ.) 

l  &  1 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

\ 

Z^^O 

19.90 

28.76 

35.66 

28.79 

18.00 

17.00 

6.97 

11.06 

T  .53 

21  .92 

30.85 

5 

5<*.63 

19.30 

24.79 

35.13 

28.40 

17.11 

16.40 

6.98 

10.79 

7.50 

21.34 

31.34 

s 

209 

19.79 

30.75 

34.56 

28.10 

16.65 

15.55 

6.9a 

11.12 

7.45 

21  .20 

31.85 

a 

o 

19.36 

31.55 

34.06 

27.82 

16.45 

15.04 

6.88 

11.17 

7.44 

20.77 

32.33 

1 

29.9J 

19.39 

32.17 

33.63 

27.59 

16.24 

14.41 

6.88 

10.90 

7.40 

20.36 

32.65 

t 

30,17 

19.3° 

32.73 

33.48 

27.50 

15. A2 

13.96 

6.92 

10.69 

7.31 

20.00 

32,97 

7 

30.5a 

17.90 

33.23 

33.36 

27.44 

15.35 

13.17 

6.96 

10.30 

7.31 

19.60 

33.16 

a 

31.05 

17.75 

33.70 

33.32 

27.43 

14.90 

12.62 

7.00 

9.93 

7.60 

19.20 

33 ,35 

31.5a 

17.79 

34.10 

33.43 

27.53 

14.87 

11.79 

7.18 

9.77 

7.BT 

IS. 70 

33.95 

1  n 

35.0a 

19. b3 

34.61 

33.51 

27.69 

14.40 

1 1  .25 

7 .84 

9.55 

7.95 

18.30 

33.57 

1 1 

35.50 

50.56 

35.14 

33.70 

27.85 

14.55 

11.00 

8.34 

9.35 

8.04 

18.19 

33.57 

15 

35. 7a 

5  1  .75 

35.51 

33.45 

28.03 

15.15 

10.80 

8.56 

9.15 

8.30 

18.07 

33.93 

IS 

35.9a 

55.75 

35.81 

34.11 

28.23 

15.95 

10.80 

8.68 

9.24 

8,75 

17.76 

39.28 

)  4 

35,97 

53.55 

36.18 

34.26 

28.33 

17.08 

10.80 

8.18 

9.34 

9.00 

17.55 

39.38 

lb 

35.95 

5a. 1  3 

36.48 

34.42 

28.33 

IT. 90 

10.70 

8.65 

9.47 

9.31 

17.60 

39.60 

1  h 

35,51 

5a.  41 

36.73 

34.55 

28.02 

18.43 

10.40 

8.75 

8.93 

9.29 

17.82 

39.72 

17 

35,79 

2a.  65 

36. 9e 

34.61 

27.50 

18.90 

10.30 

8.35 

8.43 

9.30 

18.33 

39.76 

1  a 

35.36 

5  a.  8-i 

37.16 

34.56 

26.83 

19.43 

10.00 

8.34 

8.30 

9.23 

19.10 

39.90 

1  9 

31  . 

55.09 

37.27 

34.36 

26.04 

20.30 

9,90 

8.34 

7.80 

9.50 

20.03 

35.05 

?u 

31.57 

25.3? 

37.26 

34.17 

24.98 

20.95 

10.00 

8.76 

7.60 

9.95 

21.02 

39.90 

?1 

30,31 

55.  an 

37.54 

33.80 

2«.03 

21.14 

9.80 

9.10 

7.40 

10.76 

22.01 

39.75 

?? 

30.79 

5*. 00 

37 ,48 

33.34 

23.28 

21  .04 

9.60 

9.33 

7.00 

11.96 

23.17 

39.99 

zs 

59.1  a 

55.36 

37.35 

32.84 

22.43 

20.70 

9.40 

9.06 

7.00 

13.32 

29.50 

33.96 

?<. 

27.5n 

55.30 

37.27 

32.22 

21.75 

20,  1  6 

9.40 

8.64 

6.80 

14.84 

25.81 

33.55 

Z  j 

56.00 

56 . 1  a 

37.11 

31.56 

21.08 

19. S9 

9.30 

8.85 

6.50 

16. 39 

27.18  F 

33.23 

5b 

5«,  77 

56.53 

3  7.10 

30.80 

20.57 

19.10 

9.00 

9.25 

6.50 

17.00 

28.16 

32.30 

?  r 

53.57 

57 .06 

36.95 

30.36 

20,30 

1».*0 

8.70 

9.60 

6.10 

17.79 

28.86 

31 .60 

Zn 

25.67 

57.68 

56.83 

30.03 

19.91 

18.40 

8.50 

10.  J  4 

6.  JO 

19.71 

29.50 

31.10 

21  .69 

36.71 

29.61 

19.64 

18.20 

8.00 

10.45 

6.50 

20.65 

30.00 

30.30 

5* 

50,79 

36.41 

29.25 

19.30 

17.60 

7,50 

10.73 

7.20 

21.30 

30.99 

29.20 

?1 

20.07 

36.12 

18.79 

7.20 

1  1  .20 

21.37 

28.00 

ThF 

FOt  in-  T‘,G  9 £F £ R 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

•  Ea  < 

59,  19 

5?. 51 

35.25 

33.22 

28.27 

17. 76 

1  1.09 

8.44 

8.67 

1  1.32 

21.86 

33.00 

-  *  1 

35.97 

27. 6« 

37.54 

35.66 

28.79 

2 1  *  1  a 

17.00 

1  1.20 

11.17 

21.37 

30.99 

35.05 

“I‘ 

5  0.07 

17.75 

28.76 

29.25 

18.79 

l  a  .aO 

7.20 

6.88 

6.10 

7.31 

17.55 

28.00 

F.  ,DT  AT  STATED  TT“f 

M 1 0 M  F  S  T  STAGE  HAS  37. TO  *T  4100  A.M.  ON  “AR.  21. 
L.-tST  stage  h‘3  6.14  r.-.  SEP.  27. 


0*ILV  STASES  FOR  1985 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  oOnalDSDNVILLE,  la. 


LOCATION.  L‘T.  30-06-30,  LONG.  90-59-15.  BAYOU  LAFOURCHE  FRESH  HATER  PUMPING  PLANT  AT  MILE  1T5.«. 
C  ST  A .  0122009  .) 

SAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENlRAL  Information.  drainage  AREA,  (REVISED)  1,125,860  SOUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 

Stage.  23  FEET.  LOH  -ATER  REFERENCE  PLANE,  1.33  FEET  ON  SAGE.  ON  SEP.  1*,  1975  GAGE  MAS  RAISED 
0.68  FOOT  TO  AGREt.  hITh  n£h  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEM  GAGE  EERO.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU 
SFP.  17  HERE  CORPECTEO  TU  NEh  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  EERO  HAS  MINUS  1.19  FEET,  NGVD. 

records  available,  stage,  june  9,  i89o,  to  date,  prior  to  jan.  2«,  i96i,  gage  mas  about  o.p  mile 

DruNSTBEAM. 

EKTRF-ES.  HIGHEST  36.01  FEET  ON  MAT  15,  1927.  LDMEST,  minus  0.39  FOOT  ON  JAN.  12,  1918. 
tvTRERFS  have  BEEN  ADJUSTED  TU  NGVO. 


0A1LT  eight  a.m.  stage  IN  FEET  gage  EERO  IS  AT  NGVD  (1965  ADJ.) 


Cki 

Jan 

FEB 

mar 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

l 

22,00 

14.10 

21.00 

27.30 

E 

21.20 

12.90 

1 1  .ao 

4.60 

7.80 

5. BO 

15.30 

23.20 

?. 

22.30 

c 

H.70 

22.20 

26.80 

21.00 

12.20 

10.70 

4.70 

7.30 

5.90 

15.20 

23.60 

3 

22,50 

E 

11.10 

22.90 

26.30 

20.60 

11.30 

io.ao 

4.60 

7.70 

5.80 

15.00 

29.30 

4 

22,90 

la. 90 

23.60 

25.80 

E 

20.90 

11.10 

9.70 

4.70 

7.80 

5.70 

19.60 

29.50 

5 

22.5n 

1  3. nr 

2«.10 

25.50 

?n  20 

10.80 

9.10 

4.90 

7.50 

5.60 

19.10 

29.80 

6 

22,60 

11.00 

29.50 

25.30 

20.00 

10.50 

8.90 

5.00 

7.40 

5.40 

13.80 

25.20 

7 

22.90 

la. bo 

25.10 

25.20 

20.00 

10.30 

8.40 

E 

5.00 

7.00 

5.90 

13.60 

25.90 

3 

23.90 

la. 60 

25.50 

25.20 

20.00 

10.00 

7.90 

E 

5.00 

6.80 

5.60 

13.90 

25.50 

u 

23.80 

l  a .  SO 

25.80 

25.20 

E 

20.10 

9.60 

7.50 

E 

5.20 

6.80 

5. BO 

13.00 

E 

25.70 

10 

29.20 

11.00 

26.30 

25.20 

E 

20.30 

9.90 

b.90 

5.40 

6.60 

5.80 

12.70 

25.80 

11 

29,70 

l  a. oo 

26.60 

25.90 

E 

20.90 

9.50 

6.60 

5.70 

6.90 

5.60 

12.70 

2S.90 

ia 

25.00 

IS. 00 

26.80 

25.80 

20.50 

9.80 

6. SO 

5.90 

6.30 

5.60 

E 

12.60 

26.20 

1  3 

25.20 

16.00 

27.30 

26.00 

20.80 

10.20 

6.60 

6.00 

6.20 

6.10 

12.60 

26.50 

1  a 

25.20 

16. SO 

27.60 

26.00 

20.80 

10.90 

6. SO 

E 

5.60 

6.90 

6.90 

E 

12.50 

26.50 

15 

25.20 

17.10 

27.90 

26.20 

20.90 

1  1  .90 

6.40 

6.00 

6.50 

6.70 

12.20 

26.60 

16 

25.20 

1  7.  SO 

26.  10 

26.20 

20.60 

12.30 

6  .  ?0 

6.00 

6.90 

6.70 

12.30 

26.70 

17 

25.20 

17.60 

2«.J0 

26.20 

20.10 

12.60 

6 .  ao 

5.80 

6.20 

6.80 

12.50 

26.80 

H 

29.70 

17.90 

28.50 

26.2  0 

19.80 

12.90 

6.10 

5.70 

6.10 

6.80 

13.00 

26.90 

1  -i 

29.30 

1  B  .  1  0 

28.50 

26.20 

19.00 

13.00 

E 

6.00 

5.70 

6.00 

7.00 

13.80 

E 

27.00 

ai> 

23.90 

1  B.40 

28.50 

25.80 

18.20 

14.n0 

E 

6.10 

6.00 

5.90 

7.10 

19.50 

26.70 

ai 

23,00 

IB. SO 

28.90 

25.60 

17.20 

14.20 

E 

6.00 

6.30 

5.90 

7.50 

15.90 

26.50 

aa 

22,30 

1  B  .  7  0 

28.90 

25.30 

16.60 

E 

10.20 

E 

5.90 

6.50 

5.70 

8.10 

16.30 

26.20 

?3 

21.19 

IB. SO 

28.80 

29.80 

16.00 

E 

19.00 

E 

6.00 

6.50 

5.50 

9.00 

17.20 

25.90 

29.50 

1  B  .  7  r) 

26.60 

29.90 

15.70 

13.70 

E 

6.10 

6.10 

5.00 

9.90 

18,50 

25.60 

as 

19.50 

19.10 

28.60 

23.80 

E 

19.90 

1  3.30 

E 

6.00 

6.20 

4.70 

11  .20 

19.80 

25.10 

ab 

18, 50 

19.60 

28.90 

23.20 

E 

19.50 

12.90 

6.00 

6.30 

9.60 

11.90 

20.50 

29.50 

a7 

1«.«0 

F 

19. BO 

28.90 

22.70 

1«.20 

12.60 

5.90 

6.50 

4.50 

12.70 

21 .90 

23.80 

17.90 

ao.io 

26.30 

22.10 

13.80 

12.30 

5. BO 

6.70 

4.70  E 

19.20 

E 

22.00 

23.90 

a9 

E  15.70 

26.20 

22.00 

13.60 

12.10 

5.50 

7.10 

4.90 

15.00 

e 

22.90 

22.80 

30 

l«.9o 

28.00 

21.50 

13.30 

1  1  .60 

5.00 

7.40 

5.40 

15.30 

22.80 

21.90 

3 1 

19.30 

27.60 

12.90 

O.BO 

8.10 

15.70 

21.10 

ThE 

Fan  n*: 

:,r,  kfFE« 

(INI*  TO  l 

HEADINGS 

APPFARInG  in  ' 

the 

table 

ABOVE 

E  A  .  1 

?2.0o 

16.16 

28.83 

25.10 

18.30 

1  1  .86 

6.98 

5.84 

6.20 

8.13 

15.52 

25.18 

25.20 

an. in 

26.90 

2  7.30 

E 

21.20 

1  9.20 

1 1  .ao 

8.  ID 

7.80 

15.70 

22.80 

E 

27.00 

*<IN 

19.30 

1  a. so 

21.00 

21.50 

12.90 

9.40 

4,80 

0.60 

4.50 

5.90 

12.20 

21.10 

t -  estimated 

'IGHFST  STAGF  has  28.9"  UN  MAR,  21  AND  l‘TER  DATF(S). 
l.VESf  STaGF  has  9.50  ON  SEP.  27. 
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D*IIY  STAGES  FOR  1985 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  COLLEGE  POINT  (LA.) 


LOCATION.  l*T.  pR-59-04.  long.  90-09-33.  COLLEGE  POINT  LANDING  AT  NILE  157.0.  (STA.  0124010.) 
GAGt.  STAFF  TTPF  In  SEVERAL  SECTIONS. 

general  information,  drainage  area,  (revised)  i,i?5,870  square  miles  (contributing),  bankfull 

STAGE.  17  FEET.  LOM  «ATER  REFERENCE  PLANE,  1 .06  FEET  ON  GAGE.  ON  SEP.  28,  1975  GAGE  MAS  RAISED 
o.i«  foot  to  agree  with  new  benchmark  elevations  and  nen  gage  zero,  stages  from  jan.  i  thru 

SFP.  2|  were  CORRECTEO  TO  NEW  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  0.42  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AvAILABLF.  STAGE,  OEC.  IB,  1879,  TO  SEP.  SO.  1885,  AND  DEC.  1,  18B8,  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  32.32  feet  on  rat  15,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.60  FOOT  ON  JAN.  12,  1918. 

ExTRfMFS  HAVE  BEEN  AOJuSTEO  TO  NGVD. 


D*TLY 

eight  a.h.  stage  in  fee t 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

11967 

AOJ.) 

i.)  A  Y 

Jan  FEH  HaR  APR 

hay 

JUw 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

i 

19,00 

1  1  .75 

18.30 

23.70 

18.25 

10.30 

9.30 

3.15 

6.00 

0.00 

12.70 

20.10 

2 

19.40 

1 1  .40 

19.15 

23.20 

17.95 

9.70 

8.80 

3.20 

6.00 

0.65 

12.50 

20.50 

3 

19.60 

10.90 

19.85 

22.65 

17.70 

9.15 

8.30 

3.30 

6.05 

0.55 

12.30 

20.80 

4 

19, SO 

10.60 

20.50 

22.25 

17.60 

8.90 

8.00 

3.00 

6.35 

0.50 

12.00 

21.20 

s 

19.50 

1  0 . 6*s 

21.00 

22.00 

17.40 

8.80 

6.00 

3.50 

6.10 

0.30 

11.55 

21.05 

6 

19.70 

10.70 

21.40 

21.80 

17.20 

A.  SO 

7.60 

3.60 

6.10 

0.20 

11,30 

21.65 

7 

1  9 . 9o 

10. SO 

21. 7u 

21  .70 

17.10 

8.30 

7.20 

3.65 

5.70 

0.20 

11.15 

21.85 

h 

20.40 

10.30 

22.10 

21.65 

17.10 

8.15 

6.90 

3.60 

5.70 

0.55 

10.90 

21.95 

9 

2n.60 

10. SO 

22.40 

21.75 

17.20 

8.00 

6.75 

3.80 

5.50 

0.55 

10.70 

22.05 

<  ) 

21  .00 

1 1  .no 

22.70 

21.80 

17.30 

7.80 

6.40 

0.10 

5.05 

0.55 

10.50 

22.25 

\  1 

21,45 

:t  .75 

23.05 

21.95 

17.45 

7.90 

6.00 

0.30 

5.30 

0.30 

10.30 

22.25 

12 

21  .60 

ip.6u 

23.30 

22.15 

17.60 

8.00 

5.80 

0.60 

5.05 

0.00 

10.30 

22.50 

1  3 

21.70 

13.45 

23.60 

22.40 

17.80 

8.50 

5.65 

0.70 

5.00 

0.50 

10.30 

22. 85 

14 

21.80 

13.95 

23.90 

22.50 

17.95 

9.20 

5.60 

0.20 

5.05 

0.90 

10.10 

23.00 

IS 

21.95 

14.40 

24.25 

22.65 

18.10 

9.60 

5.65 

0.00 

5.10 

5.10 

10.15 

23.10 

\b 

21, »0 

14.70 

24.45 

22.65 

17.90 

10.10 

5.55 

0.55 

5.15 

5.40 

10.40 

23.05 

17 

21  .*0 

15.00 

24.70 

22.65 

17.55 

10.40 

5.50 

0.30 

5.00 

5.50 

10.70 

23.15 

IS 

21.45 

15. PO 

2«.80 

22.60 

16.80 

10.60 

5.50 

0.20 

0.90 

5.65 

1  1  .00 

23.20 

1  9 

20.80 

15.40 

2«.80 

22.55 

16.00 

I  I  .  1  5 

5.45 

0.00 

0,90 

5.80 

11.65 

23.25 

20 

20.25 

15.60 

24.85 

22.30 

15.40 

1  1  .60 

5.30 

0.30 

0.90 

6.00 

12.10 

23.20 

21 

19,80 

15.75 

25.10 

22.05 

14.70 

1  1  .90 

5.00 

0.55 

0.80 

6.30 

12.90 

23.10 

??. 

19,10 

15.69 

25.15 

21.80 

1«.10 

12.00 

4.70 

0.70 

0.80 

6. SO 

13.80 

22.80 

23 

18.35 

16.00 

25.05 

21.35 

13.40 

11.70 

4.75 

0.85 

O.’O 

7.50 

10.70 

22.55 

24 

W.70 

16.25 

24.90 

20.80 

12.80 

11.40 

4.80 

0.95 

0.10 

8.30 

15.60 

22.25 

25 

16.85 

16.40 

24.80 

20.30 

12.40 

1  1  .00 

4.70 

0.80 

3.90 

9.30 

16.85 

21.90 

Bb 

1  6.0C 

16.60 

24.75 

19.70 

12.00 

10.65 

4.50 

0.75 

3.60 

10.10 

17.80 

21.30 

27 

15. US 

17.05 

24.60 

19.30 

11.70 

10.50 

4,00 

0.80 

3.80 

11.00 

18.30 

20.55 

&  0 

14.00 

17.50 

24.45 

16.90 

1 1.45 

10.30 

0.30 

5.10 

3.90 

12.30 

18.90 

20.10 

P9 

13.10 

24.35 

18.70 

11.25 

10.10 

0.15 

5.60 

0.10 

12.75 

19.05 

19.60 

l<> 

12.40 

24.10 

18.50 

1 1  .00 

9. *5 

0.10 

6,10 

0.20 

12.60 

19.80 

19.00 

31 

11.95 

2  3.90 

10.70 

3.35 

6.80 

12.90 

18,20 

The 

PDi  LOSING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

'lA'J 

18.95 

13.64 

23.28 

21.61 

15.57 

9.60 

5.®7 

0,36 

5.06 

6.69 

13.02 

21.76 

*•  A  X 

21  .95 

1  7. SO 

25.15 

23.70 

18.25 

1?.*0 

*.50 

6.60 

6.05 

12.90 

19,80 

23.25 

MN 

11.55 

10.30 

16.30 

16.50 

10.70 

7  .«0 

3.35 

3.15 

3.60 

4.20 

10.10 

18.20 

Hlr.RFST  STAGE  was  PS. 15  AT  4100  P.M.  ON  MAR.  21  AND  LATER  OATE(S). 
L  Owl  ST  STaGF  WAS  3 . 1  S  ON  AllG.  1. 


DAILY  stages  FOR  1985 
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MISSISSIPPI  RIVER  at  reserve,  la. 


LOCATION.  LAT.  90-03*20.  LONG.  90-34-07.  WHARF  AT  mIlE  138.7.  (STA.  0126006.) 

GAGE-.  WIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AnO  MAINTAINED  by  national  WEATHER  SERVICE.  drainage  area, 

CREVISfO)  1,125.880  SOUARE  MILES  (CONTRIBUTING) .  8ANKFULL  STAGE,  15  EEET.  LOW  WATER  REFERENCE 
Pi  ANE,  0.7  FOOT  ON  GAGE.  ON  SEP.  G ,  1975  G»Gf  WAS  RAISED  0.57  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

Elevations,  stages  from  jan.  i  thru  sep.  3  were  corrected  to  new  datum. 

RECORDS  available.  stage,  1936  TO  DATE.  MAR.  1929  TO  DATE  IN  REPORTS  OF  NATIONAL  WEATHER  SERVICE. 
EXTREMES.  HIGHEST.  26.0  FEET  ON  JUNE  11,  1929.  LOWEST,  MINUS  0.1  FOOT  On  FEB.  3,  1990. 


daily 

SEVpv  A>.  STAGS 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  13 

AT  NGVD 

Cl  967 

ADJ.) 

Day 

Jan  feb 

NAR  APR 

HA* 

JIJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

E 

16.30 

9.20 

15.10 

E 

20.40 

E 

16.40 

E 

in.DO 

E 

8.30 

E 

3.10 

E 

5.00 

3.50 

10.30 

16.80 

a 

16,60 

E 

9.10 

E 

20.00 

E 

16.30 

F 

9,  AO 

E 

7.80 

£ 

3.00 

E 

a.  80 

3.50 

10.20 

17.10 

3 

16,60 

E 

9.00 

E 

19.60 

E 

16.10 

E 

9.30 

E 

7.40 

E 

3.00 

E 

5.10 

3.50 

10.10 

17.40 

4 

16,60 

8.80 

17.60 

E 

19.20 

E 

15.80 

E 

8.50 

E 

3.10 

E 

5.70 

3.50 

9.70 

17.80 

5 

16.60 

9.00 

16.00 

E 

18.90 

E 

15.70 

E 

ft.?0 

E 

6.90 

E 

3.20 

E 

5.50 

9.20 

18.00 

6 

16,60 

9.10 

18.40 

E 

18.70 

E 

15.60 

E 

A  •  20 

E 

6.60 

E 

3.30 

E 

5.50 

9.10 

18.20 

7 

16.9(1 

8.80 

IS, 70 

E 

18.60 

E 

15.80 

E 

7.40 

E 

6.20 

E 

3.30 

E 

5.40 

3.10 

8.90 

18.40 

a 

17^40 

8.80 

19.10 

E 

18.50 

E 

15.80 

E 

7.40 

E 

5.80 

E 

3.80 

E 

5.20 

3.50 

8.70 

18.40 

9 

17,60 

8.70 

19.30 

E 

18.50 

E 

15.80 

E 

7.20 

E 

5.40 

E 

3.50 

E 

5.20 

3.40 

E  8.50 

18.50 

10 

18.00 

9.00 

19.50 

E 

18.50 

E 

16.00 

E 

7.00 

F 

5.20 

E 

3.70 

E 

5.10 

3.30 

8.30 

18.80 

1  l 

18',  30 

E 

9.80 

19.80 

E 

18.70 

E 

15.90 

E 

7. tO 

E 

5.00 

E 

3.90 

E 

4.90 

3.00 

8.20 

18.80 

12 

E 

18,60 

F 

10.50 

20.00 

E 

19.00 

€ 

16.00 

E 

T.?0 

E 

4.90 

E 

a. 10 

E 

a. 90 

E  3.20 

8.20 

19.00 

13 

E 

18,60 

F 

11.00 

E 

20.30 

E 

19.30 

E 

Y.40 

E 

S.00 

E 

a. 20 

9.70 

e 

8.30 

19.40 

14 

E 

18.60 

E 

11.40 

E 

20.50 

E 

19.30 

E 

16.30 

E 

4.00 

E 

4.90 

E 

3.90 

4.90 

E  3.60 

8.10 

19.30 

15 

1 6 8  0 

F 

12.10 

E 

20.70 

E 

19.40 

t 

16.30 

E 

ft. 60 

E 

a.*0 

t 

a. 60 

5.10 

3.90 

8.20 

19.50 

lb 

E 

1  6 8  0 

E 

12.60 

21  .00 

E 

19.40 

E 

16.00 

E 

ft.flO 

E 

4.70 

F 

a.  20 

4.70 

4.10 

8.30 

19,50 

17 

18,80 

E 

12.70 

21.30 

E 

19.40 

E 

15.70 

E 

9.10 

E 

4.60 

E 

3.90 

E 

a.60 

4.30 

8.50 

19.60 

18 

£ 

l«,90 

12.80 

21.40 

E 

19.40 

E 

15.20 

E 

9.30 

E 

4.50 

E 

3.70 

E 

4.50 

a.ao 

8.80 

19.60 

1  9 

E 

18,10 

E 

13.00 

21.50 

E 

19.40 

E 

14.70 

E 

9.40 

E 

4.40 

E 

3.70 

E 

4.50 

4.60 

9.40 

19.60 

*0 

E 

17.80 

13.20 

21.50 

E 

19.30 

E 

14.00 

F 

9,40 

E 

4.40 

E 

a. no 

E 

a. 50 

4.60 

9.40 

19.70 

21 

13.40 

21.80 

E 

19.10 

E 

13.20 

10.00 

E 

4.40 

E 

a. 20 

E 

4.60 

5.00 

10.50 

19.50 

22 

E 

16.50 

13.60 

21.80 

E 

18.90 

E 

12.80 

10.10 

E 

4.20 

E 

a.ao 

E 

a.50 

5.20 

11.30 

19.30 

23 

E 

15.70 

E 

13.60 

22.00 

E 

18.50 

E 

12.20 

to.PO 

E 

4.50 

E 

a. ao 

E 

a.50 

5.80 

11.80 

19.00 

24 

1  5,  l  0 

F 

13.80 

E 

21.90 

E 

18.20 

E 

1 1  .90 

10.10 

f 

4.50 

f 

a. 20 

E 

4.20 

6.40 

12,70 

18.70 

25 

1«.  50 

E 

14.30 

21.40 

E 

17.90 

E 

1 1 .50 

F 

9.80 

E 

4,40 

E 

a. 30 

E 

4.00 

7.40 

13.80 

18,50 

2b 

E 

13,50 

E 

14.50 

21  .40 

E 

17.50 

E 

11.30 

E 

9.50 

E 

4.30 

E 

a.ao 

E 

3.90 

8.00 

14.70 

18.00 

27 

E 

12.50 

14.20 

21.30 

E 

17.20 

E 

11.10 

£ 

9.30 

F 

4.30 

E 

a. 50 

E 

3.40 

8.90 

15.30 

17.50 

28 

11,20 

14.50 

21 .20 

E 

16.90 

E 

11.00 

E 

9.10 

E 

4.10 

E 

a. 60 

3.60 

10.40 

15.80 

17.10 

29 

10,80 

E 

21.10 

E 

16.80 

E 

10.80 

E 

0.90 

E 

4.00 

a. 60 

3.80 

10.60 

16,20 

16.60 

30 

10  00 

E 

20.90 

E 

16.60 

E 

10.60 

E 

ft. 60 

E 

3.50 

E 

5.00 

4.20 

10.40 

16.60 

16.00 

31 

R.TO 

E 

20.70 

E 

10.50 

E 

3.30 

E 

5.50 

10.70 

15.30 

T  ME 

:  eoi lowing  refer  only  to  readings 

appearing  in  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

11.44 

18.70 

ft. *0 

3.97 

4.68 

10.57 

18.35 

"Ax 

E 

14.50 

E 

20.40 

10.  ?0 

F 

5.50 

E 

5.70 

16.60 

19.70 

**rw 

5.70 

E 

16.60 

E 

7.00 

E 

3.00 

E 

3.40 

«.I0 

15.30 

E-  EsTI-AtFO 


migmfst  St»gF  was  22.00  ON  mar.  23. 

Lowest  3T aGF  WAS  3.00  ON  AUG.  2  and  laTER  OATE(S) 
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DAILY  STASES  FOR  19*5 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  SONNET  CARRE  (LA.) 


LOCATION  cat.  29-59-55,  LONS.  90-26-35.  ON  LEFT  SANK  NEAR  COMER  GUIDE  LEVEE  OF  SONNET  CARRE 
spillway  at  mile  12T.1  U962  survey)  (sta.  0128007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  and  STAFF. 

general  information,  drainage  area,  (Revised)  i.ips.sro  square  miles  (contributing).  Bankfull 
stage,  1  a  feet.  LOH  mater  REFERENCE  PLANE,  O.fcS  FOOT  ON  GAGE.  PRIOR  TO  19?«  GAGE  ZERO  MAS  O.OS 
foot,  nGvo. 

redciros  available,  stage,  mar.  19,  1930  to  1973.  1975  to  irso,  1962  to  date,  but  only  above  ten 

feet  AfTER  1952.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SLIGHTLY  SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF 
RECORD. 

extremes.  HIGHEST.  23.79  FEET  (FROM  WATERMARK)  ON  JUNE  10,  1929.  LOWEST,  MINUS  0.62  FOOT  ON  JAN. 
2a  »ND  25,  19ao.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTED  To  PRESENT  DATUM. 


OATLV 

eight  A.M.  stage  in  feet 

GAGE 

ZERO  13 

AT  NVCO 

(1963 

ADJ.) 

r  A  Y 

Jan  FEB  mar  APR 

MAY 

JU* 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

19,28 

9.37 

13.51 

18.26 

6.94 

2.21 

15. OT 

2 

1«.«1 

9.20 

19.14 

17.71 

6.51 

2.03 

15.35 

3 

19.73 

S  .99 

19.86 

17.50 

6.05 

2.00 

15.92 

a 

1“,62 

A. 38 

15.53 

17.24 

5.77 

2.13 

16.13 

5 

19.55 

S.73 

15.73 

16.86 

13.21 

5.67 

2.44 

16.14 

b 

19,63 

S.37 

16.23 

16.46 

12.90 

5.51 

16.29 

7 

1«.B0 

A. 25 

16.63 

16.69 

13.03 

5.19 

16,65 

f. 

S  .  30 

16.95 

16.16 

12.99 

9.77 

16.56 

9 

S.3S 

17.01 

16.72 

13.03 

9.50 

16.  T5 

10 

A. 41 

17.26 

16.59 

13.13 

«.22 

17.01 

1  1 

16,15 

9.09 

17.65 

16.88 

13.25 

0.05 

16.77 

12 

16.21 

9.73 

17.83 

16.91 

13.96 

*>*7£ 

9.10 

16.99 

1  3 

16.32 

9.72 

18.05 

17.02 

13.65 

6  «  ?fl 

«.33 

IT. 26 

ia 

16. 9| 

18.17 

IT, 32 

13.80 

fe.AT 

4. II 

17.43 

15 

16.90 

10.35 

17.52 

13.71 

7. AO 

3.96 

17.75 

16 

16.59 

10.75 

13.55 

7.6a 

3.86 

17,69 

17 

16.34 

11.04 

13.25 

7. A3 

3.87 

IT.  72 

1  * 

16,22 

11.12 

12.82 

«. PI 

3.71 

17.79 

1<* 

15.94 

1  1  .26 

12.26 

A  ,  1  7 

17.74 

20 

15.91 

1 1  .59 

11.69 

S.60 

17. 78 

21 

19,98 

1  1  .75 

1 1 .03 

A. *7 

17.72 

22 

19,3? 

1  1  .69 

10.55 

A.A7 

17.57 

23 

13.9S 

1  1  .66 

3.72 

10.42 

17.23 

2 '4 

13,35 

It  .50 

9.66 

A.Q5 

11.37 

16.60 

25 

1  2  .  T  1 

1 1  .97 

9.26 

3.16 

12.48 

16.37 

2b 

11,75 

12.25 

9.00 

7 .  a  a 

3.93 

13.25 

16,27 

27 

1  1  ,27 

12.97 

19.21 

8.81 

7.<M 

3.68 

13.82 

15.79 

2fl 

ID. 21 

12.75 

19.4? 

8.72 

7.75 

3.38 

14.29 

15.15 

29 

18.94 

8.50 

7.52 

3.80 

14.74 

15.11 

30 

18.58 

7.^2 

3.96 

14.85 

14,46 

31 

9. Si 

18,47 

2.97 

14.01 

ThE 

FOl  LOWING  REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

16.55 

'<AX 

17,79 

14.01 

*IG*EST 

STAGE 

was  19. 

50  AT  11*00  P.'i. 

On  mar. 

?1  AND 

LATER  DATE(S). 

L0-F.9T  STAGE  WAS  NDT  DETERMINED. 


DAILY  STAGES  FOR  1985 


1 3 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  HE  *  ORLEARS  (CARROLLTON),  L*. 


LOCATION.  lat.  P9-56-05,  LONG.  90-08-10.  CORPS  OP  ENGINEERS  DEPOT  DOCK  *T  NILE  102.8.  (STA. 

01 30OD7  .  ) 

GAGE.  Automatic  RECORDER  and  STAFF. 

GFnEraL  TnFORmATtOn.  drainage  area,  (REVISED)  1.1?S,910  30UARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BankEULL 
STAGE,  11. n  FFET.  lDh  mater  REFERENCE  PLANE,  0.48  FOOT  ON  GAGE.  NATURAL  FLOM  IS  AFFECTED  BT 

tides,  on  nov.  t,  i97n  gage  has  raised  o.m  foot  to  agree  nith  neh  benchmark  elevations. 

stages  from  Jan.  1  Thru  nOV.  6  MERE  CORRECTED  TO  nEn  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1£,  1672  TO  DATE.  GAGE  PRIOR  TO  1957  NAS  AT  NILE  105.5  DISCHARGE, 
Intermittently,  1851,  1852,  1879  TO  1950,  1969,  1971,  AND  1973  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  1 928  TO 
1936  AnD  1938  TD  1944. 


EXTREMES.  highest,  21 

.27  FEET 

06  APR . 

25,  1922 

.  LOWEST,  minus 

1  .60 

FEE  T  ON 

DEC.  27, 

1872. 

maximum,  1, 

557,000 

C FS  WAS 

OBSERVED 

HN  MAY  IS,  1 9?7 

(STAGE, 

20.51  , 

AT  MERAIJX,  LA. 

(NILE  87. 

n. 

hut 

F L ON  NAS  AFFECTED  BT  ARTIFICIAL 

CREVASSE 

made  On 

APR.  29 

AT  CAERNARVON 

,  LA.  (NILE  81.6) 

MTSIMJM,  U9 

,200  5 

OBSERVED  ON  NOV 

.  1,  1939 

(Stage  , 

1.21  . 

t'ATLY 

EIGwT  a. 

STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1968 

AOJ.) 

PAY 

Jan 

FF9 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l  E 

1  1,90 

7,07 

11.11 

14.70 

11.41 

6. 40 

5.76 

2.12 

4.08 

3.00 

T  .  60 

12.59 

a 

12.10 

6.-60 

11.66 

14.45 

1  1.25 

5.96 

5.30 

1.85 

3.90 

3.24 

7.55 

12.62 

3 

12,92 

6.39 

12.21 

14.17 

11.04 

5.60 

4,91 

1.95 

4.25 

3.20 

7.43  E 

12.91 

u 

12.15 

6.39 

12.78 

13.89 

10.96 

5.40 

4.64 

2.15 

4.13 

3.15 

7.10 

13.19 

$ 

12.16 

6.55 

13.02 

13.69 

10.93 

8.P2 

4.65 

2.34 

3.95 

3.04 

6.64 

13.35 

b 

12.19 

6.^9 

13.38 

13.47 

10.80 

5.03 

4.57 

2.50 

3.96 

3.09 

6.5T 

13.39 

7 

12.37 

6.50 

13.63 

13.50 

10.6’ 

4.6  1 

4.22 

2.52 

3.65 

2.93 

6.46 

13.50 

12.^7 

6.33 

13.R0 

13.38 

10.63 

4.65 

3.93 

2.54 

3.75 

3.32 

6.30 

13.51 

12.93 

6  .  ?  7 

14.00 

13.47 

10.66 

4.59 

3.58 

2.60 

3.79 

3.20 

6.27 

13.60 

u> 

1  3.?p 

6.41 

14.12 

13.42 

10.75 

4.59 

3.56 

2.65 

3.88 

3.24 

6.12 

13. T5 

1 1 

1  3 , 50 

7.?1 

14.30 

13.60 

10.87 

4.78 

3.44 

3.13 

1.68 

2.63 

6.01 

13.80 

12 

13.5? 

7.41 

14.39 

13.61 

10.95 

3.81  F 

3.«5 

3.17 

3.50 

2.88 

5.94 

13.99 

:  3 

13.59 

7.93 

14.61 

14.07 

11.18 

5.08  E 

3.40 

3.37 

3.36 

2.95 

6.10 

14.32 

1  <♦ 

13.5? 

6,?0 

1«.86 

14.10 

11.30 

5.61  E 

3.40 

3.11 

3.60 

3.00 

5.98 

14.10 

15 

1  5.5? 

6.54 

15,00 

14.15 

1 1  .28 

6.27 

3.«5 

4.11 

3.85 

3.18 

6.12 

14.30 

1  6 

1  3 . 5  n 

4.79 

IS. 31 

14.17 

11.15 

6 .34 

3.44 

3.36 

3.34 

3.38 

6.29 

14.26 

17 

13.50 

9.01 

15.45 

14.09 

10.90 

6,35 

5.41 

2.85 

3.31 

3.56 

6.45 

14.38 

1  * 

13.3? 

9  .  P  4 

15.53 

14.08 

10.55 

6.40 

3.28 

2.59 

3.27 

3.91 

6.70 

14.29 

1  9 

13.00 

9.33 

15.56 

14.09 

10.14 

6.57 

3.16 

2.66 

3.39 

4.08 

T.15 

14.28 

2  J 

1  2.«P 

9.54 

15.70 

1  3.96 

9.58 

6.85 

3.09 

3.07 

3.  72 

4.20 

7.21 

14.30 

21 

12.^6 

9.71 

15.90 

1  3.80 

9.05 

7.o7 

2.96 

3.28 

3.88 

4.30 

7.90 

14.20 

22 

1  1  .  Mg 

9 ,40 

1  5 .8n 

13.61 

8.57 

7 . 1  0 

2.96 

3.47 

3.79 

«.52 

6.38 

14.08 

2  3 

11.^4 

9.17 

15.77 

13. 36 

8.05 

6.92 

3.10 

3.65 

3.87 

4.85 

8.00 

13.88 

2a 

11.26 

9.66 

15.64 

12.93 

7.64 

6.76 

3.25 

3.62 

3.01 

5.15 

9.06 

13,70 

25 

10.75 

10.10 

15.49 

12.58 

7.32 

6.59 

3.10 

3.69 

2.93 

5.72 

10.04 

13.52 

2o 

0  q* 

10.25 

15.45 

12.24 

7.10 

6.42 

3.12 

3.91 

2.61 

6.27 

10.78 

13.10 

27 

9^26 

10.40 

15.45 

12.00 

6.95 

6.42 

3.26 

3.75 

2.38 

7.20 

11.33 

12.77 

22 

2.66 

10.63 

15.39 

11.80 

6.93 

6.31 

3.10 

3.70 

2.26 

8.22 

11.77 

12.60 

2  * 

■5.07 

15.53 

11.66 

6.90 

6  .  ?0 

2.99 

3.95 

2.42 

8.|4 

12.18 

12.30 

3  j 

7.61 

14.15 

11.44 

6.78 

6. 06 

2.57 

4.55 

2.81 

7. 77 

12.46 

11,90 

31 

7.25 

14.97 

6.67 

2.29 

4.68 

8.04 

11.56 

TwF 

F  J|  1  n-  i  ■: 

r-  -EFEK 

ONL Y  TO 

°F  AO ! MGS 

appearing  in  The 

table 

ABOVE 

«Fa  * 

I  t  >2 

M  .  P« 

1  4.54 

I  3.45 

9.64 

5,<J0 

3.59 

3.14 

3.48 

4.37 

7.81 

13.89 

A*t 

13.59 

10,63 

15.90 

14.70 

11.41 

7.10 

5.78 

0.86 

0.25 

8.2? 

12.48 

14.38 

7.25 

6.27 

11.11 

1  l.«4 

6.67 

a .  sR 

2.29 

1.95 

2.26 

2.83 

5.94 

1  1  .56 

'-  (STI-AtFO  f-  NOT  AT  STATED  TINE 

-IomfST  stac.f  -AS  In. 20  «t  5:30  P.-.  ON  "*R.  20. 

I.  vMT  ST»GF  .AS  1.5“  n-  A uG .  1. 
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DAILY  STAGES  FOR  1485 


MISSISSIPPI  RIVER  (IMM)  AT  HARVEY  LOCK  (LA.) 


location.  l»T.  ?9-54-55,  LONG.  40-05-04.  On  POmnsTrEAM  END  OF  FOREBAY  MALL  AT  MILE  98.3. 

(STA.  0132007.) 

GAGE.  MIRE  MflGMT  TYPE. 

GtNERAL  information,  bankfull  stage,  9.5  feet,  ldm  mater  reference  plane,  0.35  foot  on  gagf.  on 

OF C.  5,  1974  GAGE  MAS  RAISED  1.68  FEET  TO  AGREE  WITH  NEm  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  MEM  GAGE  EERO, 
STAGES  FRnn  JAN.  1  THRU  DEC.  4  MERE  CORRECTED  TO  NEM  DATUM.  PRIOR  To  1974  GAGE  ZERO  MAS  AT 
m.l.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  I,  1924,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  19.42  FEET  ON  APR.  24,  1927.  LOmEST,  MINUS  0.68  FOOT  ON  DEC.  IT  AND  18,  1453, 

extremes  have  been  adjusted  to  ngvd. 


r  1  *  T  L  V 

EIGhT  a 

STAGE 

in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1965 

»DJ.) 

LAY 

Jan 

PER 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

Jl/L 

A11G 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  1,98 

A. 25 

10.65 

14.90 

10.95 

b.  10 

6.18 

2.20 

4.83 

2.99 

7.35 

12.05 

2 

11,78 

A. IS 

11.15 

13.78 

10.97 

5.7b 

5.05 

1.80 

3.90 

3.10 

7.41 

12,37 

3 

18.65 

A. 10 

1  1.70 

1  3.47 

10.59 

5.1b 

4.65 

1.85 

4.12 

3.18 

7.38 

12.45 

4 

12.35 

A.QO 

12.25 

13.24 

10.55 

5.08 

4.60 

2.10 

3.94 

3.25 

7.04 

12.61 

5 

12.30 

A. 11 

12.50 

13.11 

10.33 

S.?0 

4.70 

2.28 

3.90 

2.90 

6.38 

12.89 

b 

12,50 

A.  06 

12.70 

13.12 

10.16 

5.15 

4.75 

2.56 

3.98 

3.16 

6.35 

12.93 

7 

12,60 

A.  05 

12.93 

13.08 

10.08 

5.10 

9.15 

2.61 

3.75 

3.40 

6.31 

13.00 

e 

12.90 

13.19 

12.80 

10.10 

5.15 

3.74 

2.67 

3.70 

3.15 

7.03 

13.05 

H 

13,0? 

A. 10 

13.24 

12.73 

10.08 

5.10 

3.«2 

2.57 

3.54 

3.30 

6.97 

13.00 

1.) 

13. 36 

A. 12 

13.32 

12.67 

10.24 

a.sb 

3.50 

2.49 

3.65 

3.20 

6.90 

13.04 

1  l 

13.44 

b.  78 

13.64 

12.90 

10.30 

5.00 

3.48 

3.10 

3.60 

3.35 

6.80 

13.20 

12 

13.56 

7.30 

13.59 

12.70 

10.30 

ft. 55 

3.28 

2.94 

3.58 

2  .  T  5 

5.75 

13.24 

13 

13.60 

7.«3 

13.68 

13.52 

10.51 

ft  •  A  b 

3.33 

3.30 

3.19 

3.10 

5.85 

13.69 

ta 

13.64 

A.A5 

14.00 

13.50 

10.75 

5.?? 

3.28 

2.83 

3.21 

3.85 

5.92 

13.52 

IS 

1  3.6? 

A. 20 

t«.02 

13.63 

10.65 

5.95 

3.17 

4.14 

3.40 

3.13 

5.87 

13.50 

\  t 

1  3,86 

A  .  ft  7 

14.65 

13.47 

10.50 

5.A5 

3.14 

3.14 

3.96 

3.10 

6.01 

13.58 

17 

13.7? 

A. 75 

1«.  b6 

13.42 

10.55 

5.95 

3.20 

2.«7 

3.34 

3.12 

6.20 

13.70 

t  A 

13.50 

A. 73 

1«.59 

13.45 

10.00 

b.05 

2.97 

2.47 

3.36 

3.70 

6.30 

14.00 

1<* 

1  3,20 

9.00 

14.74 

13.39 

10.50 

b  .  1  8 

3.02 

2.68 

3.42 

3.74 

6.41 

13.52 

20 

13.05 

9.19 

14.85 

13.20 

9.15 

b.02 

2.97 

3.05 

3.38 

3.80 

7.00 

13.4* 

21 

12.47 

9.2S 

15.15 

13.15 

9.25 

b.b7 

2.83 

3.10 

3.90 

4.05 

7.74 

13.38 

22 

12,29 

9. an 

15.05 

12.95 

8.«2 

b.Sb 

2.80 

3.08 

3.92 

8.08 

13.20 

23 

1 1  .84 

9.52 

15. 00 

12.80 

8.00 

b.b2 

3.04 

3.12 

4.90 

8.12 

13.10 

2<* 

11,70 

9. ftp 

14.50 

12.«1 

7.20 

3.05 

3.15 

3.00 

8.76 

13.01 

2S 

1  1.45 

9.57 

14.53 

12.97 

7.25 

3.00 

3,60 

2.80 

9.50 

12.95 

2t> 

10,45 

9.A5 

14.33 

11.80 

7.86 

b.1? 

2.95 

3.60 

2.52 

10.25 

12.50 

27 

10.30 

J  9. 1  p 

la.56 

11.95 

7.64 

b.?7 

2.95 

3.61 

2.33 

10.45 

12.20 

2b 

10.20 

10.15 

1«.60 

1 1  .56 

6.72 

b.12 

2.95 

3.46 

2.09 

1 1  .26 

12.60 

2« 

10.12 

1«.43 

11.18 

6.65 

b.19 

3.05 

3,60 

2.52 

1 1  .65 

12.00 

30 

10.0J 

14.45 

1 1  .05 

6,49 

b.?l 

3.02 

4.28 

2.90 

11.80 

11.34 

3] 

8.95 

14.37 

6.42 

2.91 

4.36 

11.10 

THE 

FOl 

,  REFto 

UNUT  TO 

READINGS 

APPFAPIMG  IN  THE 

table 

ABOVE 

12.27 

A  .  ft  3 

1  3.77 

12.93 

9.32 

5.74 

3.52 

2.97 

3.48 

7.62 

12,90 

"A* 

1  3.86 

10.1  s 

15.15 

14.90 

10.97 

6.67 

6.18 

4.36 

4.90 

1  1  .80 

14.00 

‘  IM 

"  .95 

b.l  0 

10.65 

1  1  .05 

6.42 

4.55 

2.80 

1  ,40 

2,09 

5.75 

11.10 

“Ir.  <fsi  stagf 

xAft  15.1^ 

i  hm  mAR 

.  21. 

Li'wcST 

stage 

M AS  1 .HO  n 

IN  A  \j G  , 

2. 

DAILY  STAGES  FOR  1965 


15 


MISSISSIPPI  RIVER  (INh)  AT  INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK  (L».) 


LOCATION.  l*T.  29-57-46.  LONG.  90-01-45.  ON  HANDRAIL  OP  FOREBAV  NALL  AT  MILE  92.7. 

(STA.  01  34007'.) 

GAGE.  NIUE  HEIGHT  TYPE. 

general  information,  bankfull  stage,  6.5  feet,  low  nater  reference  plane,  o.is  foot  on  gage,  on 
frb.  is,  i«j75  gage  mas  raised  21.49  feet  in  agree  with  nen  benchmark  elevations  and  nem  gage 
zero,  stages  from  jan.  1  thru  feb.  12  here  corrected  to  nen  datum,  prior  to  1975  gage  zero  nab 
minus  20.40  Feet,  NGVO. 

records  available,  stage,  jan.  1945  to  date. 


extremes.  highest,  17.52  FEET 
MINUS  <1.48  FOOT  ON  OEC.  15, 

FROM 

1953 

APR.  37 
AND  JAN. 

TO  29,  i9as 
9,  1959. 

and  FEB.  10 
EXTREMES  HAVE 

AND  MAR  #  4,  1950. 

been  adjusted  TO 

LONEST, 

NGVO. 

Daily  EIGhT  A.m.  STAGE  In  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVO 

(1963-64  AO J  .  } 

Oay  Jan  EEB  h»r 

APR 

MAY 

IUn 

Jut 

AllG 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

p.so 

A.M 

10.60 

13.80 

10.70 

A. 90 

5.80 

?  ,  7  0 

4.20 

3.30 

7.50 

10.90 

2 

10.40 

A.PO 

11.30 

1.35 

11.05 

A.  1  0 

5.80 

2.50 

4.80 

3.50 

7.60 

11.00 

3 

11.32 

A. 35 

1  1  .93 

13.00 

10.55 

5  •  AO 

5.10 

2.60 

4.50 

3.60 

7.30 

11.20 

4 

11.20 

A. 23 

12.30 

13. SO 

10.40 

S.SO 

4.70 

2. SO 

4.40 

3.40 

7.10 

1 1  .40 

5 

1 1.20 

A. 40 

13.00 

12.80 

10.30 

S.TO 

4.60 

2.90 

4.30 

3.40 

6.50 

11.70 

A 

11.15 

A. 03 

12.60 

12.80 

10.30 

S,  ®0 

4.60 

2.  TO 

4.40 

3.30 

5.70 

11.57 

7 

11.20 

A  .  ?2 

12.50 

12.40 

10.20 

s.oo 

4.60 

2.50 

4.10 

3.20 

5.50 

11.70 

e» 

10,  BO 

A.pn 

12.  BO 

12.40 

10.10 

s.  1  o 

4.60 

2.90 

4.00 

3.80 

5.30 

11.60 

9 

12.60 

A.  ?? 

13.50 

12.60 

10.30 

9.40 

3.90 

3.10 

4.20 

3.50 

5.40 

11.60 

10 

12.20 

A.  20 

13. IS 

12.80 

10.30 

S.50 

3.80 

T .  20 

4.10 

3.50 

5.20 

11.60 

1  1 

12.20 

7.H. 

t«.0O 

12.70 

10.50 

s.*0 

3.70 

T.aa 

4.10 

3.30 

5.20 

11.60 

12 

12.30 

7.1  <> 

13.30 

12.80 

10.40 

a. AO 

3.60 

T.70 

3.80 

3.90 

5.90 

12.00 

1  3 

12.70 

7. AS 

13.50 

13.00 

10.60 

S.PO 

3.90 

3.70 

3.70 

3.90 

5.80 

12.80 

14 

12.50 

4.40 

1  3.60 

13.10 

10.80 

4.70 

4.00 

3. AO 

3.70 

3.40 

5.00 

12.60 

15 

12.5(1 

A. SO 

14.00 

13.20 

10.30 

A.  *0 

3.60 

9.70 

4.10 

3.40 

5.20 

12.00 

lb 

12.40 

9.00 

14.20 

13.10 

10.40 

A. TO 

3.80 

«.  to 

3.60 

3.50 

5.40 

12.10 

17 

12.30 

A. AO 

14.00 

12.70 

10.50 

A. TO 

4.80 

3.30 

3.70 

3.00 

5.40 

12.30 

1  * 

12.60 

A. 4^ 

14.60 

13.20 

10.00 

A. TO 

3.70 

9.00 

3.70 

4.30 

5.80 

12.30 

1  9 

1  2.60 

4.90 

14.5C 

12.20 

9.50 

A. AO 

3.50 

3.00 

3.70 

4.00 

6.30 

12.30 

20 

12.20 

9.20 

14.40 

13.00 

9.50 

A. AO 

3.60 

3.30 

4.10 

4.00 

6.30 

12,10 

21 

11,50 

9. 40 

14.60 

13.00 

9.50 

b  .00 

3.30 

3.30 

4.30 

3.40 

7.30 

12.20 

22 

1  1  .50 

9.  AO 

14.70 

12.50 

8.50 

7.10 

3.20 

3.80 

4.20 

3.80 

7.30 

12.00 

23 

1  1.40 

9.  AO 

14.30 

12.60 

7.90 

7. AO 

4.00 

9.10 

4.50 

5.20 

7.30 

11.  8J 

24 

10.63 

9. AO 

1  «  .“0 

12.10 

7.50 

7.  TO 

3.50 

3.80 

3.50 

5.40 

7.80 

11.70 

25 

10.20 

9.40 

14.20 

1  1.87 

7.20 

A. 50 

3.50 

3.80 

3.30 

6.00 

8.50 

11.60 

2b 

R.60 

1".  1  o 

1«.30 

1  1  .65 

7.50 

A. 90 

3.60 

9.90 

3.10 

6.30 

9.20 

11.20 

27 

*.90 

9.20 

14.20 

11 .35 

7.10 

A. 90 

3.00 

9.10 

3.10 

7.50 

9.90 

1 1  .50 

6  ,  Bo 

10. PS 

1».20 

1  1.25 

6.80 

A. 90 

3.50 

9.00 

2.70 

8.20 

10.20 

10.90 

29 

7.70 

14. is 

1 1  .02 

6.80 

5. AO 

3.70 

9.10 

2.80 

P.40 

10.60 

10.60 

3  r 

7,36 

14.00 

10.53 

6.70 

5.70 

3.20 

9.80 

3.10 

7.80 

10. »0 

10.30 

31 

7.00 

14. HD 

6.40 

2.60 

5.10 

9.60 

10.70 

ThE 

F0(  i  OWING 

4E  F  E  R 

Only  to 

READINGS 

APPEARING 

i  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

"t  A  N 

10. 9| 

7.99 

1  3,57 

12.14 

9.30 

5.96 

3.96 

*.59 

3,86 

4.60 

6.94 

11.66 

"/  i 

12. To 

10. 2S 

1  4 , 7  J 

1  3. AO 

1  1  .05 

7  .AO 

5.  AO 

5.10 

4,80 

9.60 

10.80 

12.80 

“In 

6  .  SO 

A.2C 

10.60 

1.35 

6.40 

9.40 

2.60 

P.90 

2.70 

3.00 

5.00 

10,30 

"Ir.HFST  Stage  has  ih.to  i.  m»r.  22 

L'.hEST  STjGp  has  2.40  n-.  >uu.  5. 


DAILY  STAGES  mu  1085 


ISSISSIPPI  RIVFR  AT  TMALHF'TE,  L*. 


LUCAT  I  1*1.  I  AT.  ?9-Sb-42,  LOTS.  00-00-12  ( C 0-0»0 t NA TF S  RESCALED,  1969).  PIER  Ob'  UPSTREAM  END  OP 
A-fRICAN  SuGAS  RFF  INERT  -HARF,  REAR  CHALMFTTE  S  L  IP,  AND  AT  MILE  Rl.O.  f  ST  A .  0136007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  mIRE  HEIGHT. 

general  information,  orainage  area,  (revised)  i, 1*5,920  sgjare  miles  (contributing),  banpfull 

STAGE.  A.o  F£f  T .  LO"  MATER  REFERENCE  PLANE,  O.og  FOOT  ON  GAGE.  ON  MAY  JI,  1974  SAGE  MAS  RAISED 
5.2*  FFFT  TO  agree  uITh  nEm  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NF  n  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  J»N.  1  THRU  MAT 
SO  RE»E  CORRECTED  TO  NE«  DATUM.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  MAS  MINUS  2.22  FEET,  NCVD  • 

records  available.  stage,  C1CT.  23,  1923,  TO  DATE.  GAGE  PRIOR  TO  MAY  IT,  1951,  MAS  0.3  MILE 
CORN STREAM.  subtract  o.l  FROM  DAILY  STAGES  FRO-  1959  TO  I960. 

EjtrpmES.  highest.  17. 5«  FEET  On  APR.  25  AND  26.  |927.  lOMEST,  minus  0.52  FOOT  ON  JAN.  24  AND  2b, 
1  990.  E*trF»ps  have  BEE.I  ADJUSTED  To  nGVD. 


r'  A  T  L  v  ETGmT  a  #  b  stage  1*  EE6T 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  N6VD 

(1963  ADJ.) 

.a*  Jan  FI*  ha*  APR 

hay 

JlN 

JilL 

A :  IG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

10. 7J 

6.50 

9.80 

12.63 

10.14 

S.97 

5.58 

2.46 

4.11 

3.01 

7.30 

11.40 

i 

lf:5* 

6.30 

5.91 

!8:?? 

11:33 

'Ml 

s.sa 

S.P? 

J:« 

1:1 1 

3:S2 

hit 

1:21 

11:23 

<4 

10.77 

5.85 

11.1b 

12.19 

9.80 

S.f>5 

4.50 

2.«1 

4.14 

3.19 

6.40 

11.81 

S 

10.75 

6.08 

1  1  .28 

12.02 

9.81 

a .  aR 

4.49 

2.59 

4.01 

2.97 

6.39 

11.99 

10,7a 

5.9a 

1  1  .53 

11.87 

9.68 

0.6  7 

4.40 

2.70 

4.09 

3.04 

6.29 

11,90 

? 

10.90 

5.92 

11.73 

1  1  .82 

9.54 

a  ,a2 

4.12 

2.71 

3.99 

2.99 

6.21 

12.00 

a 

1  1.20 

5."1 

12.03 

1  1  .65 

9 .49 

a. PS 

5.84 

2.T5 

3.89 

3.40 

6.01 

12.00 

Q 

11.33 

5.72 

12.11 

u.  n 

9.51 

a. PI 

3.53 

2.82 

3.94 

3.33 

6.01 

12.03 

1 J 

1  1  .67 

5.87 

12.21 

1  1  .62 

9.60 

4.19 

3.55 

3.02 

4.05 

3.41 

5.87 

12.17 

1 1 

11. T7 

6.61 

12.39 

11.79 

9.72 

a .  44 

3.48 

3.30 

3.81 

3.05 

5.71 

12.25 

W 

1  1  .78 

6.70 

12.05 

11.99 

9.81 

a  .44 

3.56 

3.33 

3.68 

3.08 

5.65 

12.40 

\s 

11.7* 

7.12 

12.61 

12.23 

10.01 

4.71 

3. TO 

3.59 

3.43 

3.00 

5.76 

12.67 

1  4 

11,73 

7,33 

12.7! 

12.29 

10.17 

S.?3 

3.64 

3.39 

3.65 

2.90 

5.68 

12.44 

IS 

1 1.7a 

7.63 

12.86 

12.32 

10.12 

b  .03 

3.58 

9.33 

3.96 

2.90 

5.85 

12.63 

lb 

1 1.7a 

7.82 

13.12 

12.29 

9.98 

S.A2 

3.53 

3.72 

3.40 

3.09 

6.01 

12.65 

1  7 

11,79 

8.00 

13.20 

12.20 

9.78 

5,94 

3.50 

3.15 

3.38 

3.31 

6.23 

12.71 

1  i 

1  1  .60 

8.21 

H.28 

12.25 

9.51 

5.93 

3.40 

2.90 

3.30 

3.61 

6.40 

12.70 

\  R 

11.33 

8.31 

1  S  .  2  7 

12.23 

9.15 

6.02 

3.35 

2.89 

3.45 

3.72 

6.87 

12.60 

£0 

1 1.0a 

8.09 

15.39 

12.19 

8.78 

6.P4 

3.21 

3.30 

3.82 

3.90 

6.89 

12.62 

F  11,05 

8.71 

1  3.66 

12. Oj 

8.28 

6.45 

3.09 

3.45 

3.95 

4,10 

7.61 

12.51 

10.70 

8.77 

1  5.60 

1  1.87 

7.87 

6.53 

3.02 

3.70 

3.95 

4.3) 

7.97 

12.40 

?  ? 

10.23 

8.73 

n.si 

1  1  .68 

7.40 

6.39 

3.19 

3.86 

«.ll 

4.65 

7.87 

12,22 

?4 

10.07 

*.72 

13.58 

11.57 

7.02 

6.P6 

3.32 

3.89 

3.20 

4.86 

8.40 

12.17 

?s 

9.66 

9.02 

13.22 

1  1.04 

6.72 

6.1  1 

3.20 

3.97 

3.04 

5.30 

9.21 

11,92 

?b 

B  ,  9  7 

9.12 

13.1a 

10.82 

6.55 

6.00 

3.25 

4.15 

2.«4 

5.80 

9.81 

11.69 

?7 

".01 

9,20 

13.20 

10.64 

6.42 

6.02 

3.45 

3.90 

2.28 

8.90 

10.31 

11.36 

T  .92 

9, 02 

13.17 

10.50 

6.34 

5.96 

3.39 

3.85 

2.13 

7.51 

11.15 

11.30 

T.32 

13.07 

10.31 

6.30 

5.65 

3 .  T2 

4.09 

2.59 

F  7.85 

10.75 

11.05 

V' 

6,9b 

13.05 

10.14 

6.21 

5.75 

2.89 

4.69 

2.93 

7.61 

10.42 

10.80 

M 

6.61 

12.89 

6.19 

2.54 

4.99 

7.85 

10.51 

ThE 

fc.llo.,1 

■  G  REFER 

ONLY  TO 

REA' *NGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*  F  A  • 

10.05 

7.92 

12.51 

1  1.75 

8.70 

5.98 

3.66 

3.36 

3.57 

4.23 

7.32 

12.00 

-»Al 

1  1  .TO 

9.02 

13.66 

12.83 

10.17 

6.53 

5.56 

4.99 

4.36 

P  7.85 

11.15 

12.71 

•'In 

6.61 

5.72 

9.80 

10.14 

6.19 

4  .  I  9 

2.54 

2.20 

2.28 

2.90 

5.65 

10.51 

F -  NOT  »t  STATEr  ti-f 

-IGHFST  STAGF  MAS  13.82  AT  b ! 00  P.m.  ON  HAM.  20. 
LG-EST  STAGE  MAS  1.7«  C‘.  AUG.  I. 


jMlt  stages  f n <»  irss 


MISSISSIPPI  RIVER  (I»«M  4 T  ALGIERS  IOC*  (L».) 


irruiTi.  L4T.  5R-54-S0,  LONG.  89-58-20.  On  SOUTHEAST  F OREftAV  wall  AT  NILE  68.3.  (STA.  013600*.) 

I'-.cE.  automatic  uecokiier  »'.r  «ire  height. 

general  t » <  f nRmaT ton.  aa-jkFuLl  STAGE,  7.5  FEET.  Low  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.06  FOOT  ON  SAGE.  ON 
CFC.  5,  i RT *  GAGE  -as  RAISED  1.69  FEET  TO  AGREE  «!Th  ne-  BENCHMARK  ELEVATIONS  ANO  new  gage  EERO. 
stages  from  Jan.  1  THRU  DEC.  *  "ERE  CORRECTED  TO  nEw  Datum.  PRIOR  TO  1*7*  GAGE  ZERO  WAS  MINUS 
c.?2  Root,  ».i  .s. 

nFCmBIS  AVAILABLE.  stage,  mat  1,  1956,  TO  DATE. 

E»T-’FmFS.  mIGhEST,  16.11  FEET  on  APR.  7,  1973.  LOMFST,  MINUS  0.15  FOOT  ON  JAN.  19,  1961. 

E«TRFmfs  have  SEEN  ADJUSTED  Tu  NbVD. 


*TLV  EIGmT  A#m.  ST  AGF 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

C 1 965  A 0 J . ) 

•  A  T  JaN  FEB 

-fAk  A»K 

MAT 

Jl/L 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

10.27 

*.04 

9.92 

12.39 

9.63 

5.60 

5.16 

2.20 

3.80 

2.38 

6.57 

10.63 

10.32 

S.77 

9,68 

12.10 

9.66 

3.39 

4.74 

1  .97 

3.70 

2.96 

6.75 

10.32 

T 

10. S8 

S.36 

10.39 

11.66 

9.50 

5.69 

4.35 

1.90 

3.98 

2.68 

6.60 

10.70 

a 

10.21 

S.?3 

10.79 

11.70 

9.48 

4.65 

4.15 

2.10 

3.80 

2.85 

6.25 

10.75 

S 

10.17 

S.40 

11.13 

11.57 

9.47 

9.46 

4.18 

2.30 

3.69 

2.64 

5.95 

11.35 

0 

10, 21 

S.6t 

11.99 

11.98 

9.34 

4.67 

4.00 

2.40 

3.70 

2.73 

5.77 

11.25 

7 

10.3a 

S.S4 

1  t  .65 

1 1  .«3 

9.14 

4.68 

1.82 

2.4  o 

3.6* 

2.60 

5,80 

11.34 

> 5 

10.60 

S.4S 

11.90 

11.29 

9.11 

3.97 

3.51 

2.42 

3.52 

2.99 

5.60 

11.38 

9 

10.75 

S. 3* 

11.85 

11.33 

9.10 

3.97 

3.25 

2.53 

3.44 

2.86 

5.60 

11.40 

U) 

11.16 

s.so 

11.90 

1  1.25 

9.20 

4.00 

3.30 

2.72 

3.85 

2.95 

5.45 

11.48 

1  l 

1  1  ,  52 

*.  1  p 

12.09 

11.39 

9.32 

4.30 

3.28 

2.99 

3.60 

2.60 

5.30 

11.53 

i? 

11.38 

*.14 

12.05 

11.60 

9.40 

4  ,?0 

3.39 

2.98 

3.5* 

2.60 

5.12 

11.66 

1  5 

It.  53 

*  .*a 

12.29 

l  1.83 

9.58 

4.35 

3.53 

3.25 

3.13 

2.55 

5.30 

11.98 

1  -4 

11.32 

*.ai 

12.99 

11.89 

9.70 

9.80 

3.51 

2.66 

3.32 

2.58 

5.32 

11.82 

l  S 

11.36 

7,15 

12.57 

11.92 

9.68 

5.53 

3.47 

4.00 

3.59 

2.68 

5.49 

12.00 

1  h 

11.36 

7.40 

12.60 

1  1  .90 

9.58 

5.90 

3.41 

3.29 

3.07 

3.00 

5.10 

12.09 

IT 

11.39 

7.S5 

12.90 

1  1.85 

9.40 

5.55 

3.25 

2.70 

3.00 

3.05 

5.70 

12.14 

1  o 

1 1.25 

7.86 

12.97 

11.90 

9.10 

5.65 

3.30 

2.40 

3.00 

3,50 

3.83 

12.10 

1 1 

1  1.08 

8.00 

12.96 

11.93 

8.80 

5.65 

3.20 

2.41 

3.15 

3.62 

6.32 

11.90 

?: 

10.89 

7.P0 

13.10 

1  1.65 

8.42 

5.93 

3.00 

2.73 

3.10 

3.60 

6.20 

11.93 

ai 

l'',S8 

8.40 

11.30 

11.72 

7.95 

6.15 

2.83 

2.90 

4.00 

3.92 

7.09 

11.82 

cl 

10.23 

8. SO 

13.29 

1  1  .59 

7.53 

6.19 

2.78 

3.10 

3.40 

4.05 

7.37 

11.68 

?3 

9.78 

8.08 

13.19 

1  1  .90 

7.U 

5.99 

2.91 

3.«3 

3.50 

4.36 

7.23 

11.50 

a« 

9.5? 

8.44 

1  3. CO 

l  1  .08 

6.77 

5.87 

3.05 

3.41 

2.60 

4.10 

7. BO 

11.40 

0.15 

8.76 

12. 6« 

10.66 

6.92 

5.75 

2.90 

3.59 

2.52 

4.00 

7.72 

11.25 

?b 

8.95 

8.87 

12.76 

10.98 

6.29 

5.65 

2.95 

3.72 

2.30 

4.10 

9.10 

11,00 

a  7 

7,90 

8.8a 

12.63 

10.29 

6.16 

5.67 

3.15 

3.55 

2.30 

5.47 

9.63 

10.65 

as 

7. *2 

8.0? 

12.80 

10.15 

6.08 

5.62 

3.12 

3.45 

2.10 

7.56 

9.90 

10,6* 

a^ 

6.62 

12.79 

9.98 

6.05 

5.51 

3.0* 

3.75 

2.30 

7.38 

10.22 

10.50 

3" 

6.08 

12.62 

9.87 

6.01 

5.39 

2.65 

4.26 

2.65 

6.80 

10.53 

10.20 

31 

6.18 

12.50 

5.96 

2.33 

4.60 

7.38 

9.90 

ThE 

FOi  LO-ING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  I*  THE 

table 

ABOVE 

-FAN 

9,99 

6.98 

12.20 

11.38 

8.36 

5.16 

3.40 

2.97 

3.2« 

3.77 

6.75 

11.30 

*AJf 

11,39 

9.0? 

1  5.30 

12.34 

9.83 

6. 1  5 

5.16 

4.60 

4,00 

7.56 

10.53 

12.1* 

-Ik 

6.18 

S.33 

9. *2 

T.») 

5.96 

3.97 

2.33 

1.90 

2.10 

2.38 

5.10 

9.90 

HIGHEST  was  13. So  AT  6130  P.n.  On  mar.  20 
LOWEST  S  T  a  GF  W*S  1 . *5  ON  AUG.  1. 
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-ISSISSIPPI  RIVER  NEAR  BRAITh-AITE.  L A. 


location.  L»T.  R9-51-93.  LONS.  89-58-21.  On  DOCK  OF  aha*  NICKEL  PLANT,  LEFT  8»NK  AT  HIlE  76.6. 
(S1A.  ol58t,0a.l 

GAGE.  automatic  RECORrtN  ANU  -IRE  -EIGHT. 

general  inFor-at t in.  pan«full  stage,  t.o  feet. 

-tCURPS  AVAILABLE.  stage,  F£  8 ,  26,  1 RT  7  TO  PATE. 

E<TLF"ES.  HIGHEST.  12.32  FEET  ON  MAT  30,  1984.  LO-FST,  MINUS  O.aO  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 


TLY 

EISmT  A.m.  STAGE 

!*  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG VD 

(1971 

AOJ  ,  ) 

:  k  y 

Jan  PEH 

MAR  APR 

MAY 

JUn 

JUL 

A  ■  (G 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

®,  25 

a  .a? 

7.30 

9.60 

'I.A8 

1.74 

3.15 

2.25 

5.67 

9.13 

? 

S.24 

a .  t  a 

6.34 

9.38 

a,a0 

1.50 

3.00 

2.59 

5.79 

9.15 

5 

B.«l 

3. an 

7.96 

9.24 

a.  ?2 

1.49 

3.36 

2.52 

5.64 

9.35 

4 

s.Oa 

3.73 

8.5! 

1.12 

a  .  o7 

1.71 

3.1* 

2.50 

5.26 

9.40 

*3 

8.07 

A.O? 

8.55 

9.09 

6.80 

1.13 

3.06 

2.35 

4.82 

9.61 

to 

8.08 

a. 05 

8.84 

9.00 

3.6b 

2.05 

3.12 

2.46 

4.81 

1.52 

7 

*. 21 

a. 05 

8.9S 

8.9s 

3.44 

2.07 

3.02 

2.35 

4.76 

9.53 

A 

8.44 

3.9S 

R.1S 

8.60 

3.30 

2.06 

2.95 

2.76 

4.60 

9.53 

<3 

8.57 

3.89 

9.21 

8.83 

3.?B 

2.15 

3.05 

2.57 

4.63 

9.55 

1  * 

«  .90 

3.99 

9.19 

8.65 

3.27 

2.34 

3.33 

2.65 

4,48 

9.66 

1  1 

8.96 

a  .  65 

9.39 

8.92 

3.59 

2.57 

3.04 

2.20 

«.33 

1  r* 

»  .  9« 

a. 62 

9.34 

9.11 

3.o9 

2.63 

2.90 

2.19 

4.22 

1  < 

S  ]  9  J 

a.9* 

9.  47 

9.33 

3.72 

2.65 

2.66 

2.20 

4.35 

1  A 

8  ,«5 

5.13 

9.64 

1.33 

4.17 

2.65 

2.86 

2.20 

*.33 

15 

8.79 

5.39 

9.71 

1.31 

0.80 

3.62 

3.09 

2.32 

4.5* 

16 

8,80 

5.56 

9.95 

1.31 

0.65 

2.71 

2.57 

2.5* 

4.69 

17 

8,80 

5.76 

10.03 

1.31 

4.72 

2.27 

2.56 

2.76 

4.88 

1  l 

8.67 

5.97 

10.09 

1.33 

7.75 

9.6b 

1  .11 

2.57 

3.12 

5.03 

1R 

8.44 

6.05 

10.10 

1.34 

7.50 

1,70 

2.04 

2.72 

3.28 

5.44 

e* 

".23 

6.22 

10.24 

1.27 

7.17 

a  .94 

2.40 

3.12 

3.*0 

5.38 

21 

8,07 

6.91 

10.42 

1,14 

6.80 

2.54 

S.2» 

3.50 

6.08 

?? 

7 .80 

6.50 

10.33 

1.05 

6.44 

2.80 

3.26 

3.6* 

6.30 

23 

T.59 

6.48 

10.24 

8.89 

6.00 

2.11 

3.39 

3.92 

6.05 

?4 

7 .46 

6.46 

10.08 

8.59 

5.70 

2.97 

2.51 

4.00 

6.45 

25 

T.15 

6.74 

10.00 

8.32 

5.43 

3.05 

2.40 

».36 

7.10 

26 

6.55 

6.80 

9.89 

8,13 

5.31  F 

a, 75  F 

2.52 

3.22 

2.00 

4.82 

7.61 

27 

6.10 

6.63 

9.96 

7.93 

5.18 

4*77 

2.71 

2.98 

1.82 

5.99 

8.02 

26 

5.69 

6.99 

9.96 

7.82 

5.13 

4.73 

2.65 

2.87 

1  .69 

6.6* 

8.47 

29 

5.18 

9.90 

7.66 

5.14 

a. 6b 

2.59 

3.1* 

1 .85 

6.47 

8.75 

3  j 

4.84 

1.82 

7.58 

5.08 

a. 60 

2.21 

3.74 

2.19 

5.98 

8.98 

31 

8.55 

9.69 

5.09 

1  .10 

4.00 

6.26 

F  8.32 

TmE 

FOLin*rNG 

REFER 

UNLT  TO 

READINGS 

appearing 

IN  THE 

table 

ABOVE 

NEA*I 

7,7  9 

5.27 

9.49 

8.67 

2.55 

2.79 

3.44 

5.T1 

m  A  jr 

8.98 

6.99 

10.42 

9.60 

4.00 

3.39 

6.6* 

8.98 

min 

9.55 

3.73 

7.30 

7.58 

1.49 

1 .69 

2.1’ 

4.22 

F-  SOT  AT  STATED  T I  ME 

HlGHFST  -AS  11.2s  AT  7M5  P.H.  ON  NAR.  ?C. 
LOWEST  STAGE  -AS  0.98  P'.  AUG.  1. 
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MISSISSIPPI  RIVER  »T  ALLIANCE.  LA. 


LOCATION.  l‘T.  R9-41-07.  LONG.  89-58-11.  ON  *iP STREAM  £NO  OF  COKE  DOCK  OF  GULF  REFINERY,  RIGHT 
Sank  AT  mIlE  82.5  (STA.  01J9004.) 

page.  automatic  recorder  and  »IRE  KEIGmT. 
general  Information,  ha vkfull  stage,  t.o  feet. 

RECJRUS  AvAILAHLF.  STAGE,  APR.  a,  1R77  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest.  10-33  FEET  ON  APR.  a?,  1979.  lOhEST,  minus  0.21  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 


daily 

EIBhT  A.h.  stage  in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1971  AD J . 1 

Day 

j*n  pep  mar  apr 

hay 

JUN 

JtIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  OEC 

1 

7.69 

4.58 

6.84 

8.64 

6.94 

4.59 

4.10 

1.85 

3.06 

2.19 

5.16 

7.85 

2 

7.62 

9.33 

7.04 

8.43 

6.97 

4.29 

3.70 

1.60 

2.85 

2.50 

5.27 

7.88 

3 

7,75 

3.93 

7.30 

8.30 

6.84 

4.03 

3.39 

1.53 

3.29 

2.36 

5.11 

8.06 

a 

7.39 

3.86 

7.69 

8.23 

6.78 

3.89 

3.20 

1.79 

3.07 

2.36 

9.72 

f 

7.99 

5 

7.38 

9.19 

7.75 

8.30 

7.02 

3.62 

3.23 

1.95 

3.09 

2.30 

«.21 

8.29 

6 

1.36 

9.17 

8.00 

8.24 

6.85 

3.48 

3.12 

2.07 

3.12 

2.37 

«.21 

8. IT 

7 

7,50 

4.22 

8.13 

8.22 

6.76 

3.24 

2.89 

2,06 

3.06 

2.36 

9.21 

8.19 

6 

7,7a 

9.15 

8.30 

8.10 

6.68 

3.11 

2.65 

2.09 

3.02 

2.79 

«.ll 

8.11 

9 

7,82 

0.08 

8.36 

8.08 

6.67 

3.06 

2.«1 

2.20 

3.13 

2.69 

9.11 

8.10 

10 

8.14 

4.19 

8.36 

7.97 

6.68 

3.08 

2.54 

2.32 

3.39 

2.72 

3.96 

8.27 

11 

8,17 

4.74 

8.54 

6.78 

3.40 

2.50 

2.60 

3.19 

2.32 

3.77 

8.70 

12 

8.2a 

4.60 

8.48 

6.88 

2.65 

2.70 

3.00 

2.30 

3.62 

w 

8.30 

13 

8.17 

4.R1 

8.56 

7.04 

2.77 

2.93 

2.82 

2.18 

3.70 

f 

8.70 

14 

8,05 

•=.09 

8.67 

7.22 

2.79 

2.77 

2.96 

2.09 

3.69 

8.50 

15 

8.00 

5.32 

8.71 

7.12 

2.73 

3.79 

3.16 

2.20 

3.76 

8.53 

16 

8,01 

5.40 

8.94 

7.08  F 

4.35 

2.72 

2.80 

2.63 

2.90 

9.05 

8.56 

17 

8,04 

5.59 

8.98 

F  8.44 

6.98 

4.40 

2.66 

2.30 

2.98 

2.62 

9.28 

8.72 

16 

7,91 

5.82 

9.08 

6.83 

4.29 

2.63 

1.99 

2.99 

3. Cl 

9.93 

8.62 

1R 

7,75 

5.86 

9.01 

6.63 

4.39 

2.56 

1.99 

2.68 

3.17 

9.99 

8.50 

20 

7 . 59 

6.01 

9.19 

6.38 

4.53 

2.39 

2.33 

3.07 

3.32 

9.89 

8.53 

21 

7.«3 

6.22 

9.43 

6.10 

4.70 

2.26 

2.96 

3.29 

3.97 

5.60 

8.90 

22 

7 .21 

6.32 

9.33 

5.78 

4.65 

2.25 

2.70 

3.32 

3.60 

5.70 

8.27 

23 

7.09 

6.30 

9.25 

5.39 

4.53 

2.«2 

2.92 

3.99 

3.83 

5.31 

8.16 

24 

7.01 

6.24 

9.11 

5.17 

4.49 

2.57 

2.98 

2.63 

3.81 

5.65 

8.16 

25 

6.80 

6.50 

9.05 

4.85 

9.36 

2.90 

3.10 

2.65 

9.10 

6.13 

7.89 

26 

6,31 

6.49 

8.98 

4.75 

9.29 

2.99 

3.23 

2.35 

9.57 

6.55 

7.75 

27 

5,93 

6.49 

9.03 

9.69 

4.37 

2.71 

3.06 

2.03 

5.75 

6.88 

7.56 

28 

5,62 

6.61 

8.98 

4.58 

«.35 

2.68 

3.09 

1.81 

6.10 

7.28 

7.55 

29 

5,18 

8.95 

4.66 

4.32 

2.65 

3.20 

1.90 

5.90 

7.99 

7.95 

30 

9,89 

8.87 

F  6.97 

4.64 

4.28 

2,30 

3.82 

2.14 

5.92 

7.68 

7.39 

31 

9.65 

8.74 

9.72 

2.00 

3.99 

5.70 

f 

6.95 

the 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

mean 

7,23 

5.22 

8.56 

6.20 

2.72 

2.58 

2.82 

3.30 

5.01 

8,12 

MAX 

8,24 

6.61 

9.93 

7.22 

9.10 

3.99 

3.99 

6.10 

7.68 

•M2 

min 

9.65 

3.86 

6.89 

4.58 

2.00 

1.53 

1,81 

2.09 

3.62 

f 

6.95 

F-  NOT  AT  STATED  time 


highest  stage  mas  r.ta  at  6105  p.m.  on  mar.  20 
LQmEST  stage  NAS  0*89  ON  AUG.  1. 
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OAILT  STASES  FOR  1985 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  PEST  POINTS  A  LA  HACME.  LA. 


LOCATION.  lAT.  *9-34-16.  LONS.  89-47-49.  NEAR  PERRY  LANDING  ON  RIGHT  BANK.  ANO  AT  MILE  4S.T. 

CSTA.  0140004.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  and  staff. 

general  information,  drainage  area,  creviseo)  i,i?3,9ao  square  miles  (contributing),  bankfull 
STAGE,  3.0  FEET.  LON  NATER  REFERENCE  PLANE,  0.06  FOOT  ON  GAGE.  ON  MAT  3,  19T4  GAGE  NAB  RAISED 
1.00  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEN  BENCHMARK  ELEVATIONS  ANO  NEH  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  NAT 
2  HERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  NAS  MINUS  0.06  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  24,  1926,  TO  DATE.  GAGE  PRIOR  TO  OCT.  IT,  1929,  NAB  ON  OPPOSITE 
BANK.  DISCHARGE,  1927,  1929,  ANO  1943. 

EXTREMES.  HIGHEST.  15.23  FEET  (NEAR  CREST  OF  HURRICANE)  ON  SEP.  4,  1965.  LONEST,  MINUS  1.06  FEET 
On  JAN'.  ?4  AND  25.  1440.  EXTREME  STAGES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD.  MAXIMUM,  1,360,000 
CFS  OBSERVED  ABOVE  RELIEF  OUTLET  ON  APR.  29.  1427  (STAGE,  9.64  NGVO).  ON  THE  SAME  DAT, 

1.056.000  CFS  NAS  OBSERVED  BELON  THE  OUTLET.  THE  RELIEF  OUTLET,  ON  THE  EAST  BANK,  EXTFNDEO  PROM 
ABOUT  MILE  33  TO  MILE  44.  FLOW  NAS  AFFECTED  BY  A  CREVASSE  WHICH  OCCURRED  ON  APR.  23  AT  JUNIOR, 
LA.  (MILE  54).  and  BY  AN  ARTIFICIAL  CREVASSE  MADE  ON  APR.  29  AT  CAERNARVON,  LA.  (MILE  B1.6). 


DAILY 

EIGHT  A.M.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(14T1 

AOJ.) 

Day 

Jan  FEB 

MAR  APR 

MAY 

JU* 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6,24 

3.64 

5.44 

6.92 

F 

5.71 

1.87 

3.44 

1.64 

2.57 

l.TB 

3. 96 

*.50 

2 

6.21 

3.37 

5.61 

6.78 

5.73 

3.60 

5.05 

1.35 

2.39 

2.09 

4.20 

*.«3 

3 

6.34 

3.01 

5.83 

6.71 

5.59 

3.15 

2.75 

1.26 

2.7* 

1  .97 

3.97 

6.62 

4 

5,99 

2.99 

6.19 

6.65 

5.69 

3.17 

2.58 

1.50 

2.53 

1.92 

F  3. SO 

*.*o 

5 

5.45 

3.31 

6.17 

6.76 

F 

5.99 

2.90 

2.56 

1.61 

2.58 

1,04 

3.44 

6.S1 

6 

5,43 

3.26 

6.42 

6.62 

5.65 

2.77 

2.49 

1.69 

2.64 

1.93 

3.46 

6.6S 

7 

6,01 

3.36 

6.54 

6.60 

5.57 

2.50 

2.27 

1.67 

2.62 

1.95 

3.31 

6.63 

a 

6,25 

3.33 

6.72 

6.50 

5.41 

2.39 

2.08 

1.T4 

2.62 

2.R0 

3.39 

4.60 

9 

6,36 

3.27 

6.77 

6.44 

5.35 

2.39 

1 .86 

1.85 

2.73 

2.26 

3.38 

*.*l 

10 

6.59 

3.33 

6.74 

6.36 

5.35 

2.43 

2.04 

1.95 

2.95 

2.36 

3.24 

4.74 

tl 

6,62 

3.89 

6.94 

6.44 

5.46 

2.74 

2.05 

2.22 

2.81 

1  .SB 

3.03 

6.72 

12 

6.61 

3.64 

6.84 

6.62 

5.51 

2.62 

2.20 

2.33 

2.7* 

1.97 

2. BO 

6.75 

13 

6,59 

3.88 

6.85 

6.82 

5.69 

2.  SI 

2.32 

2.56 

2.53 

1  .T9 

2. SR 

6.S7 

14 

6,50 

3.95 

6.99 

6.77 

5.87 

3.22 

2.33 

2.54 

2.79 

1.63 

2. S3 

4.71 

15 

6.«5 

4.13 

6.99 

6.74 

5.78 

3.82 

2.32 

3.47 

2,75 

1.53 

3.04 

4.74 

lo 

6,43 

».25 

T.23 

6.80 

5.77 

3.59 

2.41 

2.46 

2.2* 

1  .TO 

3.23 

6.61 

17 

6.47 

4.40 

F 

7.20 

6.74 

5.72 

3.66 

2.31 

1.95 

2.05 

1  .69 

3.54 

7.00 

18 

6,36 

4.63 

7.30 

6.80 

5.59 

3.50 

2.27 

1  .60 

2.00 

2.36 

3,62 

6.90 

19 

6,20 

4.67 

7.31 

6.76 

5.47 

3.57 

2.20 

1  .54 

2.20 

2.55 

4.10 

6,80 

20 

6.03 

4.80 

7.44 

6.74 

5.29 

3. SO 

1.95 

1.84 

2.66 

2.81 

4.00 

6. 84 

21 

5,89 

5.03 

F 

7.65 

6.66 

5.05 

3.91 

1.84 

1  .SB 

2.86 

3.01 

«.T2 

6.67 

22 

5.66 

5.12 

T  .59 

6.69 

4.73 

3.86 

1.63 

2.19 

2.93 

3.14 

4.82 

6.41 

23 

5.62 

5.15 

7.47 

6.57 

«.39 

3.74 

1.98 

2.47 

3.14 

3.35 

«.30 

6.34 

24 

5,58 

5.10 

7.32 

6.35 

«.15 

3.68 

2.1« 

2.60 

2.32 

3.30 

*.53 

6.33 

25 

5.43 

5.32 

T  .24 

6.05 

3.95 

3.60 

1  .99 

2.79 

2.34 

3.3T 

4.95 

6.24 

26 

5,00 

5.26 

7.16 

6.04 

3.87 

3.55 

2.09 

2.65 

2.07 

4.01 

5.34 

*.17 

27 

4,71 

5.22 

T  .25 

5.81 

3.78 

3.65 

2.31 

2.70 

1.75 

5.15 

5.60 

*.04 

26 

4,50 

5.23 

T  .24 

5.73 

3.73 

3.63 

2.39 

2.78 

1.53 

F 

3.43 

5.96 

*.1« 

29 

4,10 

T  .24 

5.60 

3.85 

3.62 

2.35 

2. 89 

1.57 

F 

5.02 

6.15 

6.03 

30 

3,44 

7.10 

5.51 

3.85 

J.39 

2.09 

3.52 

1.80 

4.44 

6.32 

3.94 

31 

3.70 

7.01 

3.96 

l.SO 

3.55 

4,60 

5.90 

THfc 

PUlL^ulNG 

REFER 

Only  to 

REAPIN$S 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

"Ean 

5, Si 

4.16 

6.89 

6.48 

5.08 

3.31 

2.?<> 

2.22 

2 .44 

2.T6 

4.07 

4.53 

HAX 

6.62 

F 

7.65 

6.92 

F 

5.99 

3.91 

5.44 

3.55 

3.14 

F 

5.43 

6.32 

7.00 

HIM 

3.70 

P.99 

5.44 

5.51 

3.73 

2.39 

1  .80 

1.26 

1.53 

1.55 

2.80 

5.90 

F-  NOT  AT  STATED  TI-E 

HIGHEST  stage  was  *. 03  AT  7:30  P.M.  ON  MAR.  20. 
LOWEST  STAGE  has  0.53  OH  JUL.  31  ANO  LATER  OATF(S). 


oaily  stages  for  nsa 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  PORT  SULPHUR,  LA. 


LOCATION.  l»T.  j«9-26-3S,  LONG.  69-41-22.  MILE  39.3,  ON  RIGHT  BANK  AT  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY. 
(STA.  0142004.) 

gage,  automatic  recoroer  and  staff. 

general  Information.  BANKFULL  stage,  3.0  FEET.  PRIOR  TO  19TT  stages  here  PUBLISHED  as  received 
from  Freeport  sulphur  company. 

records  available.  stage,  NOV.  22,  19SS.  TO  OCT.  10,  19IT,  NOV.  to  TO  19,  1939,  AND  AUG.  I,  1940, 

* o.’.f. 

extremes.  f FROM  1941  TO  DATE)  HIGHEST,  9.50  FEET  ON  MAR.  4  AND  LATER  DATES  IN  1950,  LOHEST , 
MINUS  0.60  FOOT  ON  JAN.  19,  19TT. 


daily 

EIGHT  A.M.  STAGE 

In  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

(1*71 

ADJ.) 

0  A  Y 

Jan  fe« 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

t 

F 

2.40 

1  •  T9 

4.00 

5.85 

2 

1  .60 

2.08 

•. 47 

5.90 

l 

1.50 

1.95 

4.04 

6.10 

a 

1  .68 

F  2.44 

1.91 

3. 75 

6.00 

5 

1 .80 

2. 57 

1.93 

3.50 

5,65 

6 

1  .86 

2.64 

1.92 

3.50 

6.15 

7 

1.85 

2.65 

1.9A 

3.55 

6.17 

6 

1  .87 

2.68 

2.47 

3.40 

6.10 

9 

1.99 

2.80 

2.30 

3.42 

6. or 

10 

2.09 

3.05 

2.42 

3.28 

6.22 

11 

F  2.00 

2.36 

2.90 

2.07 

3.06 

6,27 

\2 

2.36 

2.48 

2.89 

2.05 

2.88 

6.28 

13 

2.46 

2.73 

2. TO 

1.84 

2.99 

6.45 

la 

2.49 

2.70 

2.92 

1.65 

2.95 

6.30 

15 

?.«5 

3.61 

2.84 

1  .63 

3.20 

6.34 

16 

2.52 

2.59 

2.33 

1.15 

3.40 

6.15 

17 

2.45 

2.12 

2.16 

1.96 

3.63 

6.58 

16 

2. 38 

1 .77 

2.10 

2.40 

3.73 

6.45 

19 

2.30 

1.T1 

2.35 

2.63 

3.93 

6.43 

20 

2.10 

1.99 

2.80 

2.86 

3.95 

6,40 

21 

2.00 

2.10 

2.66 

3.06 

4. TO 

6.26 

22 

2.00 

2.35 

2.99 

3.20 

4.61 

6.20 

2  5 

2. IT 

3.20 

3.39 

4.10 

6.12 

29 

2.34 

2.42 

3.29 

«. 34 

6.12 

25 

2.18 

2.45 

3.49 

4.63 

5.93 

26 

2.30 

2.06 

3.94 

4.93 

5.77 

27 

1.78 

5.25 

5.08 

5,68 

23 

1.55 

5. IT 

5.45 

5.69 

29 

1 .58 

4.92 

5.55 

5.55 

*0 

1  .76 

4.56 

5.68 

5.53 

31 

4.80 

5.50 

ThE  FOlLO-ING  refer  ONLV  TO  READINGS  appearing  in  the 

table 

ABOVE 

"E  AM 

2.TT 

3.99 

6.07 

*AX 

5.25 

5.68 

6.58 

N  I* 

1.15 

2.68 

5.50 

F-  'iOT  AT  STATEC  TTmE 


highest  stage  -as  7.09  at  11:50  p.m.  on  dec.  12 
LImEST  stage  -as  O.KC  ON  AUG.  2. 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


MISSISSIPPI  RIVfR  AT  EMPIRE,  LA. 


LOCATION.  l*T.  29-23-25.  LONG.  89-35-45.  AT  ENTRANCE  TO  EMPIRE  LOCK  AT  MILE  29.3.  CSTA. 
0(44004.) 

sage,  automatic  recoroer  ano  staff. 

seneral  Information,  drainage  area,  (revised)  i.ips.rso  square  miles  (contributing),  bankfull 
STAGE,  One  foot.  LOW  MATER  REFERENCE  plane,  minus  0.2)  FOOT  ON  GAGE.  on  FEB.  2,  1974  SAGE  WAS 
raised  j.io  feet  to  agree  with  new  benchmark  elevations,  stages  from  jan.  i  thru  feb.  i  were 
corrected  to  new  DATUM. 

">CC0RDS  A,i;LABi.E.  JAN.  :  »'1G.  •?,  i960  JUL.  9,  1*75  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  to. 92  feet,  from  watermark  left  BY  HURRICANE  of  AUG.  17,  1969.  LOWEST,  MINUS 
t.23  foot  on  jan.  i9,  i9si. 


daily 

eight  a.m,  stage  in  feet 

GAGE 

ZERO  is 

AT  NGVO 

(1*7  i 

AOJ.) 

Day 

Jan  fES  mar  apr 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

«,30 

2.40 

3.85 

5.44 

4.51 

3.40 

3.12 

F 

2.33 

2.55 

1.70 

3.45 

4.90 

a 

F 

4.40 

2.17 

3.85 

5.32 

4.54 

3.29 

2.79 

1.55 

2.32 

2.01 

3.75 

4. 86 

3 

(  .80 

3.97 

5.28 

4.44 

3.08 

2.51 

1.50 

2.62 

1.84 

4.70 

4 

1  .85 

4.22 

5.21 

4.60 

3.00 

2.40 

1.65 

2.50 

1  .81 

F  3.05 

5.00 

5 

4.39 

2.09 

4.15 

5.40 

4.73 

2.57 

2.45 

2.32 

1.80 

2.76 

5.26 

6 

3.8S 

2.01 

4.41 

5.32 

«.81 

2.45 

2.30 

2.39 

1.91 

2.80 

5.12 

7 

F 

3,8o 

2.20 

«.S5 

5.35 

F 

3.92 

2.03 

2.02 

2.44 

1.93 

2.90 

5.10 

a 

«,02 

2. 00 

4.73 

5.25 

F 

4.52 

1  .88 

1.82 

F 

1.50 

2.«9 

2.93 

2.85 

3.01 

9 

4,29 

2.00 

5.20 

I  .95 

1.64 

1.92 

2.59 

2.2« 

2.85 

5.07 

10 

4.60 

2.16 

5.07 

2.04 

F 

1.80 

2.02 

2.89 

2.40 

2.75 

5.18 

1  1 

4,69 

2.79 

5.13 

2.19 

1.98 

2.28 

2.73 

2.05 

2.46 

5.13 

12 

4.76 

5.31 

2.35 

2.14 

2.44 

2.71 

2.04 

2.20 

5.17 

13 

«. 70 

F 

2.60  F 

5.00 

5.47 

2.59 

2.25 

2.69 

2.55 

2.32 

5.29 

14 

4,87 

2.45 

4.87 

5.36 

F 

«.85 

2.96 

8.29 

2.79 

2.80 

2.30 

3.16 

15 

«.S8 

F 

2.50 

4.96 

5.29 

4.56 

i.«7 

3.72 

2.61 

2.57 

5.20 

16 

F 

2.61 

5.15 

5.33 

«.57 

3.34 

2.63 

2.10 

2.75 

3.21 

17 

F 

9,50 

F 

2.73 

5.06 

5.34 

4.55 

3.41 

F 

2.50 

2.10 

1.91 

3.05 

3.43 

Id 

4,44 

2.87 

5.16 

5.38 

4.53  F 

2.62 

2.«2 

1  .69 

1 .83 

3.12 

5.35 

19 

4.28 

2.91 

5.09 

5.39 

4.47  F 

3.42 

2.40 

1.58 

2.17 

3.50 

5.32 

20 

4.20 

3.00 

5.25 

5.40 

4.40 

3.17 

2.00 

1.79 

2.65 

3.58 

3.29 

21 

4,06 

5.55 

5.34 

4.20 

3.18 

1  .90 

2.94 

F  2,90 

4.33 

5.20 

22 

3,87 

F 

3.50 

5.43 

5.42 

3.95 

3.15 

2.12 

3.04 

3.02 

4.15 

5.10 

23 

3.80 

5.35 

5.28 

3.70 

3.02 

2.44 

3.32 

3.20 

3.55 

5.03 

24 

3,95 

5.13 

5.16 

3.57 

3.00 

2.60 

2.48 

3.04 

3.72 

3.02 

25 

3. BO 

5.16 

4.93 

3.40 

2.97 

1.93 

2.81 

2.50 

3.28 

3.90 

4. T9 

26 

3.50 

5.12 

4.86 

3.37  F 

2.87 

0,96 

2.99 

2.21 

3.65 

4.09 

4.60 

27 

3.30 

3.80 

5.25 

4.74 

3.25 

3.04 

F 

1.40 

3.00 

1  .89 

4.70 

4.40 

4,55 

28 

3.20 

3.71 

5.20 

«.71 

3.20 

3.13 

3.10 

1 .61 

4.50 

4.70 

8.30 

29 

2.87 

5.13 

3.26 

3.21 

3.01 

1.65 

«.25 

5.14 

4.45 

30 

2. SO 

5.63 

F  4.39 

3.27 

3.21 

3.70 

1.79 

3.88 

5.10 

«.35 

31 

2.40 

5.53 

3.99 

3.68 

4.01 

•.•2 

ThE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

9EADIN6S 

ARPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*Eah 

?.ab 

2.42 

4,99 

3.32 

5.43 

*I*J 

1  .A8 

1.61 

4,35 

F-  not  at  STATED  TIME 


highest  stage  WAS  6.06  AT  11S50  P.M.  TIN  OEC,  12. 
LOhEST  STAGE  has  0.68  Cl  AUG.  1  ANO  LATER  DATE  f  S 1 


DAILY  STAGES  FOR  1985 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  VENICE  ,  LA. 


LOCATION.  iAT.  29-16-33,  LONG.  89-21-10.  ON  RIGHT  BANK  AT  NILE  10.7.  (STA.  0148004.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

general  Information,  bankfull  stage.  1.0  foot,  ldp  mater  reference  plane,  minus  o.jg  foot  of 
Gage.  On  JAN',  31.  1979  GAGE  mas  RAISED  1.56  FEET  TO  agree  pith  hen  benchmark  elevations. 
STAGES  from  JAN.  1  thru  Jan.  30  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  1944  TO  OATE. 

EXTRFNES.  HIGHEST,  9.11  FEET,  FROM  MATERHARK  LEFT  Br  HURRICANE  OF  AUG.  17,  1969.  lOREST,  MINUS 
0.73  FOOT  ON  JAN.  19,  1977. 


OAfLV 

£ TGwT  A.m.  STAGE  I*  FEE T 

GAGE 

ZERO  13 

AT  NG YD 

(197! 

AOJ.) 

0*Y 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUU 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3,52 

?  .5 1 

2.95 

3.62 

3.37 

3.07 

3.00 

2.19 

2.68 

2.07 

2.90 

3.37 

2 

3.5l 

2.27 

2.97 

3.63 

3.49 

3.17 

2.69 

1  .76 

2.58 

2.27 

3.16 

3.3* 

3 

3,49 

2.0! 

3.01 

3.60 

3.40 

1.05 

2.44 

I  .62 

2.73 

2.15 

2.95 

3.70 

4 

3.10 

1  .91 

3.29 

3.67 

3.61 

2.99 

2.21 

1.81 

2.45 

2.10 

2.78 

3.61 

5 

3.00 

2.04 

3.26 

3.91 

3.82 

2.65 

2.40 

1  .85 

2.38 

2.13 

2.«1 

3.83 

6 

3,99 

2.10 

3.43 

3.90 

3.76 

2.99 

2.27 

1.94 

2. *9 

2.16 

2.54 

3.70 

7 

3.13 

2.31 

3.49 

3.99 

3.58 

2.17 

2.00 

2.05 

2.48 

2.20 

2.67 

3.68 

a 

3.24 

2.31 

3.60 

3.84 

3.39 

2.07 

1.87 

2.0* 

2.5« 

2.70 

2.5* 

3.58 

9 

3.4b 

2.22 

3.72 

3.80 

3.18 

2.00 

1.78 

2.19 

2.73 

2.56 

2.59 

3.61 

10 

3.65 

2.25 

3.67 

3.73 

3.09 

2.05 

2.03 

2.21 

S.OT 

2.72 

2.30 

3.65 

11 

’,70 

2.95 

3.77 

3.62 

3.15 

2.70 

2.06 

2.99 

2.9T 

2.40 

2.18 

3.72 

12 

3,73 

2.19 

3.74 

3.75 

3.17 

2.23 

2.28 

2.60 

3.01 

2.37 

1.93 

3.73 

13 

3.73 

».24 

3.68 

3,85 

3.25 

2.35 

2.37 

2.91 

2.81 

2.1* 

1.98 

3.88 

14 

3,68 

2.20 

3.63 

3.84 

3.45 

2.76 

2.40 

2.95 

2.83 

1.85 

1.93 

3.75 

15 

3.57 

2.26 

3.66 

3.75 

3.36 

3.29 

2.44 

3.86 

2. 78 

1.6B 

2.18 

3.76 

16 

3,59 

2.35 

3.79 

3.77 

3.40 

2.99 

2.64 

2.96 

2.39 

1  .60 

2.35 

3.76 

17 

3,56 

2.43 

3.79 

3.76 

3.49 

3.05 

2.54 

2.98 

2.22 

1.97 

2.63 

3.95 

18 

3.50 

2.52 

3.82 

3. 82 

3.47 

2.90 

2.65 

2.04 

2.10 

2.«1 

2.68 

3.86 

19 

3,45 

2.56 

3.76 

3.85 

3.52 

2.85 

2.59 

1.87 

2.33 

2.59 

3.01 

3.79 

20 

3.44 

2.63 

3.88 

3.90 

3.53 

2.77 

2.21 

2.00 

2.78 

2.98 

2.94 

3.7* 

21 

3.30 

2.80 

«.21 

3.90 

3.46 

2.80 

2.09 

2.06 

3.05 

3.16 

3.56 

3.73 

22 

3.11 

2.98 

«.U 

3.99 

3.23 

2.79 

I  .99 

2.26 

3.25 

3.19 

3.47 

3.63 

23 

3,14 

3.03 

9.00 

3.91 

3.01 

2.59 

2.10 

2.53 

3.50 

3.27 

2.70 

3.60 

24 

3.09 

3.03 

J.a8 

3.85 

2.90 

2.54 

2.30 

2.74 

2.72 

2.98 

2.78 

3.63 

25 

3.03 

3.11 

3.89 

3.67 

2.72 

2.56 

2.15 

3.05 

2.80 

3.00 

2.88 

3.*9 

2b 

2,7  9 

3.01 

3.81 

3.66 

2.74 

2.56 

2.26 

3.18 

2.55 

3.30 

2.95 

3.36 

27 

*,75 

2.91 

3.89 

3.45 

2.66 

2.72 

2.56 

3.11 

2.20 

*.16 

3.07 

3.30 

28 

2.7fl 

2.90 

3.89 

3.34 

2.63 

2.76 

2.64 

3.20 

1.99 

4.20 

3.25 

3.39 

29 

2.6? 

3.79 

3.21 

2.75 

2,88 

2.73 

3.32 

2.00 

3.76 

3.35 

3.30 

30 

2,65 

3.76 

3.17 

2.81 

3.00 

2.55 

3.75 

2.16 

3.43 

3.4* 

3.34 

31 

2.68 

3.72 

3.14 

2. 27 

F  3.90 

3.62 

3.36 

The 

FOLLOWING  REFER 

UNLY  TO 

Readings 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

mean 

3.26 

?.50 

3.67 

3.72 

3.29 

2.69 

2.33 

2.54 

2.61 

2.68 

2.7* 

3.63 

MAV 

’,73 

1.11 

9.21 

3.99 

3.82 

3.29 

3.00 

F  3.90 

3.50 

4.20 

3.56 

3.95 

MIN 

2.62 

t  .91 

2.95 

3.17 

2.63 

2.00 

1.78 

1.62 

1.99 

1 .68 

1.93 

3.  30 

F-  NOT 

AT  STATED  TTMF 

HIGHEST 

STAGE 

MAS  5.31 

AT  7  J  JO 

P.M.  ON 

OCT.  27, 

AFFECTED  by  HURRICANE 

JUAN. 

LOmEST 

stage 

MAS  0.74 

0<  JUL. 

30. 
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DAILY  STAGES  FOR  196S 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  HFAD  OF  PASSES  (L».) 


LOCATION.  IAT.  P9-08-35,  LONG.  89-15-03.  ON  RIGHT  SANK  AT  HEAD  OF  SOUTH  PASS,  AND  0.6  MILE  DOWN¬ 
STREAM  FROM  ZFRfl  mile  POINT.  (ST*.  0158504.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  information,  drainage  area,  (revised)  i.ips.rto  sduare  miles  (contributing),  bankfull 
STAGE,  One  FOOT.  LOR  mater  REFERENCE  plane,  “InUS  0.36  FOOT  ON  GAGE. 

RECORDS  available.  STAGE,  NOV.  18TS,  TO  SEP.  16,  (RAT,  AND  MAR.  31,  1948,  TO  DATE.  THE  LOCATION 
OF  Gage  has  SEEN  CHANGED  SEVERAL  times  OURInG  period  of  record.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY  eron 
1838  To  0»TE. 

EXTREMES.  (SINCF  JULY,  1930)  HIGHEST,  12.03  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AuC.  IT, 
1969.  LOWEST,  minus  0.85  FOOT  ON  FEB.  21,  1940. 


OATLV 

EIGHT  A.m,  STAGE 

In  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  N6VD 

ADJ.) 

ua  r 

Ja^  FEB 

MAR  APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2-01 

1  .02 

1.73 

2.44 

2.23 

1.91 

1.87 

1  .35 

1.62 

0.98 

1.27 

2,01 

2 

2,02 

0.81 

1.72 

2.36 

2.32 

1.96 

1.64 

1.02 

1.55 

1.1* 

1.32 

2.00 

3 

1.98 

0.37 

1.55 

2.35 

2.25 

t  .96 

1 .93 

0.82 

1.56 

0.87 

1.85 

2.10 

9 

1,53 

0.30 

1  .83 

2.37 

2.43  F 

2.10 

1.28 

1.00 

1.26 

0.70 

1.27 

2.09 

5 

l.«3 

0.59 

1 .90 

2.72 

2.68 

1.29 

1.00 

1.20 

0.73 

0.92 

2.38 

6 

1.37 

0.52 

2.06 

2.66 

2.66 

1.1« 

1.02 

1.25 

0.79 

0.99 

2.31 

7 

1,47 

0.77 

2.16 

2.84 

2.59 

0.98 

1. 01 

I. 33 

0.80 

1.26 

2.33 

8 

1  .68 

0.79 

2.31 

2.76 

2.37 

0.72 

1.06 

1.49 

1.29 

1.17 

2.20 

9 

1  .90 

0.87 

2.51 

2.66 

2.21 

0.67 

1  .07 

1.67 

1.30 

1.28 

2.20 

10 

2.06 

0.96 

2.41 

2.54 

2.04 

0,98 

1.19 

1.93 

1.88 

1.21 

2.23 

11 

2-27 

1  .54 

2.56 

2.59 

2.06 

0.99 

1.69 

1.83 

1.38 

0.87 

2.22 

12 

2.39 

0.91 

2.52 

2.76 

2.03 

1.21 

1.59 

1.89 

1.38 

0.53 

2.21 

13 

2,40 

0.90 

2.«3 

2.85 

1.99 

1.32 

1.88 

1.68 

1.22 

0.51 

2.36 

14 

2.34 

0.84 

2.41 

2.74 

2.06 

1.36 

2.08 

1.79 

0.96 

0.81 

2.28 

IS 

2.20 

0.91 

2.42 

2.57 

1.98 

l.«9 

2.80 

1.72 

0.53 

0.71 

2.26 

1  6 

2.21 

0.95 

2.55 

2.62 

2.04 

1  .69 

2.08 

1.31 

0.90 

0.95 

2.25 

17 

2,18 

1  .03 

2.54 

2.54 

2.05 

1  .67 

1.59 

1.09 

1.75 

1.25 

2.35 

18 

2,0'3 

1.11 

2.54 

2.64 

2.19 

1.70 

1.12 

0.92 

1.25 

1.38 

2.«« 

)  9 

1,96 

1.17 

2.49 

2.73 

2.27 

1  .69 

0,92 

1.09 

1.69 

1.63 

2.96 

20 

2.00 

1.21 

2.69 

2.83 

2.26  F 

1  .62 

1.30 

0.96 

1.65 

1.79 

1.68 

2.36 

21 

1 .82 

1.55 

3.04 

2.83 

2.29 

1.66 

1.17 

0.95 

1.71 

1.97 

2.39 

2.33 

22 

1,59 

1  .70 

2.91 

2.85 

2.13 

1  .57 

1 .05 

1.13 

1.98 

2.06 

2.19 

2.33 

23 

1,63 

1  .75 

2.88 

2.90 

2.05 

1  .42 

1.19 

1  .38 

2.09 

2.25 

1.38 

2.23 

24 

1,64 

1.73 

2.74 

2.86 

1.99 

1.32 

1.2« 

1.56 

1.57 

1.95 

1.87 

2.23 

25 

1.56 

1  .85 

2.76 

2.74 

1.83 

1.30 

1.08 

1.84 

1.73 

1.95 

1.51 

2.03 

26 

1.13 

1.73 

2.69 

2.69 

1.79 

1.30 

t.2« 

2.11 

1.87 

2.21 

1.57 

1.B7 

27 

1,28 

1  .61 

2.79 

2.«5 

1.62 

1 .43 

l.«« 

2.03 

1.26 

2.93 

1.62 

1.76 

26 

1.28 

1  .58 

2.74 

2.31 

1.55 

1  .62 

1.65 

2.20 

0.96 

2.83 

1.73 

1.83 

29 

1,13 

2.74 

2.11 

1.56 

1 .78 

1.67 

2.32 

1 .  to 

2.12 

1.80 

1.69 

30 

1.09 

2.65 

2.03 

1.62 

1.89 

1.60 

2.88 

1.13 

1.90 

1.83 

1.79 

31 

1  .00 

2.60 

1.86 

1.82 

2.69 

2.02 

1.83 

ThE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

REAOINSS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1-T6 

1  .11 

2.44 

2.61 

2.09 

1.32 

1.54 

1.48 

t.«« 

1.31 

2.1* 

“A* 

2.40 

1  .85 

3.04 

2.90 

2.68 

1.87 

2.88 

2.09 

2.93 

2.39 

2.33 

rtlN 

l  .00 

0.30 

1.55 

2.03 

1.55 

0.67 

0.82 

0.92 

0.90 

0.81 

l.*9 

f-  not  at  stated  time 


highest  stage  HA*  3.96  AT  8i30  P.M.  ON  OCT.  27,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  MAS  minus  0.19  ON  JUL.  29. 


oailt  stages  fob  toss 
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MISSISSIPPI  RIVER  (SOUTHWEST  PASS)  AT  EAST  JETTY  (LA.) 


LOCATION.  l*T.  P8-55-33,  LONG.  89-29-12.  ON  BIGHT  BANK  ,  ABOUT  18.2  NILES  BELOW  HEAD  OF  PASSES 
l  ST  A  .  0H7004  INSET.) 

GAGE  .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  Information,  bannfull  stage,  1.0  foot,  prior  to  mat  2«,  1975,  gage  mas  located  on  the 

LEFT  Sank  APPROXIMATELY  1.4  MILES  DOWNSTREAM  FROM  PRESENT  LOCATION.  ON  OCT.  4,  1975  GAGE  MAS 

Raised  o.7t,  foot  to  agree  with  new  benchmark  elevations,  stages  from  jan.  i  thru  oct.  s  mere 
Corrected  to  NEW  datum. 

RECORDS  AVAILABLE.  1926  TU  NQV .  5,  1973,  AND  MAT  24.  1975  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  5.59  FEET  ON  OCT.  27,  1985.  LOWEST,  HINUS  1.60  ON  JAN.  25,  1940. 


DAILY 

eight  A.N.  STAGE  I*  EEE T 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1976 

ADJ.) 

day 

J*N  FEB  MAH  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.68 

2.13 

2.17 

2.27 

2.55 

3.06 

3.09 

2.66 

2.9T 

2.50 

2.40 

2.10 

2 

2.61 

1  .68 

2.02 

2.18 

2.71 

3. PI 

2.94 

2.49 

2.81 

2.65 

2.63 

1.59 

3 

2.38 

1  .27 

1  .77 

2.16 

2.70 

3.16 

2.79 

2.36 

2.89 

2.35 

2.40 

2.09 

a 

1.62 

1.11 

1.89 

2.37 

3.14 

3.18 

2.62 

2.53 

2.27 

2.16 

2.10 

1.93 

5 

1.22 

1  .53 

t  .63 

2.95 

3.68 

2.94 

2.84 

2.39 

2.26 

2.12 

1.80 

2.39 

b 

1.05 

1  .32 

1  .69 

3.02 

3.71 

2.75 

2.66 

2.27 

2.20 

2.31 

2.06 

2.35 

7 

0.97 

1  .61 

1  .98 

3.35 

3.41 

2.43 

2.«3 

2.12 

2.32 

2.36 

2.52 

2.46 

b 

1.17 

1  .70 

2.23 

3.27 

3.17 

2.P6 

2.11 

2.02 

2.49 

2.92 

2.38 

2.22 

9 

1.52 

2.06 

2.76 

3.22 

2.62 

2.08 

1.99 

2.10 

2.70 

2.94 

2.62 

2.25 

1  0 

1  .84 

2.27 

2.59 

3.07 

2.53 

2.08 

2.08 

2.2« 

3.17 

3.14 

2.62 

2.10 

1  1 

1,97 

2.73 

2.86 

2.84 

2.60 

2.30 

2.08 

2.52 

3.15 

2.95 

2.10 

1.83 

12 

2.32 

1  .83 

2.85 

3.14 

2.49 

2.17 

2.34 

2.71 

3.25 

2.92 

1.56 

1.70 

13 

2,60 

1  .81 

2.55 

3.13 

2.36 

2.42 

2.40 

3.08 

3.16 

2.70 

1.41 

1.67 

14 

2.61 

1  .50 

2.37 

3.09 

2.52 

2.82 

2.57 

3.31 

3.12 

2.35 

1.12 

0.96 

15 

2.13 

1  .37 

2.13 

2.63 

2.42 

3.P5 

2.66 

4.00 

3.16 

1.94 

1.35 

1.40 

lb 

2,32 

t.«3 

2.33 

2.61 

2.52 

3.04 

3.03 

3.32 

2.65 

l.TT 

1.53 

1.43 

17 

2,16 

1.30 

2.10 

2.51 

2.72 

3.06 

3.02 

2.97 

2.39 

1.T3 

2.08 

2.12 

16 

1,17 

1  .45 

2.01 

2.66 

2.65 

2.92 

3.28 

2.57 

2.05 

2.2« 

2. IT 

2.18 

19 

1.57 

1  .54 

2.06 

2.75 

3.17 

2.93 

3.30 

2.26 

2.16 

2.50 

2.64 

2.05 

20 

1.34 

1.59 

2.52 

3.01 

3.31 

2.87 

2.89 

2.21 

2.55 

2.91 

2.70 

1.89 

21 

1,15 

2.06 

3.16 

3.12 

3.31 

3.2» 

2.74 

2.05 

2.94 

3.17 

3.29 

1.84 

22 

1,02 

2.41 

3.06 

3.26 

3.08 

3.12 

2.55 

2.15 

3.14 

3.34 

3.36 

2,00 

23 

1.53 

2.58 

3.05 

3.32 

3.03 

2. 86 

2.36 

2.39 

3.16 

3.51 

2.25 

1.92 

24 

1,87 

2.51 

2.79 

3.33 

2.11 

2.66 

2.39 

2.56 

2.68 

3.29 

2.40 

2.00 

25 

l.’O 

2.67 

2.91 

3.06 

2.65 

2.51 

1.95 

2.91 

3.10 

3.26 

2.35 

1.35 

26 

1,74 

2.50 

2.77 

3.21 

2.68 

2.49 

2.23 

3.22 

3.10 

3.56 

2.16 

1.05 

27 

2,10 

2.18 

3.04 

2.84 

2.53 

2.44 

2.40 

3,26 

2. S3 

4.13 

2.13 

1.15 

26 

2.25 

2.13 

2.96 

2.52 

2.51 

2.54 

2.65 

3.40 

2.55 

3.96 

2.20 

1.42 

29 

2.16 

2.89 

2.36 

2.56 

2.64 

2.85 

3.63 

2.72 

3.55 

2.05 

1.04 

30 

2,21 

2.96 

2.27 

2.66 

2.99 

2.69 

4.11 

2.75 

3.22 

1.86 

l.«0 

31 

2.16 

2.69 

2.92 

2.78 

«.14 

3.07 

1.T9 

The 

following 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

*Ean 

1,86 

1  .86 

2.47 

2.85 

2.64 

2.T5 

2.61 

2.76 

2.76 

2.82 

2.20 

I.T9 

MA* 

2,68 

2.73 

3, 1 6 

3.35 

3.71 

3.P5 

3.30 

4.14 

3.25 

4.13 

3.36 

2.46 

MIN 

0.97 

1.11 

1.63 

2.16 

2.38 

2.06 

1.95 

2.02 

2.05 

1.73 

1.12 

0.96 

HIGHEST 

stage 

WAS  5.59 

AT  8100 

P.M.  ON 

OCT.  27, 

AFFECTED  by  HURRICANE 

JUAN. 

LOWEST  STAGE  WAS  0.74  ON  JUL.  3. 
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U»R*  STAGES  for  1985 


SOUTH  PASS  AT  PORT  EADS,  LA. 


LOCATION.  L*T.  P9-O0-5S.  LONG.  89-09-57.  U.  S.  COAST  GUARD  NHARF.  11.0  NILES  DONNSTREAH  FROM  MEAD 
OF  PASSES.  [STA .  0185002.) 

gage.  AUTOMATIC  RECORDER  A'.O  STAFF. 

GENERAL  Information.  HANKFULL  stage,  1.0  FOOT . 

RECORDS  AvAilaPlF.  stage,  FE8 .  15,  1R3R,  TO  OATF.  PRIOR  TO  APR.  2«,  1967  .  GAGE  NAS  LOCATED  2.2 
hTlES  dOr-.STRfam  AT  mujTh  QF  SUUTh  PASS. 

FttRfrES.  highest,  5.50  FEET  (CAUSED  Br  huRRICAn£i  on  SEP.  9,  1965.  LOnEST,  MINUS  1.87  FEET  ON 
J''L  7  Ifc.  1939. 


■MU  V 

EIGhT  a.".  STAGE 

I*  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NC VO 

U9S3 

ADJ.) 

OA  Y 

Jan  FEfl 

nAR  APR 

HAY 

JIJN 

JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 ,5« 

n,?9 

0,85 

1.10 

1.39 

1  .88 

1.97 

1  .70 

1.92 

1.26 

1.13 

a 

1  .61 

*  39 

0.72 

0.93 

1  ,96 

2.05 

1.84 

1  .40 

1.90 

1.36 

0.97 

5 

1.36 

-ft. 05 

0.50 

0.95 

1.59 

2.03 

1.63 

1.24 

1.78 

1.31 

1.20 

4 

0  6a 

-ft. 16 

0.70 

1.03 

2.11 

2.12 

1.52 

1.42 

1.39 

1  .09 

0.97 

5 

0.33 

0,?7 

6.59 

1  .57 

2.55 

1 .90 

1.50 

1  .40 

t.«2 

0.69 

1.82 

0,19 

0.16 

O.Aa 

1  ,86 

2.«9 

1  .64 

1.18 

1.37 

1.45 

0.85 

1.80 

7 

0.16 

ft. 4^ 

0  •  A  5 

2.03 

2.29 

1.27 

1  .08 

1.32 

1.55 

1.29 

1.80 

h 

0.29 

0.52 

1  .03 

2.06 

1  .88 

1  .04 

0.90 

1.35 

1  .66 

1.38 

1.12 

R 

0.6a 

0,68 

l.«6 

1  .86 

1  .61 

0.A8 

0.75 

1  .37 

1.96 

1.86 

1.15 

10 

0  .  A  5 

0.89 

1.30 

1.73 

1.39 

0.94 

1  .00 

1.50 

2.31 

1.82 

1.13 

1  1 

1  .00 

1  ,54 

1  .53 

1.57 

1.36 

1.10 

1.00 

1  .80 

2.26 

1  .00 

1.00 

1.30 

0.46 

1.48 

2.01 

1.24 

1  .03 

1.35 

1  .94 

2.34 

0.53 

0.96 

1  3 

1.3a 

0,49 

1.30 

1.96 

1.18 

1.16 

1  .46 

2.24 

2.15 

0.34 

0.94 

1  4 

1.3a 

o.i  e 

1.18 

1  .65 

1.30 

1  .56 

1.58 

2.36 

2.29 

0.16 

0.65 

15 

l  .05 

0.21 

1.23 

1.30 

1.16 

1  .99 

1  .65 

2.96 

2.13 

0.38 

0.76 

16 

1.16 

0.12 

1.39 

1  .26 

1.34 

1  .85 

1.99 

2.19 

1.72 

0.51 

0.79 

17 

0  ,  A  8 

0.20 

I  .16 

1  .22 

1.40 

1  .88 

I  .95 

1.86 

1.89 

0.99 

1.22 

1  5 

0.75 

o.se 

1.19 

1.35 

1.75 

1  .80 

2.06 

1.37 

1.10 

1.11 

1.22 

19 

0 . 09 

0.39 

0.97 

1.53 

2.01 

1.80 

2.06 

1.19 

l.*7 

1.31 

20 

0.97 

0.45 

1.40 

1.77 

2.04 

t  .67 

1.57 

1  .26 

1  .65 

1.01 

21 

0.33 

0.91 

1.95 

1.89 

2.15 

1 .79 

1.49 

1.23 

2.15 

1.15 

?? 

0.11 

1.18 

1  .74 

2.03 

1  .88 

1  .61 

1.37 

l.«0 

2.14 

1.11 

23 

0.35 

1  .31 

1  .65 

2.05 

1.84 

1.49 

1.38 

1.68 

I  .03 

1.01 

2  a 

0.67 

1  .21 

1.51 

2.14 

1.88 

1.29 

1.49 

1  .95 

F  1,96 

1.15 

1.07 

25 

0.70 

1  .45 

1 .56 

1.99 

1.62 

1.25 

1.15 

2.13 

2.21 

0.9B 

0.75 

26 

0,60 

1  .29 

1.93 

1.96 

1  .61 

1  .22 

1.54 

2.«2 

2.85 

1.00 

0.48 

27 

0,78 

0.97 

1 .71 

1.65 

1.96 

1  .32 

1.70 

2.38 

2.80 

0.88 

0.82 

28 

0  ,  A  5 

ft. 90 

1.70 

1.92 

1.35 

1  .62 

1.97 

2.«6 

2.68 

1.02 

0,60 

?9 

0,89 

1  .60 

1.12 

1.37 

1  .85 

2.00 

2.61 

2.35 

1  .00 

0.80 

30 

0  .  A  l 

1.64 

1.04 

1.50 

2.08 

1.97 

3.06 

2.08 

0.96 

0.30 

31 

0.8J 

1.32 

1.79 

1.75 

2.90 

1.93 

0.81 

The 

following 

REFER 

ONLY  TO 

REAPINGS 

arpearimg  in  the 

TABLE 

ABOVE 

HE  A  *i 

0 . 7  p 

0.62 

1  .27 

1  .60 

1.67 

1  .58 

1.54 

1  .85 

1 .08 

0.96 

*AX 

1  .61 

1  .54 

1  .95 

2.14 

2.55 

2.12 

2.06 

3.06 

2.19 

l.«2 

*  J.N 

0.11 

-0.1  6 

0.50 

0.93 

1.16 

0.88 

0.75 

1.19 

0.16 

0.80 

F  -  NOT 

at  Stated  time 

hIGmMT 

Stage 

(From  INCOMPLETE 

RECORD) 

HAS  4,00 

AT  7(00 

P.M.  ON 

OCT. 

27,  AFFECTED  BY 

HURRICANE 

Juan 

. 

LOwE  ST 

stage 

WAS  HINUS 

0.40  On 

JUL.  7. 

DAILY  STAGES  FOR  1985 


27 


OLD  RIVER  INFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING,  L*. 


LOCATION.  l*T.  11-04-80,  LUNG.  91-35-49. 
ABOUT  A  MALF  mile  FROM  head  OF  channel, 
HTSSISSIPPl  RTVER  FROM  head  OF  PASSES. 
RTVER  A T  mile  3.6.  (STA,  0205011.) 


STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  Old  RIVER  CONTROL 
THE  head  OF  Channel  IS  SIR. 6  miles  UPSTREAM 
the  Channel  IS  7.7  miles  In  length  and  joins 


STRUCTURE, 

ON 

KITH  RED 


gage.  AUTOMATIC  RECOROER  and  STAFF. 


general  Information.  ORAINAGE  AREA,  ABOUT  1,124,700  square  miles  (CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE, 
5!  FEET.  THE  MAIN  channel  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BATS,  EACH  KITH  4R-F00T  CLFAR 

HTDTH  between  PIERS.  the  heir  crest  elevation  IS  ten  feet  ABOVE  mean  sea  level  EXCEPT  FOR 
three  center  bats  hhich  have  crest  elevation  of  five  feet  below  mean  sea  level,  the  overbank 

STRUCTURE  CONSISTS  OF  7  3  GATE  BATS,  E»CH  WITH  44-FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR 
CREST  elevation  is  52.0  FEET,  NGVO.  ThE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  BAYS  IS  67.0  FEET,  NGVO. 

The  maximum  DISCHARGE  capacity  for  both  STRUCTURES  IS  ABOUT  700,000  CFS. 


records  available,  stage,  aph.  s,  mi.  to  date. 


ExtRfhES. 

HIGHEST.  63. 

40  feet 

ON  HAY  3J,  1 983 • 

LOWEST,  R.10 

FEET  ON 

JAN.  B,  1064. 

daily  EIGmT  A.M.  stage 

in  FEET 

GAGE  zero 

IS  AT 

NGVO 

CAY  Jan 

FEB 

HAR 

A May 

JUN  JIJL 

AilG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

45,60 

34.60 

45.60 

53.15 

45. 6S 

33.20 

32.10 

19.80 

24.30 

19.20 

37.30 

47.10 

2 

45.85 

33.90 

47.00 

52.50 

45.25 

32.30 

31.35 

19.65 

24.40 

19.10 

37.20 

47.80 

5 

46.00 

33.50 

48.10 

52.05 

45.10 

32.20 

30.80 

19.50 

24.60 

19.20 

36.80 

48.40 

4 

46.10 

31.00 

48.90 

51.75 

44.55 

32.00 

30.30 

19.30 

24.55 

19.40 

36.30 

89.00 

5 

46.20 

3?. 80 

49.55 

51.40 

44.25 

31.05 

29. 4S 

19.20 

24.50 

19.65 

35.90 

49.20 

6 

46^7S 

33.10 

50.20 

51.10 

44.20 

31.00 

28.75 

19.25 

24.40 

19. BO 

35.45 

*9.65 

7 

47.30 

32.60 

50.60 

51.15 

44.25 

30.50 

27.80 

19.40 

23.80 

19.95 

34.95 

49.70 

6 

48.00 

3P.7S 

51 .20 

51  .20 

44.25 

30.05  E 

27.10 

19.85 

23.55 

20.10 

38.50 

49.80 

9 

48.7c 

33.20 

51.60 

51.25 

44.40 

29.60 

26.20 

20.45 

23.20 

20.35 

33.80 

50.20 

10 

49.20 

3a .  50 

52.20 

51.50 

44.55 

29.80 

25.80 

21.30 

22.70 

20.60 

33.40 

*9.90 

11 

49,50 

36.30 

52.60 

51.80 

44.75 

30.00 

25.45 

21.60 

22.50 

20.95 

33.40 

50.30 

12 

49,90 

38.00 

53.20 

51  .85 

44.90 

31.10 

25.70 

22.00 

22.70 

21.35 

33.30 

50. BO 

13 

49.90 

38.90 

53.60 

51.95 

45.10 

32.40 

25.50 

21.60 

22.90 

21.65 

32.  T5 

50.80 

14 

49,90 

39.60 

54.10 

52.00 

45.15 

33.70 

25,30 

21.00 

22.60 

21.90 

32.70 

51.20 

15 

49.80 

40.00 

54.30 

52.25 

45.00 

34.00 

24.90 

20.90 

22.00 

22.00 

32.80 

51.70 

lf> 

49,50 

40.10 

54.70 

52.30 

44,45 

34,60 

24.40 

20.65 

E  21.00 

22.15 

33.40 

51.90 

17 

49,20 

40.30 

54.80 

52.35 

43.70 

35.20 

24.05 

20.90 

20.60 

22.10 

34.20 

51  .90 

IB 

48.70 

40.50 

55.05 

52.15 

42.80 

35.85 

23.95 

21.00 

20.30 

22.15 

35.20 

51.95 

19 

48.20 

40.80 

55.05 

51.85 

41. SO 

36.85 

23.55 

21.00 

19.90 

22.65 

36.15 

51.90 

20 

47.40 

41  .00 

55.15 

51.60 

40.45 

37.25 

23.55 

22.85 

19.30 

23.80 

36.95 

51.70 

?\ 

45,90 

41  .00 

55.30 

51.00 

39.65 

37.05 

23.55 

23.25 

19.00 

25.30 

37.90 

51.30 

22 

44,35 

40.90 

55.15 

50.40 

38. B5 

36.80 

23.25 

23.45 

18.85 

27.05 

39.20 

51.00 

23 

43.70 

40.70 

55,10 

49.75 

38.10 

36.30 

23.25 

21.80 

18.65 

28.75 

40.90 

50.30 

2a 

42,55 

40.95 

54.95 

49.00 

37.30 

35.60 

23.05 

22.00 

18.50 

31.15 

42.30 

49,90 

25 

41.10 

41  .80 

54.80 

48.35 

36.60 

35.10 

22.90 

22.50 

18.00 

32.50 

43.50 

49.20 

26 

39,60 

42.80 

54.85 

47.70 

36.30 

34.80 

22.50 

22.95 

17.80 

32.40 

48.40 

*8.30 

27 

38.20 

43.30 

54.80 

47.45 

36.05 

34.50 

22,35 

23.50 

18.00 

32.90 

44.85 

47.40 

26 

37.00 

44.30 

54.80 

47.00 

35.65 

34.25 

21.75 

23.90 

18.00 

34.00 

45.50 

46.90 

29 

36.30 

54.55 

46.60 

35.25 

31.70 

21.00 

24,10 

18.30 

35.60 

46.20 

45.70 

30 

35,30 

■54.20 

46.10 

34.95 

32.95 

20.50 

24.20 

18,70 

36.35 

*6.55 

*4.40 

31 

34.70 

53.70 

34.20 

20.10 

24.20 

37.10 

43.10 

7  HE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  Tfl 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

"EAN 

45.17 

38.04 

52.89 

50.68 

41  .53 

33.47 

25.16 

21.51 

21.25 

24.87 

37.59 

49.83 

MAX 

49,90 

44.10 

55.30 

53.15 

45.65 

37.25 

32.10 

24.20 

24.60 

37.10 

*6.55 

51.95 

min 

34.70 

32.60 

45.60 

46.10 

34.20 

29.60 

20.10 

19.20 

17.80 

19.10 

32.70 

43.10 

e-  estimated 

HIGHEST  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  55.30  AT  BJOO  A.M.  ON  MAR.  21. 
LOWEST  STaGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  17.80  ON  SEP.  26. 
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o*tir  btages  for  i«as 


OLD  RIVER  CONTROL  INFLOW  (ISLAND  CUBE) 


LOCATION.  l*T.  31-04.52.  LONS,  91-35-34.  ON  SOUTH  BANK  OP  OLD  RIVER  CONTROL  INPLON  CHANNEL*  AT 

junction  kith  the  hississippi  river,  the  head  op  channel  is  3t4.6  hiles  upstream  oh  Mississippi 
RIVER  PRO"  head  op  PASSES  AND  ABOUT  ONE  HALP  HUE  ABOVE  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE. 

The  channel  is  T.T  hiles  IN  LENSTH  AND  JOINS  KITH  REO  RIVER  AT  NILE  3.6.  (STA.  0205511.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER 

general  information,  orainace  area,  about  i.ija.too  square  hiles  (contributing),  bahkpull  stage, 

5i  FEET.  THE  MAIN  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BATS,  EACH  NITH  4A-P00T  CLEAR  NJOTH 
BETWEEN  PIERS’.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  TEN  FEET  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL  EXCEPT  POR  THREE 
CENTER  BATS  which  HAVE  CREST  ELEVATION  OP  FIVE  FEET  BELOW  HEAN  SEA  LEVEL.  THE  OVERBAHK 
STRUCTyRE  CONSISTS  OF  73  GATE  BATS,  EACH  WITH  AA-FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR  CREST 
Elevation  IS  52.0  FEET,  NGVD.  THE  TOP  ELEVATJON  OF  ALL  GATE  BATS  IS  6T.0  FEET  NBVO. 

The  NAxlHUH  DISCHARGE  CAPACITT  FOR  BOTH  STRUCTURES  IS  ABOUT  700,000  CFS. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAR.  23,  1985  TO  DATE. 

OATLV  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


oay 

JAN  FEB 

HAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  OEC 

l 

32.05 

19.75 

24.33 

19.05 

37.24 

a 

31.31 

19.56 

24.40 

19.05 

37.19 

3 

30.78 

19.42 

24.62 

19.12 

36.83 

4 

30.22 

19.21 

24.55 

19.12 

36.30 

5 

29.49 

19.15 

24.47 

19.49 

35.93  P  49.20 

6 

P 

30.90 

28.67 

19.23 

24.38 

19.60 

35.51 

7 

30.51 

27.74 

19.35 

23.75 

19.75 

34.99 

a 

29.93 

26.83 

19.79 

23.50 

19.95 

34.49 

9 

29.57 

26.19 

20.47 

23.22 

20.23 

33.81 

10 

29.78 

22.02 

22.68 

20.49 

33.45 

n 

29.95 

22.26 

22.40 

21.00 

33.40 

12 

31.04 

22.50 

22.60 

21.90 

33.31 

13 

32.35 

21.48 

22.83 

21.70 

32.75 

14 

33.74 

21.87 

22.57 

21.93 

15 

34.05 

20.84 

21.94 

22.09 

16 

34.58 

21.45 

21.18 

22.20 

17 

35.18 

21.80 

20.60 

22.10 

id 

35.89  F 

23.95 

22.00 

20.20 

22.18 

19 

36.94 

23.53 

21.93 

19.83 

22.67 

20 

37.25 

23,50 

22.92 

19.13 

23.78 

21 

36.95 

23.43 

23.17 

18.78 

25.43  P 

38.00 

22 

36.74 

23,15 

F 

23.45 

18.68  P 

27.18 

23 

37.20 

36.25 

23.29 

18.57 

28.81 

24 

35.50 

23.12 

18.42 

31.25  P 

42.30 

25 

35.03 

22.92 

18.05 

32.35  P 

43.50 

26 

34.76 

22.50 

17.79 

32.48  P 

44.40 

27 

34.95 

22.27 

17.98 

32.93 

44.85 

28 

34.17 

21.65 

18.00 

34.20 

29 

33.65 

20.95 

F 

24.10 

18.24 

35.61 

3ft 

F  34.90 

32,48 

20.40 

24,20 

18.60 

36.34 

31 

19.95 

24.22 

37.03 

the  following 

REFER 

ONLY 

TO  REAOINGS 

APPEARING  IN  7HE  7 ABLE 

ABOVE 

HE  AN 

21.20 

24.85 

M  *  * 

24.62 

37.03 

*IN 

17.79 

19.05 

F-  NflT  at  stated  time 

highest  stage  (from  INCOMPLETE  RECORD)  was  99,20  AT  9150  A.H.  ON  dec.  5. 
IDwERT  STAGE  fFRflH  INCOMPLETE  RECORO)  WAS  17.79  ON  SEP.  26. 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING*  LA. 


LOCATION.  l*T.  31-08-40.  LONS.  91- 35-50.  STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  CONTROL  STRUCTURE, 

ABOUT  A  HALF  MlLF  from  HEAD  OF  CHANNEL.  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  318.6  NILES  UPSTREAM  ON 
MISSISSIPPI  RIVER  FROM  HEAO  OF  PASSES.  THE  CHANNEL  IS  7 .7  NILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  RED 
RtvER  AT  mile  3.6.  (STA.  0210011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

discharge  range,  five  and  a  half  miles  oownstream  from  old  river  control  structure. 

general  information,  orainage  area,  about  1,124,700  square  miles  (contributing),  bankfull  stage, 
49  feet.  the  MAIN  channel  STRUCTURE  CONSISTS  of  ELEVEN  gate  BAYS,  each  WITH  44-FOOT  clear 
"IDTh  BETWEEN  piers.  THE  weir  CREST  ELEVATION  is  ten  feet  ABOVE  mean  SEA  level  EXCEPT  FOR 
Three  CENTER  SAYS  which  have  CREST  Elevation  of  five  feet  below  mean  sea  level,  the  overbanx 
STRUCTURE  consists  OF  73  GATE  SAYS,  each  with  44-foot  CLEAR  width  between  piers,  the  weir 
CREST  ELEVATION  is  52.0  FEET,  NGVD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  SAYS  IS  67.0  FEET,  NGVD • 

The  maximum  DISCHARGE  CAPACITY  FOR  BOTH  STRUCTURES  IS  ABOUT  700,000  CFS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR.  31,  1961,  TO  DATE.  DISCHARGE,  1961  TD  DATE.  COMPUTED  DAILY,  SINCE 
1962. 

Extremes.  highest,  59. 30  FEET  on  may  is,  IRTS.  LOWEST,  l.S2  FEET  on  JULY  16,  1«64  (GATES  CLOSED). 
maximum,  610,000  CFS  COMPUTED  FOR  MAY  19,  1973  (LOW  SILL  AND  OVERBANK  STRUCTURES  IN  OPERATION). 
minimum,  no  Flow  (GATES  CLOSED)  ON  VARIOUS  OCCASIONS. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JtlL 

4UG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

I 

31. SO 

18.65 

30.92 

39.79 

30.25 

20.50 

19.68 

10.80 

15.80 

9.83 

22.68 

34.50 

2 

31.70 

19.21 

32.27 

39.15 

29.90 

20.55 

19.32 

10.50 

15.90 

9.75 

21. Tl 

34.90 

3 

32.10 

18.96 

33.00 

38.10 

29.10 

19.40 

18.86 

10. 4S 

16.20 

9.82 

21.46 

35.30 

4 

32,70 

16.90 

33.68 

36.39 

29.30 

18.65 

17.91 

10.28 

16.90 

10.04 

21.09 

35.60 

5 

33.40 

18.07 

35.12 

36.30 

29.00 

19,25 

17.40 

10.10 

16.40 

10.19 

20.70 

36.33 

6 

33,70 

16.37 

36.12 

36.55 

29.10 

19.02 

17.15 

9.98 

15.20 

10.33 

20,6* 

36.85 

7 

34.15 

16.30 

37.60 

36.39 

29.10 

18.40 

16.71 

10.15 

15.70 

10.54 

20. 3T 

ST. 15 

6 

34.10 

17.98 

37.92 

36.28 

29.40 

18.35 

17.38 

10.65 

15.30 

10.68 

19.60 

37.16 

9 

34.7o 

19.60 

39.25 

36.37 

29.30 

17.95 

15.72 

11.30 

14.90 

10.95 

19.27 

37.18 

10 

35.10 

20.10 

39.50 

36.42 

29.80 

17.85 

15.35 

11.50 

14.90 

11.30 

18.78 

37.15 

It 

35,60 

20.90 

39.70 

36.48 

30.23 

18.87 

12.25 

14.70 

11.66 

18.21 

37.30 

12 

36.80 

22.90 

39.90 

36.69 

30.55 

19.13 

1  1.60 

14.25 

12.01 

18.23 

37.70 

13 

36.80 

24.00 

40.13 

37. 4B 

30.62 

19.85 

12.35 

13.69 

12.40 

19.65 

37.88 

14 

36,90 

24.10 

40.33 

37.54 

30.62 

19.44 

12.15 

12.85 

12.71 

19.83 

37.50 

15 

36.20 

24.50 

40.83 

37.55 

30 . 34 

20.90 

11.70 

12.40 

13.12 

20.49 

37.65 

lb 

36,20 

25.00 

41.04 

37.68 

30,00 

21.30 

10.53 

11.77 

13. T9 

20.59 

37.80 

17 

35.90 

25.04 

41.09 

38.10 

29.01 

21.62 

9.15 

11.30 

13. 71 

20.80 

37.80 

Id 

35.56 

25.19 

41.35 

38.25 

28.09 

21.98 

1«.35 

9.65 

11.54 

13.80 

21.10 

36.10 

19 

34.15 

25.39 

41.75 

37.85 

27.06 

22.28 

15.25 

9.20 

11.20 

14.20 

22.39 

38.23 

20 

33.7? 

25.60 

41.85 

37.50 

26.52 

22.95 

15.55 

7.20 

10.57 

15.60 

28.17 

38.80 

21 

33.10 

26.10 

41.92 

37.10 

24.48 

23.37 

15.45 

7.62 

10.24 

17.80 

25.29 

36.86 

22 

32.15 

25.92 

41.85 

36.90 

23.52 

22.85 

15.24 

7.70 

9.99 

19.05 

26.36 

38.30 

23 

29.20 

25.95 

41  .68 

36.40 

23.25 

22.66 

14.30 

13.80 

10,00 

19.81 

27 ,57 

37.90 

24 

27.15 

26.48 

41.64 

35.40 

22.87 

22.40 

13.87 

13.30 

9.63 

19.30 

28.55 

36.70 

25 

25.40 

27.47 

41.62 

34.30 

22.80 

21.55 

13.80 

14.78 

6.99 

18.80 

29.45 

36.21 

2b 

24,03 

27.46 

41.13 

33.30 

22.55 

21.81 

13.58 

14.95 

8.69 

20.35 

30.64 

35.81 

27 

22.69 

28.46 

41.01 

33.  o; 

22.44 

21.80 

12.75 

15.20 

8.58 

20.40 

32. TO 

35.28 

22.18 

29.36 

40.68 

32.50 

22.45 

20.78 

12.50 

15.40 

8.50 

21.10 

33.55 

33.10 

21,75 

40.59 

32.55 

21.95 

21.70 

12.15 

15.55 

6.63 

23.60 

33.88 

32.62 

30 

21.04 

40.38 

31.35 

21.05 

21.26 

11.45 

15.50 

9.29 

24.85 

34.28 

31.60 

31 

20.13 

40.14 

20.25 

11.05 

15.70 

23.50 

29.62 

The 

following  REFER 

ONLY  TD 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

"EAN 

31  .29 

23.14 

39.22 

36.32 

26.93 

21.46 

11.64 

12.46 

14.99 

23.60 

36.31 

-AX 

36.90 

29.36 

41.92 

39.79 

30.62 

23.37 

15.70 

16.90 

24.85 

34.28 

36.86 

-IN 

20.13 

17.96 

30.92 

31.35 

20.25 

17.85 

7.20 

8.50 

9. 75 

18.21 

29.82 

highest  stage  42.09  at  11:15  A.-*. 
L  UwE  3  T  STAGE  -»S  6.75  Hi  AjG.  H. 


ON  WAR 
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DAILY  OISCHAPDE  FOR  1985 


3' 


OLD  RI»ER  OUTFLOW  Channel  NEAR  Knox  LANDING,  L A ,*-CONT I nuED 
CC1HPUTED  DAILY  DISCHARGE  In  thousand  CUBIC  FEET  PER  SECOND 


DAY 

J  An 

EFR 

HAR 

APR 

H  A  V 

JlIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

\ 

224 

107 

171 

2  78 

1  80 

1  39 

135 

77 

117 

73 

116 

274 

? 

228 

114 

184 

266 

172 

139 

13? 

76 

116 

72 

106 

278 

3 

23o 

113 

1  94 

247 

1  6  T 

1  12 

128 

75 

120 

73 

105 

278 

4 

235 

112 

2-4 

225 

166 

1  ?9 

125 

71 

119 

74 

104 

274 

5 

247 

1  04 

221 

223 

167 

133 

122 

7? 

99 

76 

103 

285 

6 

25o 

1  f\  4 

237 

224 

166 

1  31 

119 

72 

94 

77 

106 

288 

T 

25i 

103 

253 

231 

168 

126 

115 

74 

95 

78 

105 

302 

8 

24a 

99 

269 

232 

1  7  1 

1  ?7 

112 

78 

93 

60 

101 

301 

9 

25o 

113 

290 

238 

173 

125 

10a 

81 

92 

62 

103 

302 

10 

259 

1  17 

247 

234 

178 

127 

103 

84 

91 

64 

103 

308 

11 

?r5 

121 

300 

2«1 

1*4 

1  36 

105 

92 

100 

66 

103 

308 

12 

29j 

133 

305 

244 

142 

1  36 

112 

93 

95 

90 

110 

308 

13 

2F>1 

133 

310 

256 

142 

133 

111 

92 

64 

92 

129 

24? 

14 

29o 

129 

317 

256 

14? 

130 

1  10 

87 

77 

94 

133 

278 

15 

28T 

133 

323 

254 

140 

101 

108 

86 

73 

96 

1«1 

275 

16 

28? 

139 

333 

267 

186 

1  43 

10a 

84 

67 

97 

144 

275 

17 

284 

1  40 

333 

278 

178 

145 

104 

86 

77 

97 

147 

274 

18 

2Y5 

146 

337 

280 

171 

1  47 

103 

67 

81 

97 

151 

276 

19 

25o 

147 

345 

280 

163 

148 

1  10 

87 

78 

101 

169 

281 

20 

24T 

153 

345 

281 

158 

156 

1  ID 

41 

73 

113 

166 

284 

21 

Hi 

161 

346 

2  74 

1«? 

160 

1 10 

44 

7  1 

126 

197 

28b 

22 

220 

162 

3  3d 

275 

140 

151 

107 

46 

70 

129 

209 

286 

23 

188 

165 

339 

265 

1  44 

150 

43 

94 

66 

13? 

?  1 5 

28? 

24 

1  7  0 

164 

313 

254 

147 

147 

40 

96 

67 

127 

219 

254 

25 

1  60 

164 

32' 

245 

1  49 

140 

89 

100 

63 

123 

224 

253 

26 

1  49 

155 

316 

231 

1«8 

135 

86 

104 

62 

135 

242 

244 

27 

1«2 

15? 

310 

222 

147 

137 

84 

109 

63 

!37 

253 

2*0 

28 

138 

158 

301 

210 

145 

140 

81 

111 

64 

l«t 

275 

221 

29 

137 

298 

207 

138 

140 

77 

115 

66 

151 

280 

215 

3o 

l3o 

242 

147 

133 

1  38 

75 

116 

69 

151 

271 

212 

31 

12o 

284 

13? 

74 

116 

131 

184 

HEAN 

225 

1  14 

24  2 

248 

184 

134 

104 

86 

84 

104 

182 

272 

H‘x, 

24l 

165 

346 

281 

142 

160 

135 

116 

120 

153 

280 

308 

MlN. 

120 

99 

171 

147 

132 

125 

74 

43 

62 

7? 

101 

184 

TOTAL  FOR  YEAR  was  61,349,000  CF5  MEAN  FOR  YEAR  WAS  168,100  CFS 

haxthuh  DISCHARGE  WAS  346,000  CFS  on  Mar.  21 
hInthum  OAILY  DISCHARGE  was  43,000  CFS  on  Aug.  20 
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tun.*  STASES  EOS  1985 


OLD  RIVER  AT  T0RPA3.  LA.  CLOCK  EOREBAT) 


LOCATION.  L»T.  31-00-03,  LONG.  91-40-la.  IN  NAVIGATION  CHANNEL.  ON  SOUTHWEST  SIDE  OF  LOCK  WALL 
AT  entrance  To  lock  chamber.  THE  head  of  navigation  Channel  is  304.0  NILES  upstream  ON 
MISSISSIPPI  RIVER  FRO"  HEAD  OF  PASSES.  (STA.  0272511.) 

sage'.  wire  wEIr.Tw. 

RECORDS  available.  STAGE,  JAn.  1,  1903,  TO  DATE.  PRIOR  TO  WAR.  18,  1963,  GAGE  WAS  IN  NATURAL 
Channel  OF  LOWER  OlO  RIVEN  and  ZERO  OF  GAGE  WAS  l.ll  FEET  HIGHER  Than  PRESENT  DATUM.  EKTREHES 
In  Current  REPORTS  have  BEEN  AOJUSTEO  TO  PRESENT  DATUM. 

extremes,  highest,  si. 6  feet  on  may  is,  i92t.  lowest,  3.3  feet  dn  nov.  s,  1934. 


daily  EIGmT  A . m .  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvo 


Oat 

Jan 

FEB 

HAN 

APR 

HAY 

J'JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

l 

«3.90 

32.55 

43.30 

51  .25 

43.75 

31.40 

30.25 

18.10 

22.85 

16.85 

35.25 

45.25 

2 

as, 00 

32.15 

44.75 

50.70 

43.20 

30.60 

29.55 

18,00 

22.90 

17.20 

35.10 

46.35 

3 

9«,05 

3t  .90 

45.90 

50.05 

42.85 

30.  >5 

29.00 

18.00 

22.95 

17.25 

34.70 

47.05 

u 

44. «5 

3 1  .00 

46.85 

49.80 

42.20 

30.20 

28.35 

17.65 

23.05 

17.50 

34.24 

47.65 

5 

44.55 

30.90 

47.45 

49.40 

42.35 

29.65 

27.85 

17.50 

22.90 

17.60 

33.85 

47.40 

6 

44.95 

31.10 

48.15 

49.15 

42.30 

29.15 

27.05 

17.45 

22.75 

18.00 

33,45 

48.15 

7 

45.55 

30.60 

48.85 

49.05 

42.10 

28.80 

26.20 

17.50 

22.20 

18.00 

32.90 

48.50 

ft 

46,20 

30.50 

49.53 

49.05 

42.15 

28.40 

25.30 

17.85 

21.85 

18.30 

32.30 

88.55 

9 

46, BO 

3 1  .00 

49.95 

49.15 

42.30 

27.95 

24.50 

17.70 

21.60 

18.60 

31.65 

48,80 

10 

47.50 

32.35 

50.70 

49.50 

42.60 

27.70 

24.00 

18.30 

21.30 

18.60 

31.30 

48,80 

1 1 

47,70 

33.90 

51.05 

49.65 

42.90 

28.15 

23.80 

19.80 

20.85 

18.90 

31  .20 

48.80 

1? 

«7.90 

35.80 

51 .4S 

49.85 

43.00 

28.70 

23. SO 

19.70 

20.80 

19.00 

31.15 

49.00 

13 

46,35 

36.60 

51.90 

49.95 

43.15 

30.20 

23.75 

20.00 

21.20 

19.60 

30.60 

49.55 

1 

48.35 

37. 40 

52.20 

50.15 

42.95 

3t  .50 

23.60 

20.40 

20.40 

20.00 

30.70 

49.85 

15 

48.35 

37.85 

52.50 

50.35 

93.10 

32.00 

23.25 

19.30 

20.65 

20.00 

30.65 

50.20 

16 

48,20 

37.80 

52.70 

50.40 

42.55 

32.55 

22.75 

19.25 

19.70 

20.40 

30.90 

50.30 

1  7 

47,8o 

38.40 

53,00 

50.50 

42.05 

33.15 

22.45 

19.20 

18.90 

20.50 

32.00 

50.40 

It* 

47,15 

38.35 

53.15 

50.30 

41.15 

33.70 

22.20 

19.05 

18.30 

20.40 

32.90 

50,45 

19 

46,55 

38.80 

53.33 

50.20 

40.00 

34.85 

22.00 

19.30 

18.10 

20.70 

34.00 

50,35 

20 

45.4o 

39.00 

53.30 

49.85 

38.65 

35.10 

22.30 

20.05 

17.25 

21.75 

34.80 

50. as 

2  1 

44,55 

39.20 

53,50 

49.40 

37.65 

35.15 

22.10 

20.65 

16.95 

23.35 

35.85 

50.10 

22 

43,20 

39.05 

53.35 

48.90 

36.95 

34.90 

21.90 

20.65 

16.55 

25.05 

37.25 

49.60 

23 

41.95 

38.95 

52.90 

48.20 

36.10 

34.05 

21  .75 

19.80 

16.75 

26.70 

38.90 

49.10 

2U 

40,85 

39.00 

53. IU 

47.50 

35.30 

33.75 

21.50 

20.20 

16.90 

28.85 

40.45 

48.50 

25 

39.45 

39.90 

53.00 

46.70 

34.70 

33.25 

21.90 

20.75 

16.90 

30.00 

41  .85 

47.20 

2h 

37.15 

40.70 

53.05 

46.00 

34.35 

32.90 

21.25 

21.20 

16.50 

30.45 

42.80 

46.85 

21 

36.60 

4t  .20 

52.95 

46.50 

34,00 

32.10 

20.80 

21  .85 

16.00 

30.95 

43.35 

46.20 

35.  So 

42.05 

52.85 

45.20 

33.70 

32,40 

20.20 

22.40 

16.10 

32.35 

44.15 

45.55 

29 

34.50 

52.65 

44.75 

33.40 

31.95 

18.50 

22.30 

16.30 

33.65 

44.70 

44.50 

30 

33.50 

52.35 

44.25 

33.00 

31.10 

18.95 

22.65 

16.55 

34.50 

44.95 

43.10 

31 

32.80 

51  .93 

32.45 

18.65 

22.65 

35.10 

41.75 

ThE 

FOi  l.nwING  REFE9 

ONLY  to 

readings 

appearing  IN  the  table 

ABOVE 

-Ea'i 

43.46 

36.00 

51.01 

48.85 

39.57 

31  .53 

23.54 

19.65 

19.53 

22.90 

35.59 

48.00 

MA* 

48,35 

42.05 

53.50 

51.25 

43.75 

35.30 

30.25 

22.65 

23.05 

35.10 

44.95 

50.45 

*1* 

3?. 80 

30.50 

43.30 

44.25 

32.45 

27.70 

18.65 

17.45 

16.00 

16.85 

30.60 

41.75 

highest  STAGE  mas  S3. 50  ON  MAP. 
L.ImEst  stage  has  16.00  JN  SEN.  2T. 


0* IL r  STASES  FOR  1 985 
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OLD  RIVER  AT  TORRAS.  L*.  (LOCK  TAILBAY) 


LOCATION.  l*T.  31-00-12.  LONG.  91-40-25.  In  NAVIGATION  CHANNEL.  ON  NORTHWEST  SIDE  nF  LOCK  NALL 
AT  ENTRANCE  To  LOCK  CHAMBER.  The  head  OF  navigation  Channel  IS  304.0  NILES  UPSTRt AN  ON 
NTSSISSIRRT  RIVER  from  head  of  passes.  (STA.  0275011.) 

sage'.  hire  wEIGTh. 

discharge  range,  o.s  nils  downstream  from  gage. 

RECORDS  AVAILABLE.  stage,  MAR.  18,  1963,  TO  DATF.  DISCHARGE,  1963  AND  1964. 

EXTREMES.  highest.  5T.60  FEET  ON  HAT  1«  AND  LATER  OATES  IN  1973.  LONEST,  1.2  FEET  ON  JULV  Ik. 
1964. 


daily  eight  A.h.  stage  IN  FEET  gage  2ER0  IS  AT  NGVO 


DAT 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

29^45 

17 

.05 

29.00 

37.05 

28.60 

17.35 

16.50 

7.55 

11.70 

6.90 

21.30 

31.25 

2 

29,20 

16 

.85 

30.15 

36.65 

27.90 

17.40 

15.90 

7.10 

11.95 

6. BO 

20.45 

31.75 

3 

29,35 

17 

.15 

31  .00 

35.80 

27.50 

16.30 

15.75 

6.85 

12.10 

7*20 

19.90 

32.25 

a 

29,65 

17 

.00 

31.55 

34.40 

27.50 

15.75 

15.00 

6.80 

13.25 

T.10 

19.65 

32.65 

5 

30.05 

16 

.35 

32.70 

34.10 

27.30 

15.90 

14.00 

7.20 

13.25 

7.05 

19.25 

33.40 

6 

30,70 

16 

.50 

33.85 

34.40 

27.30 

15.60 

13.95 

7.10 

12.20 

7.00 

19.25 

33.35 

7 

31  20 

16 

.80 

34.90 

34.10 

27.30 

15.20 

13.60 

6.95 

12.90 

7.10 

18.95 

33.85 

8 

31,35 

16 

.30 

35.30 

34.25 

27.55 

14.85 

13.25 

7.10 

12.10 

7.15 

18.10 

33.95 

9 

31,75 

17 

.75 

36.40 

34.29 

27.35 

14.35 

12.50 

7.00 

11.70 

7.65 

17.70 

33.85 

10 

32.10 

16 

.00 

36.70 

34.05 

27.70 

14.20 

12.05 

7.40 

11.80 

7.75 

17.10 

33. TO 

1 1 

32>0 

IB 

.60 

3b. 90 

34.25 

27.95 

15.00 

12.10 

8.05 

1 1  .65 

7.85 

16.40 

33.90 

12 

32,90 

?1 

.00 

37.00 

34.40 

28.40 

15.25 

11.20 

8.50 

11.20 

8.20 

16.10 

34.40 

13 

33,55 

ZP 

.20 

37.20 

34.80 

28.60 

15.00 

11.00 

8.30 

10.65 

8.45 

17.05 

34.65 

14 

33,60 

ZP 

.20 

37.40 

34.85 

28.55 

16.60 

11.30 

8.80 

10.20 

8.90 

17.20 

36.60 

15 

32.85 

ZP 

.60 

37.65 

34.80 

28.45 

17.60 

11.40 

8. OH 

9.60 

9.50 

17.40 

34.75 

16 

33'  00 

z? 

.65 

37.80 

34. 8S 

27.95 

18.60 

11.15 

10.45 

8.85 

10.45 

17.65 

34.85 

17 

32,90 

ZP 

.95 

37.90 

35.30 

27.00 

18.95 

11.05 

9.35 

8.30 

10.55 

17.75 

35.05 

18 

32,35 

2? 

.25 

38.05 

35.20 

26.25 

19.35 

11.55 

9.35 

8.60 

10.60 

18.00 

35.15 

19 

31,40 

2S 

.20 

38.25 

34.90 

25.30 

19.85 

11.10 

8.70 

8.50 

10.60 

18. TO 

35.35 

20 

30.60 

21 

.60 

38,50 

34.65 

2«  .40 

20.20 

11.50 

5.40 

7.95 

11.80 

20.15 

35.20 

21 

30,40 

Za 

.05 

3».50 

34.40 

22.45 

20.30 

11.45 

6.55 

7.55 

13.95 

21.40 

35.25 

22 

29.40 

21 

.60 

38.45 

33.95 

21.50 

20.25 

11.35 

6.60 

7.05 

15.40 

22.60 

35,10 

23 

27,05 

Z* 

.65 

38.35 

33.35 

20.45 

19.85 

10.60 

9.60 

7.20 

16.50 

24.25 

34.90 

24 

25,15 

Zo 

.50 

38.30 

32.65 

20.45 

19.75 

10.25 

10.20 

7.05 

16.50 

25.40 

33.  T5 

25 

23.60 

.45 

38,25 

31.90 

20.25 

19.00 

10.10 

10.65 

6.10 

16.35 

24.00 

33.05 

2b 

22',  10 

26 

.*0 

38.25 

30,75 

20.00 

18.40 

10.00 

11.20 

6.30 

17.45 

24.45 

32. TO 

27 

20,60 

26 

.55 

37.90 

30.40 

19.70 

18.00 

9.50 

11.35 

6.30 

17.70 

29.20 

33.10 

28 

20,20 

27 

.05 

37,70 

30.05 

19.55 

17.90 

9.15 

11.15 

5.90 

18,20 

30.20 

30.45 

29 

19.55 

37,50 

30.10 

19.40 

17.50 

9.05 

11.10 

5.90 

21  .05 

30.40 

29.85 

30 

19,10 

37.45 

29.50 

18.70 

17.00 

8.45 

11.55 

6.75 

22.75 

31.10 

29.30 

31 

18.20 

37.45 

17.65 

7.85 

1 1  .65 

22.10 

2T.T0 

The 

FOl 

LOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPFABING  T*  THE 

table 

ABOVE 

mEan 

28,58 

2 1 

.16 

36.33 

33.8y 

24.80 

17.37 

11.72 

8.63 

9.46 

1 1.82 

21.03 

33.32 

HA* 

33,60 

27 

.05 

3B.50 

37.05 

28.60 

20.30 

1b. 50 

11.65 

1  3.25 

22.75 

31.10 

35.35 

min 

18.20 

16 

.30 

2^.00 

29.50 

17.65 

14,20 

7.85 

5.40 

5.90 

6.80 

16.10 

27.70 

HIGHFST  STAGE 

WAS 

38. 

50  On  HAW 

.  20  and 

LATER  DATE(S). 

LOwEST 

ST  aGF 

WAS 

5.40 

ON  AUG. 

20. 
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DAILY  STAGES  FOR  1965 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  SARBRE  LANDING.  LA. 


LOCATION.  L*T.  31-00-48,  LONG.  91-44-25,  ON  LEFT  BANK  OF  OLD  RIVER  OPPOSITE  MOUTH  OF  RED  RIVER, 
Ano  AT  HEAD  of  ATCHAFALAYA  RIVER.  (STa.  0501511.1 

gage,  staff  type  in  several  sections. 

general  Information,  gage  usually  read  between  seven  and  nine  a.m.  drainage  area  not  determined. 

OavkFulL  STAGF,  a*  FEET.  MEAN  LOR  rater  STAGE,  7.1  FEET.  STAGE  IS  AFFECTED  BY  THE  DIVERSION  OF 
"ATER  FROM  MISSISSIPPI  river  THROUGH  OLO  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL.  ON  MAT  23,  1975  BASE  WAS 
LOWERED  3.81  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  HAY  22  WERE  CORRECTED  TO 
NEW  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  3.81  FEET  NGVD. 

RECORDS  A v A I L  aBLF •  STAGE,  JUNE  15,  1860,  TO  DATE.  DISCHARGE,  1851,  1858,  1873,  1879,  TO  1882, 

‘NO  1885. 

Extremes,  highest,  m.si  feet  on  may  ia,  1927.  lowest,  o.9g  foot  on  jult  it>,  ma.  extremes  have 
bFEN  adjusted  TO  NGVO. 


M  L  Y 

stake 

In  feet 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

0*  Y 

Jan 

EE* 

MAR 

APR 

may 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

f 

28,83 

16.65 

29.20 

37.20 

28.70 

E 

17.20 

16.35 

7.30 

E  11.60 

7.10 

21  .30 

E 

31,20 

a 

26.78 

E 

16.80 

E 

30.40 

36.75 

28.25 

E 

17.20 

16.10 

7.05 

E  11.70 

6.90 

E 

20.60 

31.70 

3 

26.88 

E 

16.70 

E 

31.15 

35.85 

27.60 

16.30 

15.60 

E 

7.15 

11.95 

7.00 

E 

20.10 

32.20 

4 

28.98 

16.70 

31  .75 

34.50 

E 

27.60 

15.50 

E 

14.65 

E 

7.10 

13.10 

7.30 

19,60 

32.60 

5 

E 

29.68 

16.10 

32.85 

34.25 

E 

27.50 

15.65 

14.15 

7.10 

13.20 

E  7.20 

19.20 

33.35 

6 

E 

30,03 

16. 40 

33.80 

34.50 

27.45 

15.50 

E 

13.95 

6.80 

12.15 

E  7.00 

19.00 

33.30 

7 

30.88 

16.20 

3«.95 

E 

34.40 

27.40 

14.60 

E 

13.40 

6.70 

E  12.15 

7.40 

16.70 

E 

33.75 

a 

30.9J 

16.20 

35.50 

34.20 

27.65 

E 

14.75 

13.00 

7.33 

E  11.95 

7.40 

16.00 

E 

33.85 

9 

31  .53 

E 

17.40 

E 

36.65 

34.30 

27.50 

E 

14.25 

12.40 

7.35 

11.55 

7.70 

E 

17.60 

33.90 

1  0 

31.88 

E 

16.00 

E 

36.75 

39.35 

27.85 

13.95 

11.85 

7.55 

11.60 

7.90 

E 

17.00 

33,90 

1 1 

32.58 

16. TO 

36.85 

34.40 

E 

26.05 

15.10 

12.10 

8.00 

11.95 

6.00 

E 

16.40 

34.00 

12 

E 

33.18 

21.25 

36.90 

34.55 

E 

28,60 

15.30 

11.80 

6.05 

11.10 

E  6.30 

16.20 

34.50 

13 

E 

33,28 

22.15 

37.30 

35.00 

26.65 

16.50 

E 

11.80 

8.30 

10.60 

E  6.50 

16.60 

34.40 

14 

33.28 

22.50 

37,40 

E 

35.00 

28.65 

16.50 

E 

11.55 

8.65 

E  9.80 

E  8.95 

17.10 

E 

34.50 

IS 

32.63 

22.80 

37.70 

34.90 

26.50 

E 

17.60 

11.30 

8.05 

E  9.10 

9.50 

17,40 

E 

34. TO 

16 

32.68 

E 

23.10 

t 

37.80 

35.00 

28.00 

E 

18.10 

11.00 

9.95 

6.65 

10.50 

E 

17.40 

34.85 

17 

32,53 

E 

23.10 

E 

37.90 

35.30 

27.00 

16.60 

10.90 

8.50 

6.15 

10.30 

E 

17.60 

35.00 

10 

32.03 

F 

23.20 

38.00 

35,30 

E 

26.20 

19.10 

10.40 

6.40 

6.55 

10.40 

17.80 

35.10 

1  9 

E 

31,03 

23.40 

38.30 

35.00 

E 

25,20 

19.50 

11.20 

S.70 

6.30 

E  10.60 

18.90 

35.25 

20 

F 

50.63 

23.70 

38.30 

E 

34,60 

2«.50 

20.10 

E 

11.50 

5.65 

7.85 

E  11.60 

20.30 

35.20 

21 

30.23 

24.10 

36.60 

E 

34.30 

22.50 

20.  «5 

E 

11.30 

5.90 

E  7.50 

14.00 

21.55 

E 

35.10 

22 

29.13 

23.95 

38.40 

34.05 

21.50 

E 

20.10 

11.25 

5.70 

E  7.30 

15.40 

22.20 

E 

35.00 

23 

26.7a 

E 

24.00 

E 

38.40 

33.50 

21.00 

E 

19.95 

10.30 

9.45 

7.10 

16.40 

E 

23.90 

34.65 

24 

2«.6a 

E 

24.45 

E 

38.30 

32.75 

20.50 

19.60 

10.00 

E 

10.05 

6.90 

16.40 

E 

25.20 

33.60 

?S 

23. ia 

25.65 

38.25 

32.00 

E 

19.90 

18.75 

9.95 

E 

10.35 

6.05 

16.20 

26.15 

E 

34.40 

2b 

21,69 

25.90 

38.05 

30.90 

E 

19.90 

16.00 

9.85 

11.15 

5.80 

E  17.30 

27.40 

32.70 

27 

20.59 

26.65 

38.00 

E 

30.60 

E 

19.80 

17.70 

E 

:  9.35 

11.20 

5.90 

E  17,50 

24.15 

32.10 

20 

19, 7« 

27  .65 

37.75 

E 

30.25 

19.80 

17.70 

E 

:  9.05 

11.20 

E  5.80 

16.20 

E 

30.30 

E 

30.40 

29 

19.99 

37.70 

30.30 

19.40 

E 

17.45 

8.90 

1 1  .30 

E  5.60 

21.05 

30.60 

E 

24.60 

30 

l«.7a 

E 

37.70 

29.65 

18.40 

E 

17.(0 

6.15 

1  1  .40 

6.50 

23.00 

C 

31.00 

24.20 

31 

16.10 

e 

37.60 

17.40 

7.65 

E 

11.60 

22.20 

27,50 

TmE  i 

FOt LINING  RF**R  1 

TNI t  TQ  1 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

A80VE 

*Ean 

28.29 

Zl  •  1  9 

36.39 

33.92 

24.86 

17.27 

11.63 

6,49 

9.30 

11.84 

21.14 

33.26 

MAjr 

E 

33.28 

27.65 

36.60 

37.20 

28.70 

20.45 

16.35 

E 

11.60 

13,20 

23.00 

E 

31.00 

35.25 

«IN 

18.10 

16.10 

29.20 

29.65 

17.40 

13.95 

7.65 

5.65 

5.60 

6.40 

16.20 

27.50 

E-  Estimated 


MlGMFST  stage  WAS  38.60  AT  6100  A.M,  ON  MAR.  21 
LOWEST  STAGE  was  5.65  UN  AUG.  20. 


36 
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atchafalaya  river  at  simmesport,  la. 


LOCATION.  L‘T.  30-56-57,  long.  91-4T-54.  ON  KANSAS  CITT  SOUTHERN  RAILWAY  BRIDGE  NE*R  RIGHT  BANK, 
4.9  hIlES  oPknSTREAH  FROM  head  OF  RIVER.  the  MEAD  OF  atchafalaya  RIVER  is  at  THE  confluence  of 
RFO  AND  LOWER  OLD  RIVERS.  (STA.  0304512B.' 

gage,  automatic  recorder  and  hire  height. 

UISCHARGE  range.  a B o ; j t  THREE  AnO  A  HALF  MILES  OOHNSTREAH  FROH  BRIDGE. 

general  information,  drainage  area,  not  including  Mississippi  river,  about  bt.sto  soiiare  miles 

(CONTRIBUTING!.  BANKFuiL  STAGE,  46  FEET.  MEAN  LOH  HATER  STAGE,  6.9  FEET.  THE  DISCHARGE  IS 

composed  of  red  river  floh  and  controlled  diversion  of  the  Mississippi  river  (mile  m«.6) 

Through  dld  River  outflow  channel.  ON  mat  28,  t9T5  GASE  HAS  LQHERED  4.84  FEET  TO  AGRFE  hJTh  new 
UFnChmjrk  fLEvATIOmS  AND  ne*  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  Jan.  1  THRU  HAT  27  HERE  CORRECTED  TO  NEN 
DATUM.  prior  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  5.T5  FEET,  nGvD . 

RECUROS  AvAILABLF.  STAGE,  MAY  1,  1887,  TO  HAY  15,  1898,  AND  DEC.  1,  1903,  TD  DATE  (NO  RECORD  OF 
STAGES  8EL0H  30  FEET  FROM  JAN.  16,  1915,  TO  NOV.  1919,  AND  BELOH  34  FEET  FROM  DEC.  1919  TO 
1927).  ZERO  DF  GAGF  PRIOR  TO  DEC.  1904  HAS  3.81  FEET,  NGVD.  DISCHARGE,  1851  INTERMITTENTLT  TO 

date,  computed  daily,  since  i9as. 

EXTREMES.  highest,  59.13  FEET  ON  MAY  16,  1927.  lDHFST,  0.70  FOOT  ON  OCT.  17,  1976.  MAXIMUM, 

781,000  cfs  observed  on  may  12,  1973  (stage  54.43  ngvd).  minimum,  io,5do  cfs  computed  for 

June  24,  1964  (STAGE,  1.41  NGV0).  EXTREMES  havF  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


oaily 

EIGmT  A.m.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG  VO 

(1466  AOJ.) 

t'A  i 

Jan  FEB 

HAP  APR 

hat 

JUN 

JuL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  OEC 

1 

27.01 

15.30 

27.00 

34.77 

26.55 

15.69 

14.65 

6.13 

10.21 

5.70 

19.40 

29.00 

d 

26.92 

15.40 

E  28. 2U 

34.28 

26.12 

15.68 

14.38 

5.75 

10.27 

5.60 

18.67 

29.60 

3 

27.16 

15.30 

28.90 

33.50 

25.50 

14.68 

13.99 

6.01 

10.56 

5.70 

18.32 

30.00 

a 

27.60 

15.30 

29.42 

32.22 

25,54 

14.10 

13.02 

5.91 

11.63 

5.90 

17.94 

30.50 

5 

28.16 

14.70 

30.50 

32.00 

25.39 

14.20 

12.50 

5.72 

11.63 

5.82 

17.52 

31.10 

b 

28,48 

14.80 

31.40 

32.26 

25.30 

14.00 

12.33 

5,45 

10.79 

5.75 

17.40 

31.10 

7 

28.9a 

14.80 

32.40 

32.15 

25.30 

13.35 

11.89 

5.54 

10.88 

6.04 

17.10 

31.60 

B 

29.00 

14.60 

32.98 

32.00 

25.49 

13.24 

11.51 

6.04 

10.55 

6.00 

16.39 

31.70 

9 

29,50 

15.83 

3«.01 

32.10 

25.36 

12.72 

10.90 

6.42 

10.00 

6.28 

15.99 

31.70 

10 

29.90 

16.35 

34.27 

32.10 

25.64 

12.51 

10.40 

6.21 

10.05 

6.50 

15.41 

31.80 

il 

30.57 

17.07 

34.50 

31  .90 

25.83 

13.40 

10.61 

6.75 

9.88 

6.67 

14.74 

31.71 

31,10 

19.23 

34.59 

32.10 

26.35 

13.76 

10.50 

6.78 

9.55 

6.92 

14.68 

32,22 

\  3 

31.20 

20.39 

34.80 

32.50 

26.40 

15.01 

10.50 

6.93 

9.06 

7.22 

15.35 

32.20 

\  u 

31  .23 

20.60 

34.94 

32.49 

26.42 

14,92 

10.10 

7.00 

8.43 

7.58 

15.45 

32.21 

15 

30.79 

20.80 

35.18 

32.42 

26.26 

16.01 

9.90 

6.79 

7.87 

8. 16 

15.75 

32.30 

16 

30,68 

21.10 

35.33 

32.50 

25.80 

16.56 

9.70 

8.70 

7.49 

9.11 

15.77 

32.50 

17 

30,43 

21.10 

35.40 

32.80 

24.90 

16.95 

9.60 

7.72 

7.04 

9.16 

15.94 

32.61 

1  £) 

29.99 

21  .20 

35.44 

32.80 

24.09 

17.46 

9.10 

7.30 

7.11 

9.20 

16.21 

32.74 

19 

29.02 

21  .40 

35.75 

32.61 

23.08 

17.78 

9.75 

7.07 

7.10 

9.36 

17.17 

33.00 

20 

28.62 

21  ,7o 

35.88 

32.30 

22.47 

18.35 

10.00 

4.10 

6.65 

10.50 

18.49 

32.90 

?1 

28.29 

22.06 

36.01 

31.99 

20.71 

16.72 

9.90 

4.43 

6.30 

12.54 

19.55 

E 

32.90 

22 

27,19 

21  .87 

35.81 

31.64 

19.63 

16.34 

9.80 

4. 85 

6.06 

13.85 

20.70 

E 

32.70 

23 

25.00 

21  .88 

35.80 

31.13 

19.10 

18.19 

9,04 

8.19 

6.08 

14.78 

22.20 

32.70 

24 

23.09 

22.45 

35.81 

30.39 

18.59 

17.96 

8.70 

8.80 

5.79 

14.90 

23.29 

31.58 

25 

21.55 

23.60 

35.79 

29.60 

18.30 

17.12 

8.67 

9.29 

4.96 

14.67 

23.91 

31.20 

2b 

20,21 

23.90 

35.54 

28.60 

18.02 

16.39 

8.55 

9.65 

4.90 

15.78 

25.44 

30,60 

27 

18. 9S 

24.71 

35.45 

28.30 

17.92 

16.15 

8.07 

9.78 

4.70 

15.98 

27.12 

3  0.00 

2b 

18.39 

25.60 

35.30 

28.00 

18.00 

16. 06 

7.74 

9.83 

4.70 

16.69 

28.00 

28.50 

29 

17.95 

35.23 

28.04 

17.61 

15.66 

7.61 

9.86 

4.70 

19,39 

28.30 

27.90 

30 

17.30 

35.12 

27.43 

16.81 

15.32 

6.98 

9.99 

5.30 

21.01 

28.70 

27.30 

31 

16.60 

35.05 

15.89 

6.50 

10.12 

20.15 

25.70 

ThE 

folldrI 

IG  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HE  AN 

26,4? 

19.39 

33.92 

31.56 

22.85 

15.66 

10.22 

7.19 

8.00 

10.41 

19.35 

31.08 

HA* 

31.23 

25.60 

36.01 

34.77 

26.55 

18. T2 

14.65 

10.12 

11.63 

21.01 

28.70 

33.00 

“In 

16.60 

14.60 

27.00 

27.43 

15.89 

12.51 

6.50 

4.10 

4,70 

5.60 

14.48 

25,70 

E-  ESTIMATED 

HIG4FST  STAGE 

WAS  36. 

06  AT  11(15  A , H , 

ON  MAR, 

21. 

LOWEST  stage  HAS  3.90  ON  AUG.  20. 
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ATCHAFALAYA  RIVER  AT  SIMmESPORT,  LA.--CONTINUEO 
COMPUTED  DAILY  DISCHARGE  In  THOUSAND  CUBIC  FEET  PER  SECONO 


day 

JAM 

FF8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

32? 

197 

334 

460 

322 

201 

1  9 1 

93 

141 

88 

240 

372 

? 

32? 

198 

351 

442 

317 

201 

187 

88 

142 

87 

233 

380 

s 

325 

147 

362 

428 

309 

189 

182 

90 

144 

88 

229 

387 

« 

”1 

147 

369 

405 

309 

183 

172 

89 

157 

90 

22* 

3*5 

5 

34? 

189 

386 

400 

308 

144 

167 

8* 

157 

89 

221 

405 

6 

345 

191 

400 

404 

307 

1*2 

165 

84 

147 

88 

219 

405 

7 

35j 

191 

417 

403 

307 

175 

160 

86 

147 

92 

216 

*15 

8 

354 

1*9 

427 

400 

309 

174 

156 

90 

145 

91 

208 

417 

4 

363 

202 

448 

402 

308 

169 

148 

95 

141 

94 

204 

*17 

10 

367 

208 

452 

402 

31 1 

166 

143 

84 

142 

98 

198 

418 

11 

ttt 

216 

456 

402 

313 

176 

146 

83 

139 

99 

191 

*1* 

1 2 

387 

238 

457 

406 

321 

179 

1  43 

86 

135 

102 

188 

427 

13 

38? 

250 

462 

412 

321 

193 

1«3 

87 

129 

104 

198 

*25 

14 

38* 

252 

465 

412 

318 

143 

139 

105 

122 

110 

198 

*26 

15 

38? 

255 

472 

410 

312 

204 

137 

88 

115 

117 

202 

428 

16 

37p 

258 

473 

412 

302 

210 

134 

125 

109 

12* 

202 

*32 

17 

377 

258 

474 

417 

292 

213 

133 

106 

104 

128 

205 

435 

18 

37  1 

259 

474 

417 

281 

219 

127 

91 

106 

12* 

207 

*37 

19 

354 

261 

4*2 

413 

281 

223 

136 

92 

104 

131 

217 

439 

20 

34* 

264 

484 

407 

273 

228 

13* 

77 

98 

1*3 

2*2 

438 

at 

5*3 

268 

4*7 

402 

253 

232 

137 

67 

94 

167 

254 

*38 

aa 

326 

267 

484 

398 

242 

228 

137 

71 

93 

181 

267 

434 

as 

a<»? 

267 

483 

389 

237 

227 

127 

89 

93 

192 

283 

•33 

24 

as? 

272 

483 

377 

232 

224 

123 

123 

90 

192 

297 

«12 

as 

264 

2*6 

483 

366 

226 

216 

123 

128 

80 

190 

304 

*11 

a6 

24* 

2*9 

477 

352 

226 

208 

122 

135 

78 

201 

322 

407 

a7 

235 

SOS 

477 

346 

224 

206 

116 

136 

77 

203 

343 

397 

28 

229 

316 

472 

342 

225 

204 

112 

136 

77 

210 

356 

373 

29 

224 

469 

342 

221 

202 

110 

137 

77 

239 

360 

363 

3o 

217 

469 

334 

213 

19* 

103 

138 

8a 

257 

367 

334 

3] 

am 

468 

203 

97 

140 

2*8 

332 

MEAN 

324 

2a  1 

44* 

397 

27* 

200 

140 

101 

116 

141 

2*7 

409 

MAX. 

38* 

316 

487 

460 

322 

232 

1  9 1 

140 

157 

257 

367 

*39 

MlN. 

210 

149 

334 

334 

203 

166 

97 

67 

77 

87 

188 

332 

TOT»t  FOR  YEAR  HAS  92,602,000  CFS  mean  FOR  YEAR  HAS  253,700  CFS 

MAXIMUM  DISCHARGE  HAS  487,000  CFS  on  Mar.  21 
minimum  daily  DISCHARGE  has  67,000  CFS  on  Aug.  21 
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P*tir  STAGES  FOB  1985 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  MELVILLE,  L». 


LOCATION.  i_*T.  TO-'ll-2o»  LONG.  91-44-10.  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILBOAD  BRIDGE  AT  HUE  29.5,  FROM 
HFAC.  (STa.  OJOA01?9.) 

gage.  wIrE  WEIGHT  TYPE. 

general  Information,  drainage  area  not  determined,  bankfull  stage(  41  feet,  mean  lor  rater  stage 

6.3  FEFT.  ON  may  22,  1975  GAGE  RAS  RAISED  0.12  FOOT  To  AGREE  nITh  NER  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND 
nfh  G»GF  Zero.  stages  from  JAN.  1  THRU  MAY  21  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM.  PRIOR  TO  1975  SAGE 
Zero  has  o.is  foot,  ngvp. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1B85  TO  DATE. 

extremes,  highest,  46.98  feet  on  hay  14  to  is,  1927.  lowest,  o.so  foot  on  jan.  19,  i98i. 

Extremes  have  been  adjusted  to  ngvd. 


daily  EIGHT  A.M.  stage  in  feet  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1976  ADJ.) 


D  i  1 

Jan 

FEB 

MAW 

APR 

HAY 

JUn 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

24.00 

13.00 

21  .90 

28.60 

22.00 

12.70 

11.40 

4.60 

E 

8.30 

a. 80 

E 

15.40 

23.10 

2 

23.90 

E 

12.90 

22.90 

28.30 

21.60 

12.60 

1.10 

4.40 

E 

8.10 

E  4.70 

E 

15,20 

23.50 

3 

23.90 

E 

12.80 

23.40 

27.70 

21. JO 

11.80 

10.80 

4.40 

E 

8,40 

E  4.90 

E 

14.90 

23.90 

4 

24.20 

12.70 

23.90 

26.70 

21.00 

E 

11.30 

10.10 

4.50 

E 

9,40 

E  5.10 

E 

14.60 

24.20 

5 

E 

24.60 

12.21 

2«.60 

26.40 

20.90 

11.30 

9.80 

4.40 

E 

9.50 

E  4.90 

E 

14.30 

24.80 

b 

E 

2«.90 

12.20 

25.30 

26.60 

20.80 

11.10 

9.60 

4.30 

E 

8.70 

E  4.40 

E 

14.10 

24.60 

7 

E 

25.40 

12.20 

26.20 

26.40 

20.80 

10.70 

9.20 

4.10 

t 

8.70 

E  4.80 

E 

13.90 

25.30 

A 

E 

25.50 

11.90 

26.80 

26.30 

20.90 

E 

10.30 

9.00 

4.40 

E 

8.60 

4.80 

E 

13.40 

25.40 

9 

F 

25.90 

12.60 

27.70 

26.30 

20.80 

lo.io 

8.50 

4.60 

E 

8.30 

E  4.90 

E 

13.10 

25.50 

10 

£ 

26.30 

P 

13.10 

27.90 

26.30 

20.90 

9.80 

8.00 

4.40 

E 

8.30 

E  5.10 

E 

12.80 

25.50 

t  i 

e 

26.  So 

P 

13.70 

28.00 

26.30 

21.10 

10.40 

8.00 

4.60 

£ 

8.10 

5.20 

E 

12.30 

25.50 

12 

E 

27.30 

15.30 

28.00 

26.50 

21  .40 

E 

10.70 

7.80 

4.70 

E 

7.80 

5.30 

E 

12.10 

26.00 

13 

E 

27.40 

16.10 

P 

28.10 

26.50 

E 

21.50 

11.80 

7.90 

E 

4.80 

E 

7.30 

5.50 

E 

12.80 

25.90 

1  a 

27.5o 

16.60 

P 

28.30 

26.50 

21.50 

It. 60 

7.80 

5.40 

6.40 

5.80 

E 

12.80 

E  26.40 

15 

E 

27.10 

16.90 

E 

28.50 

26.50 

21.40 

12.40 

7.60 

4.90 

5.90 

6.40 

E 

13.20 

26,50 

1  o 

27 ,00 

17.20 

E 

28.60 

26.50 

E 

21.00 

12.80 

7,50 

7.50 

5.90 

E  7.20 

E 

13.20 

26.60 

17 

E 

27,00 

17.30 

P 

28.70 

26.80 

20.50 

11.20 

7.00 

6.90 

E 

5.60 

E  7.30 

E 

13.30 

26.80 

» e 

E 

26.60 

17.40 

E 

28.80 

26.80 

19.80 

13.70 

6.70 

5.50 

5,60 

E  7.40 

E 

13.40 

26.90 

19 

E 

25.90 

17.00 

E 

29.00 

26.60 

18.90 

14.00 

7.10 

E 

5.40 

E 

5.50 

E  7.50 

E 

13.50 

27.10 

20 

E 

25.60 

17.60 

E 

29.20 

26.40 

E 

18.20 

14.40 

7.20 

E 

3.70 

5.30 

E  8.20 

E 

14.20 

26.90 

21 

E 

25,40 

17.90 

£ 

29.30 

26.10 

17.10 

14.70 

7.20 

E 

3.60 

5.30 

E  9.80 

15.10 

26.90 

22 

E 

24,50 

17.80 

E 

29.20 

25.90 

16.10 

14.40 

7.30 

E 

4.00 

5.20 

E  11.00 

16.00 

26.90 

23 

E 

23.00 

E 

17.90 

E 

29.10 

25.50 

15.60 

14.20 

6.80 

E 

6.60 

5.40 

E  12.00 

17.50 

26.70 

24 

E 

21.60 

18.00 

E 

29.10 

24.90 

15.20 

14.10 

6.50 

E 

7.20 

5.00 

E  12.00 

18.30 

•  25.90 

25 

E 

18.10 

19.00 

E 

29.00 

24.30 

14.80 

13.50 

6.40 

E 

7.40 

4.20 

11.30 

18.90 

25.40 

26 

17,00 

19.40 

E 

28.90 

23.50 

14.50 

12.80 

6.30 

E 

7.80 

4.10 

11.50 

20.00 

25.00 

27 

16.00 

19.90 

E 

28.90 

23.30 

14.40 

12,50 

6.10 

E 

7.90 

E 

3.80 

11.30 

21.40 

24.60 

26 

15.30 

20.80 

E 

28.60  E 

22.90 

14.40 

12.40 

5.80 

E 

7.90 

E 

3.80 

12.10 

22.20 

23.50 

29 

15,00 

E 

28.60 

23.00 

14.30 

12.30 

5.70 

E 

8.00 

E 

3.90 

E  14.60 

22.60 

22.90 

30 

l«,5o 

£ 

28.60 

22.70 

13.70 

11.90 

5.30 

E 

8.10 

E 

4.50 

E  17.00 

22.90 

22.50 

51 

14.00 

E 

28.60 

13.00 

4.90 

E 

7.90 

E  16.20 

21.40 

The  1 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*£AN 

23,26 

15.76 

27.53 

25.90 

18.68 

12.30 

7.43 

5.61 

6.49 

8.16 

15. 5T 

25,23 

"AX 

27 .5o 

20.60 

E 

29.30 

28,60 

22.00 

14. TO 

11.40 

E 

8.10 

E 

9.50 

E  17.00 

22.90 

27.10 

*IN 

14.00 

11.90 

21.90 

22.70 

13.00 

9.80 

1.10 

E 

3.60 

E 

3.80 

E  4.40 

E 

12.10 

21.40 

t-  estimated 

HIGHEST  ST*GE  was  29.30  ON  MAR.  21. 
LOWEST  stage  was  3.60  ON  AUG.  21. 


DAILY  STAGES  FOR  1985 
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ATCHAFALAYA  river  at  krdtz  springs,  la. 


LOCATION.  tAT.  80-32-07,  LONG.  91-411-48.  ON  RIGHT  RANK  AT  TENNECO  OIL  COMPANY  WHARF ,  NILE  41.3, 
FROM  HFAD  ANO  1.000  FEET  OOnnSTREAM  FROM  MISSOURI  PACIFIC  RAILROAD  8RI0GE.  (STA.  03075128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  »IR£  HEIGHT. 

general  information,  drainage  area  not  determined,  bankfull  stage,  37  feet,  mean  lom  mater 

STAGE,  6.1  feet.  ZERO  UF  GAGE,  FROM  1935  THRU  1943  AND  1950  NAS  MINUS  20,00  FEET,  NGVD ,  1944 
Thru  19»9  MINUS  0.03  foot,  NGVD,  1951  TO  DATE  ZERO,  NGVD .  On  HAT  23,  1975  GAGE  NAS  RAISED  0.47 
FOOT  Tn  AGREE  RITh  N£h  benchmark  elevations.  stage  from  JAN.  1  THRU  MAT  22  HERE  CORRECTED  TO 
Nfw  DATUM. 

RECORDS  available.  stage,  1912  TO  OATE.  OISCHARGF.  OCT.  1934  TO  SEPT.  1964  IN  REPORTS  OF 
o.s.  geological  survey. 

extremes.  highest,  33.5  FEET  ON  MAT  15,  1927.  LOWEST,  0.90  FOOT  ON  OCT.  18,  1976. 


Daily  Seven  a.m.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6V0  11967  ADJ.) 


Cav 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

1 

19. 5n 

1 1  ,5o 

19.05 

24.90 

19.48 

11.00 

10.10 

4.00 

6. SO 

3.84 

13.75 

20.40 

a 

19,40 

e 

11.50 

19.90 

24.60 

19.13  E 

10.80 

9.70 

3.80 

6.30 

3.66 

13.32 

20.70 

3 

E 

19,40 

E 

1  1  .40 

20.35 

24.10 

18.80 

10.20 

9.40 

3.60 

6.60 

4.04 

12.91 

21.10 

4 

E 

19,60 

E 

11.3', 

20.76 

23.30 

18.53 

9.70 

9.10 

3.90 

7.20 

4.36 

12.50 

21.30 

5 

19.60 

E 

10.80 

21.20 

22.90 

18.50 

9.70 

8.50 

3.90 

7.40 

«.?« 

12.13 

21,90 

0 

E 

19.90 

10.70 

21.90 

23.10 

18.42 

9.60 

8.40 

3.80 

6.70 

3.66 

12.05 

21.90 

7 

E 

20.30 

10.7,1 

22.70 

22.90 

18.42 

9.20 

8.10 

3.80 

7.30 

4.10 

12.00 

22.30 

A 

E 

20.40 

10.40 

E 

23.20 

22.90 

18.58 

8.90 

7.80 

4.00 

7.20 

4.30 

11.60 

22.40 

9 

E 

20.70 

11.10 

l 

23.80 

22.90 

18.45 

8.60 

7.30 

4.20 

6.90 

«.«3 

11.30 

22.40 

10 

20.90 

11.80 

E 

24.20 

22.90 

18.16 

8.40 

6.90 

3.90 

6.90 

4.76 

11.00 

22.50 

1  1 

E 

21 .20 

12.20 

E 

24.30 

22.90 

18.42 

8.90 

6.90 

4.10 

6. SO 

4.73 

10.50 

22.50 

\a 

22.10 

13.20 

24.70 

22.90 

18.65 

9.20 

6.80 

4.20 

6.60 

4.91 

10.30 

23.00 

13 

22,10 

E 

14.00 

24.60 

23.20 

18.76 

9.80 

6.90 

4.40 

6.20 

5.04 

10.70 

23.00 

1  ** 

22, in 

E 

14.40 

2«.90 

23.20 

18.72 

10.00 

6.60 

4.90 

5.80 

5.39 

10.90 

23.10 

15 

22.00 

14.82 

25.10 

23.20 

16.61 

10.60 

E  6.60 

4.60 

5.40 

5.80 

11.00 

23.10 

t  o 

2l.9o 

15.01 

25.20  E 

23.20 

18.25 

11.00 

6.40 

7.50 

5.40 

6.37 

11.00 

23.20 

17 

21,9o 

15.19 

25.30  E 

23.40 

17.66 

11.40 

6.30 

5.60 

5.10 

6.43 

11.10 

23.35 

Ifi 

21  .80 

15.28 

25.30 

23.40 

17.40 

11.80 

6.00 

4.90 

5.30 

6.63 

11.20 

23.52 

19 

21.10 

15.32 

25.50 

23.30 

16.60 

12.10 

6.40 

4.80 

5.20 

6.77 

11.80 

23.50 

20 

21.10 

15.32 

25.70 

23.06 

16.10 

12.40 

6.60 

3.40 

5.00 

7.25 

12.60 

23.45 

21 

E 

21.20 

15.58 

25.90 

22.93 

15.00 

12.70 

6.60 

3.40 

«.92 

8.39 

13.40 

23.47 

22 

E 

20.40 

15.56 

25.80 

22.69 

14.20 

12.60 

6.50 

3.70 

4.B9 

9.31 

14.10 

23.49 

23 

19.40 

15.62 

25.70 

22.39 

13.70 

12.40 

6.00 

5.30 

5.28 

10.02 

15.30 

23.47 

?a 

E 

18.10 

15.81 

25.70 

21.95 

13.30 

12.30 

6.00 

5.90 

4.59 

10.13 

16.10 

22.66 

25 

16.30 

16.63 

25.60 

21  .42 

13.00 

11.80 

5,80 

6.10 

F  3.90 

10.02 

16.60 

22.03 

26 

E 

15.40 

16.92 

25.50 

20.82 

12.70 

11.20 

5.70 

6.40 

3.79 

10.59 

17.70 

21.60 

27 

E 

14,50 

17.32 

25.40 

20.67 

12.60 

U  .00 

5.40 

6.50 

3.20 

10.89 

18.80 

21.34 

28 

E 

14,10 

18.14 

25.40 

20.45 

12.60 

10.90 

5.20 

6.50 

3.27 

11.51 

19.50 

20.40 

29 

13.30 

25.30 

20.3* 

12.40 

10.80 

5.10 

6.60 

3.45 

13.60 

19.90 

19.97 

30 

12.50 

25.20 

20.04 

11.80 

10.40 

4,70 

6.70 

4.16 

14.74 

20.20 

19.58 

31 

12.00 

25.30 

11.20 

4.30 

6.20 

14,22 

18.85 

THE  I 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

19.16 

13. «« 

24.15 

22.66 

16.  J9 

10.44 

6,84 

4.86 

5.57 

7.23 

13.50 

22.11 

WAX 

22.10 

IS. to 

25.90 

24.90 

19.48 

1?.70 

10.10 

7.50 

7.40 

14,74 

20.20 

23.52 

*IN 

12.00 

in. ao 

19.05 

20.04 

11.20 

S.aO 

4.30 

3.40 

3.20 

3.66 

10.30 

18.85 

E-  ESTIMATED  f-  NOT  AT  stated  time 

highest  STAGF  mas  25.90  AT  8100  A.n.  ON  maR.  21. 

LOWEST  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  3.10  On  SEP.  2T. 
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0* lit  STASES  FOR  1965 


ATCHAF AlAVA  RIVER  AT  ATCMAF4LAYA,  LA. 


LOCATION.  l*T.  10-20-46,  IONS.  91-4J-1S.  ON  RIGHT  BANK  AT  HUE  59.3#  FROM  HEAD#  HEAR  ABANDONED 

southern  pacific  railroad  bridge.  <sta.  o309oi?d.) 

Sage.  staff  ttpe  in  several  sections. 

general  information,  drainage  area  not  determined,  bankfull  stage,  as  feet,  mean  ion  nater 

STAGE.  5.6  FEET.  ON  SEP.  23,  1975  GA6E  NAS  RAISED  O.Tj  FOOT  TO  AGREE  NITH  NEW  BENCHMARK 

elevations  and  nen  gage  zero,  stages  from  ja>..  i  thru  sep,  22  mere  corrected  to  ncn  datum. 

PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  MINUS  0.16  FOOT,  NSVD. 

records  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1,  1931,  TO  DATE.  FROM  FEB.  1951  TO  DEC.  195S.  GAGE  HAS  ABOUT 
0.8  HILE  UPSTREAM.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950  AND  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  30.22  FEET  ON  HAY  5,  1950.  LOhEST,  0.40  FOOT  ON  JAN.  17,  19S1.  EXTREMES  HAVE 

bfen  adjusted  to  ngvo. 


DAILY 

EIGHT  a 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO  ( 1967  AOJ.) 

DAY 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOT 

DEC 

1 

E 

15,80 

10.58 

15.85 

20.48 

16.20 

9.62 

8.60 

3.80 

E 

6.30 

3.90 

11.75 

E 

16.90 

a 

15.85 

10.30 

16.15 

20.20 

16. SS 

E  9.10 

8.35 

3.60 

E 

6.10 

3. SO 

11.90 

IT. OS 

3 

16,02 

E  9.90 

E 

16.70 

19.90 

15.86 

9.02 

8.12 

3.50 

6.35 

3.60 

E  11.10 

IT  .28 

4 

16.25 

9.70 

17.12 

19,40 

15.68 

8.55 

7,60 

E 

3.70 

6.65 

*.10 

11.00 

17.30 

5 

16.38 

9.50 

17.60 

19.00 

E 

15.60 

8.52 

’.35 

3.65 

7.00 

8.10 

10.70 

17.73 

6 

E 

16, To 

9.40 

18.10 

18.90 

15.48 

8.40 

’.20 

3.68 

6.50 

E  3. SO 

10.62 

17.93 

7 

I6.T5 

9.10 

18.60 

£ 

18.90 

15.40 

8.15 

E 

’.00 

3.65 

6.35 

«.10 

10.30 

IB.  02 

* 

16.90 

9.15 

19.00 

18.90 

15.38 

7.95 

6.78 

3.85 

E 

6.60 

8.35 

10.10 

E 

IB. 10 

9 

IT. 18 

9.10 

19.40 

18.85 

15.40 

E  7.70 

6.40 

4.00 

6.30 

9.32 

9.90 

IB. 13 

10 

17.35 

E  9.80 

E 

19.80 

18.82 

15.45 

7.15 

6.05 

3.80 

6.30 

8.62 

E  9.60 

16.32 

M 

17.60 

10.50 

19.95 

18.80 

15.50 

7.12 

5.90 

E 

3.90 

6. IS 

9.90 

9.40 

18.87 

ia 

17.80 

10.85 

20.15 

18.82 

E 

15.60 

7.95 

5.90 

4.00 

6.00 

8.85 

9.10 

It. 62 

13 

E 

18,00 

12.05 

20.28 

18.95 

15.70 

8.18 

6.00 

4.40 

5. TO 

E  8. TO 

9,48 

18.82 

14 

18,20 

12.40 

20.38 

E 

19.10 

15.72 

8.60 

E 

6.00 

4.62 

5.70 

E  8.90 

9.33 

IB. 95 

15 

18.25 

12.60 

20.55 

19.05 

15.70 

8.*0 

5.85 

4.80 

E 

5.20 

5.20 

9.65 

E 

19.00 

lb 

18,10 

12.75 

20.62 

19.15 

15.48 

E  9.10 

5.68 

6.00 

5.10 

5.65 

9.70 

19.J0 

17 

18.00 

E  12.90 

E 

20.70 

19.18 

15.12 

9.62 

5.58 

5.20 

4. SB 

5.60 

E  9.60 

19.20 

ia 

17.95 

12.90 

20.70 

19.25 

14.75 

10.00 

5.30 

E 

4.60 

5.00 

5. 78 

9.82 

19.30 

19 

17.90 

12.98 

20.85 

19.25 

E 

1«.30 

10.22 

5.50 

«.35 

5.00 

6.10 

10.32 

19.33 

ao 

13.10 

20.90 

19.10 

13.75 

10.50 

5.40 

3.50 

4.90 

E  6,80 

10.90 

19.80 

ai 

17,59 

13.20 

21.05 

E 

19.00 

13.10 

10.70 

E 

5.50 

3.30 

*.95 

T  .20 

11.40 

19.42 

aa 

16.75 

13.28 

21.15 

18.80 

12.40 

10.70 

5.50 

3.45 

E 

4.90 

7.90 

12.00 

E 

19.80 

23 

15.60 

13.35 

21.00 

18.42 

12.00 

E  10.50 

5.32 

4.95 

5.10 

6.88 

12.70 

19.30 

24 

l«,9o 

E  11.50 

E 

21.00 

18.20 

11.60 

10.40 

5.18 

4.90 

4. TO 

8.70 

E  13.50 

19,00 

25 

13.90 

13.90 

20.95 

17.80 

11.20 

10.10 

5.20 

E 

5.10 

4.00 

8.53 

13.90 

E 

18.70 

2b 

13.10 

14.30 

20,90 

17.35 

E 

11.10 

9.62 

5.20 

5.20 

3. BO 

8.63 

14.70 

18.30 

27 

E 

12.50 

14.60 

20.80 

17.10 

E 

11.00 

9.40 

5.00 

5.80 

3.40 

E  9.00 

13.35 

18.13 

aa 

12.08 

1S.0D 

20.75 

E 

17.00 

10.95 

9.30 

E 

4.90 

5.85 

3.60 

10.00 

16.10 

17.63 

29 

1 1.70 

20.68 

16.90 

10.72 

9.10 

4.78 

5,80 

E 

3.60 

11.90 

16.40 

E 

17.10 

30 

11,20 

20.60 

16.60 

10.38 

E  8.80 

«.50 

5.90 

4.20 

12.86 

16.75 

16.33 

31 

10.90 

E 

20.70 

9.90 

4.10 

6.10 

12.10 

16,00 

TwE 

F OLLOHING  REFER 

ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

4S0VE 

AN 

1  1  .«1 

19.78 

18.70 

13.95 

9.12 

5.99 

4.48 

5.35 

6.39 

11.57 

18. 28 

MAX 

15.00 

21.15 

20.48 

16.20 

10.70 

8.60 

6.10 

7.00 

12.88 

16.75 

19.82 

9.  If. 

15.85 

16,63 

9.90 

7.12 

4.10 

3.30 

3.40 

3.60 

9.10 

16.00 

E-  ESTImatEO 

-<Ir,HFST  stage  NAS  21.15  0  J  MAH.  21. 
LUnEST  STAGE  has  3.10  OJ  AUG.  21. 
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atchaealava  river  at  butte  la  rose.  la. 


LOCATION.  l*T.  50-16-57,  LONG.  91-41-17.  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  64.6,  FROM  HEAD,  600  FEET  NORTH  OF 

boat  launching  ramp.  csta.  03120120.) 
gage.  hire  height  type. 

general  information,  drainage  area  not  determined,  bankfull  stage,  is  feet,  mean  lom  mater 
stage,  5.17  FEET.  ON  SEP.  23,  1975  GAGE  MAS  RAISED  0.67  FOOT  TO  AGREE  MITH  NEM  BENCHMARK 
Elevations  and  nem  gage  zero,  stages  from  jam.  i  thru  sep.  22  mere  corrected  to  mem  datum, 
prior  to  1975  gage  zero  has  minus  0.30  foot.  ngvd. 

records  available,  stage,  hat  29,  192s,  to  oate.  prior  to  oct.  it,  1967,  gage  mas  locateo  on  left 
Bank. 

EXTREMES.  highest.  27.28  FEET  ON  MAY  23.  1973.  LOMEST,  0.33  FOOT  ON  OCT.  17,  1976.  EXTREMES  HAVE 
been  adjusted  to  ngvd. 


L'MLY 

eight  a.h.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1966  AO J • ) 

’JAY 

Jan  FEB 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

14,80 

9.60 

14.70 

19.07 

IS. 24 

9.16 

T.63 

3.29 

5.86 

3.42 

11.07 

15.70 

2 

14.20 

9.44 

15.27 

18.90 

15.04 

8.66 

7.64 

3.06 

5.64 

3.33 

10.60 

15.90 

3 

14.65 

4.14 

15.64 

18.56 

14.91 

8.40 

Y  •  43 

3.08 

5.78 

3.60 

10.57 

16.10 

4 

15,08 

8.92 

15.96 

18.10 

14.63 

7.83 

6.98 

3.23 

6.34 

3.90 

10.33 

16.36 

5 

15.20 

8.92 

16.39 

17.83 

14.50 

7.90 

6.83 

3. IS 

6.46 

3.73 

10.07 

16.70 

6 

15.35 

8.7  3 

16.81 

17.90 

14.38 

7.80 

6.70 

3.14 

5.99 

1.38 

9.90 

16.80 

7 

15.60 

8.71 

17.30 

17.79 

14.36 

7.51 

6.40 

3.24 

6.07 

3.74 

9.65 

17,03 

0 

15.70 

8.48 

17.70 

17.71 

14.36 

7.21 

6.23 

3.36 

5.92 

3. ST 

9.50 

17.1* 

9 

15.93 

8.90 

18.19 

17.67 

14.40 

6.97 

5.80 

3.55 

5.74 

3. SO 

9.31 

17.20 

10 

16.15 

9.27 

18.46 

17.61 

14.42 

6.74 

5.51 

3.32 

5.75 

4.02 

9.10 

17.25 

U 

16.50 

9.73 

18.60 

17.61 

14.45 

6.31 

5.46 

1.42 

5.64 

3.91 

8.79 

17.35 

\e 

16.7s 

10.46 

18.75 

17.66 

14.56 

7.23 

5.44 

3.53 

5.50 

4.04 

6.56 

17.67 

13 

16,9o 

11  .16 

18.91 

17.80 

14.65 

7.64 

5.47 

3.74 

5.23 

4.10 

8. 86 

17.72 

1  A 

16.95 

1  1  .46 

18.98 

17.81 

14.63 

7.83 

5.37 

4.03 

4.90 

4.42 

8.95 

17.73 

15 

16.84 

11.64 

19.11 

17.81 

14.59 

8.23 

5.20 

3. SB 

4.61 

4.69 

9.05 

17.80 

16 

16.75 

11.82 

14.24 

17.85 

14.43 

8,53 

5.06 

5.78 

4.60 

5.1* 

9.05 

17.90 

17 

16.90 

11.95 

19.30 

17.89 

14.12 

8.80 

5.01 

4.73 

«.43 

5.20 

9.12 

17.97 

IP 

16.7] 

IP. 02 

19.25 

17,93 

13.73 

9.1« 

4. 78 

5.97 

«.5J 

5.38 

9.21 

18.07 

19 

16.35 

IP. 02 

19.36 

17.85 

13.25 

9.34 

5.05 

3.83 

4.50 

5.56 

9.68 

18.11 

iO 

16.17 

12.18 

19.44 

17.80 

12.87 

9.63 

5.30 

2.86 

4.45 

5. S3 

10.20 

18,10 

21 

15.87 

12.31 

14.64 

17.65 

12.21 

9.87 

5.21 

2. 87 

4.36 

6.56 

10.65 

18.1* 

?3 

15, »0 

IP. 34 

19.61 

17.49 

1 1.64 

9.83 

5.14 

3.21 

4.36 

T.26 

11.22 

18.08 

23 

14.60 

IP. 39 

19.54 

17.29 

11.27 

9.73 

4.85 

4.45 

*•72 

7. S3 

12.04 

16.03 

2a 

13,85 

IP. 49 

19.54 

17.05 

10.93 

9.64 

4.63 

4.88 

4.05 

8.02 

12.63 

17.60 

?5 

13.05 

13.03 

19.54 

16.70 

10.63 

9.37 

4.69 

5.02 

3.53 

7.9* 

12.99 

17.3* 

26 

12, «0 

13.27 

19.41 

16.25 

10.37 

8.89 

4.60 

5.26 

3.46 

6,32 

13.67 

17.0* 

27 

l  1  .65 

13.55 

19.37 

16.10 

10.20 

8.86 

4.43 

5.40 

2. 96 

8.60 

1*.50 

16.84 

26 

11.34 

14.03 

19.34 

15.90 

10.12 

8.56 

4.34 

5.31 

3.03 

9.10 

15.05 

16.30 

29 

10.90 

19.23 

15.80 

10.05 

8,46 

4.18 

5.33 

3.01 

10.95 

15.29 

15.90 

30 

10,55 

19.20 

15.60 

9.70 

8.19 

3.90 

5.38 

3.70 

11.68 

15.5* 

15.60 

31 

10.17 

19.26 

9.21 

3.52 

5.57 

!!.*0 

15.45 

Thl 

edi  l n h i n r 

;  REFER 

ONLY  T(1 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*  *  E.  A : 1 

1<I.84 

10.99 

18.42 

17.49 

13.02 

8.41 

5.45 

4.09 

4.63 

5,69 

10.85 

17.12 

16.95 

14.03 

19.64 

19.07 

15.24 

9.87 

7.83 

5.97 

6.46 

11.68 

15.5* 

18.14 

*IN 

10.17 

8.48 

14.70 

15.60 

9.21 

6.31 

3.52 

2.86 

2,98 

3.33 

8.56 

15.45 

"1G''EST  STARE  has  19.  S4  ilN  VAR.  21 
LIJhEST  stage  has  2.86  O’.  AUG.  20. 
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BAVQU  LA  ROHPE  AT  LAKE  LONG  (LA.) 


LOCATION.  l»T.  30-13-29.  LONG.  91-35-16.  On  EAST  BANK  OF  LAaE  LONS  ABOUT  2000  FEET  SOUTHWEST  OF 

Junction  with  bayou  la  rohpe.  <sta.  03210120.) 

&AGE.  AUTOMATIC  recorder  ano  staff. 

RECORDS  available.  InTERHITTENTLY,  1932  TO  |9»5  AnO  1959  TO  1982.  DAILY,  JAN.  1971  TO 
maR.  19,  1973  AND  OCT.  29,  1974  TO  RATE. 


tXTKF 

RES.  (FROM  1971  T 

0  DATE) 

HIGHEST,  22.84 

FEET  ON 

APR.  18, 

1975. 

LOHEST, 

1.75  FEET 

OCT.  2, 

19*3  ANO 

SEP.  29 

,  1984. 

daily 

EIGHT  A, 

,H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1976 

AO  J  .  ) 

day 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

13. 9s 

9.39 

13.81 

17.73 

1«.35 

8.74 

7.71 

3.43 

5.90 

3.56 

10.51 

14.54 

2 

13.8s 

9.15 

14.30 

17.54 

14.19 

8.82 

7.50 

3.24 

5.64 

3.50 

10.33 

14.60 

3 

13.92 

8.A8 

14.62 

17.26 

14.01 

8.19 

7.31 

3.22 

5.65 

3.63 

10.11 

14.63 

a 

t«. os 

8.80 

14.93 

18.88 

13.80 

7.T8 

6.87 

3.37 

6.36 

4.00 

9.90 

14,00 

14.24 

8.85 

15.30 

18.85 

13.70 

7.71 

6.77 

3.33 

6.44 

3.82 

9.66 

15.09 

b 

14,39 

8.52 

15.88 

18.67 

13.61 

7.60 

6.65 

3.30 

5.99 

3.46 

9.56 

15.30 

7 

1«.82 

8.46 

18.15 

16.57 

13.58 

7.34 

6.37 

3.36 

6.00 

3.83 

9.43 

15.34 

6 

1  4 . 7  1 

8.27 

18.47 

16.48 

13.55 

7.10 

6.20 

3.50 

5.90 

3.98 

9.12 

15.36 

9 

1«. R| 

8.65 

18.92 

16.43 

13.59 

6.86 

5.82 

3.66 

5.74 

3.91 

8.97 

16.00 

10 

15.17 

8.94 

17.14 

16.41 

13.60 

6.65 

5.54 

3.45 

5.76 

4.15 

6.77 

16.05 

1  1 

15.44 

9.39 

17.30 

16.40 

13.58 

6.98 

5.51 

3.56 

5.66 

4.01 

6.48 

16,14 

12 

15.85 

10.07 

17.43 

16.44 

13.70 

7.15 

5.47 

3.70 

5.54 

4.14 

8.29 

16,39 

13 

15.76 

10.85 

17.53 

16.54 

13.74 

7.49 

5.55 

3.91 

5.25 

4.20 

6.54 

16.52 

1« 

15,87 

10.91 

17.61 

16.58 

13.73 

7.67 

5.47 

4.21 

«.94 

4.45 

6.61 

16.50 

15 

15.81 

11.09 

17.73 

16.61 

13.72 

8.03 

5.28 

3.97 

4.65 

4.73 

6,69 

16.50 

16 

15.74 

1  1.23 

17.82 

16.63 

13.58 

8.33 

F  5.20 

6.12 

4.73 

5.13 

6.70 

16.57 

17 

15. »5 

11.37 

17.86 

16.67 

13,27 

8.06 

5.09 

4.62 

4.51 

5.19 

6.76 

1L  ,63 

18 

15.89 

11.43 

17.90 

16.68 

12.95 

8.90 

4.88 

4, OS 

4.64 

5.36 

6.64 

16. bJ 

19 

15.37 

11.44 

17.98 

16.64 

12.53 

9.07 

5.13 

3.94 

*.62 

5.51 

*.24 

16.70 

20 

15.17 

11.57 

IB. 05 

16.57 

12.22 

9.26 

5.35 

3.02 

«.56 

5.76 

9.69 

16.71 

21 

11.72 

IS. 21 

16.44 

11.63 

9.47 

5.27 

3.01 

*.50 

6.45 

10.10 

16.72 

22 

F  1«>7 

11.74 

16.18 

16.32 

11.16 

9.46 

5.21 

3.33 

4.51 

7.07 

10,96 

16.72 

23 

13,76 

It  .78 

18.13 

16.17 

10.31 

9.37 

4.92 

4.49 

4.90 

7.57 

11.27 

16.71 

2a 

13,07 

11  .90 

18.11 

15.92 

10.47 

9.30 

«.T4 

4.92 

«.19 

7.74 

11.69 

16.71 

25 

12.43 

12.37 

18.08 

15.63 

10.23 

9.05 

4. SO 

5.03 

3.73 

7.68 

11.66 

16.67 

26 

11,83 

12.57 

18.00 

15.24 

9.99 

4.64 

4.71 

5.30 

3.59 

6.05 

12.35 

16.03 

27 

11,20 

12.83 

17.96 

15.12 

9.84 

8.45 

4.51 

5.44 

3.12 

6.35 

13.49 

15,79 

28 

10,93 

13.22 

17.94 

14.93 

9.81 

8.34 

«.4S 

5.32 

3.21 

6.61 

14.00 

15.39 

29 

10.50 

17.88 

14.85 

9.70 

8.25 

4.34 

5.37 

3.26 

10.39 

14,20 

14.99 

30 

10,18 

17.84 

14.68 

9.37 

8.02 

4,06 

5.42 

3.92 

11.07 

14,40 

14,67 

31 

R.7g 

17.85 

8.96 

3.69 

5.65 

10.63 

14.15 

ThE 

F Oi  LOWING  refer 

ONLT  TO 

RE40INCS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

10.53 

17.11 

16.32 

12.33 

8 , 1  9 

5.49 

4.14 

4.92 

5.62 

10.27 

15,65 

"A* 

13.22 

18.21 

17.73 

l«.35 

9.47 

7.71 

6.12 

6.44 

11.07 

14.40 

16.72 

*1* 

8.27 

13.81 

14.68 

8.96 

6.65 

3.69 

3.01 

3.12 

3.46 

8.29 

14,15 

F-  IflT  AT  STATED  T!“E 

-IGHF3T  STAGE  hAS  IS. 20  AT  12100  NOON  On  «AR.  21. 
LOWEST  STAGE  was  2.74  On  AUG.  10. 
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WHISKEY  SAY  pilot  CHANNEL  BELOW  HEAD  (LA.) 


LOCATION.  lAT.  30-23-35,  LONG.  91-39-59.  ON  LEFT  BANK,  ABOUT  0.4  NILE  BELOW  JUNCTION  WITH 

atchafalay*  river  ano  at  hile  55. 7,  froh  head  of  atchafalaya  river  via  atchafalaya  basin  wain 
Channel.  (ST*.  03240120.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

general  information,  on  nov.  n.  1976  gage  was  raised  o.so  foot  to  agree  with  new  benchmark 
elevations,  stages  from  jan.  i  thru  nov.  u  here  corrected  to  new  datum. 

records  available.  OEC.  6,  1958  TO  JUN.  20,  1975  and  jan.  9,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  30.00  EEET  ON  MAY  22,  1973.  LOWEST,  0.48  FOOT  ON  OCT.  IT,  1976. 


DAILY 

eight 

STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  19 

AT  NGVO 

(1*65 

AD  J  .  ) 

day 

JAN 

FEB 

HA R  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

OEC 

1 

16,45 

16.30 

21.17 

16.55 

6.35 

11.89 

17.33 

2 

16,35 

16.93 

20.94 

16.35 

6.13 

11.61 

17.56 

3 

16,05 

17.28 

20.46 

16.12 

6.36 

11.36 

17.83 

Q 

16,62 

17.70  E 

19.88 

15.93 

6.92 

«.18 

11.10 

18.15 

5 

16.  A9 

18.16 

19.55 

15.81 

7.02 

10.82 

18.58 

t> 

17,14 

18.66  E 

19.67 

15.76 

6.51 

10.73 

18.62 

7 

17,41 

E  19.20 

19.58 

15.73 

6.55 

10.58 

18.93 

6 

17,49 

19.47 

15.70 

6.40 

4.17 

10.19 

19.03 

* 

17.80 

19.45 

15.73 

6.22 

4.12 

9.99 

19.12 

10 

18.03 

19.43 

15.80 

6.21 

«.36 

5.73 

19.19 

\  1 

18,47 

19.44 

15.85 

O 

• 

X 

u. 

6.10 

4.25 

9.36 

19.20 

12 

18.7b 

19.55 

16.00 

5.91 

4.40 

5.15 

19.62 

13 

18,86 

19.72 

16.09 

F  4.32 

5.62 

4.48 

5.51 

19.64 

1  u 

18,94 

19.72 

16.05 

4.46 

5.24 

4.77 

9.60 

19.68 

l'j 

18.77 

19.72 

16.02 

4.25 

4.90 

5.07 

5.72 

19.73 

lb 

18,68 

19.75 

15.81 

6.43 

4.95 

5.55 

9. TO 

19.90 

1  7 

18.77 

19.83 

5.10 

4.69 

5.61 

9.80 

19.97 

16 

18,46 

19.88 

«.39 

4.85 

5.79 

9.90 

20.08 

19 

18,00 

19.79 

«.24 

4.80 

5.92 

10.40 

20.18 

?0 

17. 8t 

F  13.18 

19.64 

4,71 

6.32 

11.05 

20.10 

21  F 

17.41 

1  3.55 

19.46 

4.60 

7.17 

11.60 

20.15 

22 

16,89 

13.55 

14.28 

4,62 

7.91 

12.22 

20.07 

23 

15.81 

13.56 

19.06 

E  5.32 

4.84 

4.95 

8.58 

13.18 

20.00 

l«,Rl 

13.72 

18.66 

5.28 

«.27 

8.72 

13.83 

19.40 

25 

14.05 

14.38 

18.20 

5.44 

8.62 

14.22 

19.12 

26 

1  3, 3 1 

14.60 

17.68 

5.74 

9.08 

15.03 

18.82 

27  F 

12.55 

17.53 

5.86 

9.40 

15.96 

18.50 

26 

E  15.70  E  21.50 

17.35 

5.77 

9.95 

16.58 

17.80 

29 

2I.«2 

17.27 

5.79 

11.75 

16.87 

17.36 

30 

21.34 

17.02 

5.87 

12.66 

17.13 

17.00 

21.«2 

6.07 

12.32 

16.27 

The 

EIHLOhING  refer 

Only  t.i 

READINGS 

APPEARING  in  the  table 

AROVE 

■'’Fan 

19.27 

11.76 

18.93 

H  Ax 

21.17 

17.13 

20.18 

*IN 

17.02 

5.15 

16.27 

F-  NOT 

at  stated  ttme 

mIghpst 

stage 

(From  INCOMPLETE 

RECOH0) 

HAS  21.’ 

SO  AT  M50  A.M. 

ON  MAR. 

28. 

l  a-t st 

st»gf 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORD  1 

HAS  4.10 

On  *UG.  1*  ano 

LATER  DATE  IS) . 

1*1* 


DAILY  STAGES  FQR  1965 


BlInO  7£nSA$  CUT  BElOn  UPPER  GRAND  RIVER  (LA.) 


LOCATION.  l*T.  S0-l«-2fc»  LONG*  91-35-50.  ON  RIGHT  BANK.  ABOUT  300  FEET  BELON  JUNCTION  KITH  UPPER 
GRANO  RIVER.  A.JO  *T  NILE  66.0,  FROH  HEAD  OF  ATCmAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  NAIN 
Channel.  (STa.  03315120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

RECORDS  A v a IL  a6l F .  STAGE.  DEC.  9,  1956  Tn  JUNE  30,  1970  AND  OCT.  2,  1970  TO  DATE.  PRIOR  TO  NOV. 
I960,  g»GE  NAS  ON  left  BANK.  DISCHARGE.  1932  Tn  1902,  AND  INTERHITTENTLV.  1900  TO  1950.  1935 
TO  1961,  AnO  1966  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  23.60  FEET  On  APR.  t,  1975.  LONEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RFCOROl  0.97  FOOT  ON  JUNE  20,  I960. 


L-AILV 

eight  a 

.x.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1976 

AO  J  .  ) 

•)4t 

Jan 

EEH 

HAR 

APW 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SER 

OCT 

NOV 

OEC 

l 

13,37 

6.64 

13.11 

17.01 

13.63 

8.22 

7.25 

3.09 

5.44 

3.16 

9.96 

14.09 

2 

13,26 

6.52 

13.57 

16.80 

13.47 

*.09 

7.04 

2.85 

5.18 

3.16 

9. T9 

14.16 

5 

13,34 

6.25 

1  3.92 

16.09 

13.28 

7.65 

6.83 

2.83 

5.39 

3.43 

9.56 

14.39 

a 

13,02 

6.17 

1«.20 

16.11 

13.10 

7.25 

6.39 

2.98 

5.90 

3.65 

9.35 

14.61 

5 

13.66 

8.00 

14.58 

15.89 

13.02 

7.16 

6.29 

2.92 

5.97 

3.41 

9.10 

14.94 

6 

13,  S? 

7.91 

10.96 

15.90 

12.93 

7.06 

6.17 

2.89 

5.54 

3.11 

9.00 

15.00 

7 

10,10 

7.66 

15.02 

15.84 

12.92 

6.82 

5.69 

3.02 

5.51 

3.45 

6.90 

15.22 

fi 

10.19 

7.70 

15.70 

15.74 

12.90 

6.60 

5.71 

3.15 

5.42 

3.64 

8.56 

15.35 

9 

10.37 

6.09 

16.18 

15.fa7 

12.91 

6.37 

5.35 

3.34 

5.26 

3.57 

8.42 

15.41 

10 

14.60 

6.37 

16.39 

15.67 

12.96 

6.16 

5.09 

3.14 

5.28 

3.60 

6.22 

15.48 

1  1 

1«,»6 

8.82 

16.56 

15.65 

13.06 

8.52 

5.05 

3.24 

5.19 

3.65 

7.93 

15.55 

12 

15,07 

9.06 

18.69 

15.70 

13.18 

6.68 

5.01 

3.37 

5.06 

3. BO 

7.72 

15.80 

13 

15.15 

10.06 

18.80 

15.82 

13.23 

’.01 

5.10 

3.58 

4.76 

S.B5 

7.99 

15.66 

\  4 

15,26 

10.29 

18.86 

15.87 

13.22 

7.21 

5.01 

3.87 

4.45 

4.10 

6.07 

15.86 

15 

15.19 

10.06 

16.99 

15.87 

13.17 

7.61 

4.85 

3.69 

4.17 

4.36 

8.15 

15.92 

1  b 

15,10 

10.61 

17.09 

15.89 

13.05 

7.89 

4.70 

5.75 

4.25 

4.73 

6.15 

16.04 

17 

15,22 

10.70 

17.13 

15.95 

12.73 

8.20 

4.65 

4.50 

4.03 

4.79 

8.21 

16.12 

1  A 

15,07 

10.76 

17.17 

15.96 

12.39 

*.50 

4.07 

3.82 

4.16 

5.00 

8.28 

16.16 

19 

10,75 

10.76 

17.22 

15.90 

11.97 

8.67 

4.67 

3.61 

4.16 

5.12 

8.69 

16.21 

20 

10.50 

10.89 

17.28 

15.83 

11.68 

8.85 

4.89 

2.68 

«.I1 

5.3B 

9.13 

16.24 

21 

1«,27 

11.05 

17.05 

15.71 

11.09 

9.06 

4.80 

2.64 

4.06 

6.03 

9.52 

16,24 

22 

13,86 

11.05 

17.36 

15.58 

10.66 

9.05 

*.73 

2.97 

4.06 

6.64 

10.00 

16.20 

23 

13.11 

11.09 

17.30 

15.02 

10.28 

8.94 

4.45 

4.15 

4.44 

7.17 

10.76 

16.15 

24 

12.00 

11.23 

17.38 

15.16 

9.91 

7  85 

4.27 

4.55 

3.T5 

7.30 

11.21 

15.80 

25 

1  1.79 

1  1  .69 

17.31 

19.89 

9.64 

6. ..2 

4.35 

4.64 

3.34 

7.24 

11.56 

15.56 

2b 

11.20 

11.89 

17.23 

14.54 

9.41 

8.14 

4.34 

4.92 

3.21 

7.56 

12.20 

15.37 

27 

10,59 

12.10 

17.22 

14.43 

9.2« 

7.93 

«.14 

5.07 

2.69 

7.85 

12.90 

15.15 

28 

10,33 

12.52 

17.19 

14.24 

9.26 

7.86 

«.U 

4.92 

2.76 

8.31 

13.39 

14.66 

29 

9.89 

17.16 

14.17 

9.13 

7.77 

3.97 

4.94 

2.«4 

9.92 

13.61 

14.34 

30 

9,57 

17.12 

14.00 

8.62 

7.55 

3.70 

4.96 

3.51 

10.55 

13.85 

14.04 

31 

9.20 

17.11 

».41 

3.32 

5.19 

10.26 

13.50 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

M£*N 

13^37 

9.89 

16.37 

15.59 

11.76 

7.74 

5.05 

5.78 

4.46 

5.42 

9. 73 

15.33 

H  AX 

15.26 

12.52 

17.05 

17.01 

13.63 

9,06 

7.25 

5.75 

5.97 

10.55 

13.85 

16.24 

UN 

9.20 

7.70 

13.11 

14.00 

6.41 

6.16 

3.32 

2.64 

2.69 

3.11 

7.72 

13.50 

HIGHEST  stage  has  17.50  AT  3«00  P.M.  ON  haR.  20. 
LUKEST  STaGF  h*S  2.30  in  AUG.  10. 


DART  STAGES  FOR  19*5 
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HAVOiJ  ChENE  HELOn  RAvOu  CHEnE  CUT  (L*.) 


urlim.  i*T.  30-07-30,  LONG.  91-29-5*.  NEAR  SOhTh  bank  DF  BATOU  ChENE  CUT.  (ST*.  03*20120.) 
C-arE.  autOhat  1C  RECORDER  »nO  ST»FF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  23,  197*  TO  DATE. 

EXTLfhES.  HIGHEST.  19.36  FEET  In  APR.  26,  1979.  lOnEST,  1.73  FEET  ON  OCT.  17,  1976. 

1  MLY  EIGHT  *.h.  STaGE  IN  FEET  G*GE  2ER0  IS  *T  NSVD 


^  A  Y 

Ja  i 

Ff  8 

NAN 

APR 

hay 

TUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.35 

9.26 

13.06 

16.56 

13.67 

F 

4.30 

6.51 

11.62 

13.73 

13.22 

4.12 

13.«3 

16.38 

13.51 

6.26 

11.76 

13.82 

5 

13.2* 

*  .  *5 

13.70 

16.15 

6.44 

F  4.57 

14.00 

4 

13,37 

*.79 

14.00 

15. *6 

6.94 

14.21 

5 

13.52 

*.70 

14.29 

15.68 

6.97 

14.50 

b 

13,66 

*.56 

14.61 

15.69 

6. 59 

14.54 

1 

13,87 

*.51  F 

14,98 

15.56 

6.52 

14.74 

a 

13, 9a 

*.32  F 

15.28 

15.47 

F 

4.70 

6.42 

14.86 

<* 

14.21 

A. 65 

15.58 

15.«1  F 

12.98 

6.30 

9.02 

14.95 

10 

14.39 

*  .  *9 

15.81 

15.40 

6.34 

6.88 

15.04 

1 1 

14,59 

9.31 

15.49 

15.40 

6.26 

8.62 

15.12 

12 

1«,74 

9.78 

16.11 

15.43 

8.44 

15.35 

11 

14.  *3 

10.32 

16.22 

15.52 

8.64 

15.44 

1  a 

14.97 

10.56 

16.30 

15.57 

F 

4.90 

8.73 

15.38 

15 

14.93 

10.71 

16.38 

15.61 

F 

6.07 

8.77 

15.45 

\b 

1  4 . 9  1 

10.44 

16.51 

15.61 

6.77 

8.79 

15.54 

17 

15,0i 

10.99 

16.52 

15.66 

F  5.61 

8.84 

15.60 

1* 

14,87 

11  .03 

16.59 

15.66 

6.13 

8.90 

15.64 

1* 

14.60 

11  .03 

16.67 

15.64 

F  5.30 

6.23 

9.24 

15.68 

20 

1«. «2 

11.15 

16.74 

15.57 

6.43 

9.61 

15.70 

21 

14,1* 

1  1  .2* 

16.90 

15.46 

6. 97 

9.91 

15.72 

22 

13,80 

11  .33 

16.85 

15.37 

F 

4,19 

7.50 

10.33 

15.70 

23 

13.20 

11.3* 

16.82  F 

15.26 

7.95 

10.98 

15.66 

2a 

12,61 

11  .** 

16.83 

15.05 

8.07 

11.40 

15.40 

25 

12.09 

1  1  .89 

16.78 

14.79 

F  5.43 

7.99 

11.68 

15.16 

2fe 

It.  *5 

12.01 

16.70 

14.45 

F  4.41 

6.23 

12.11 

15.01 

27 

t'.°2^. 

12.22 

16.73 

14.37 

8.53 

12.70 

14.83 

26 

10, *0 

12.55 

16.74 

14.19 

9.10 

13.15  F 

14.46 

2<> 

10,39 

16.71 

14.12 

F 

5.97 

10.50 

13.34 

14.13 

10 

10.11 

16.68 

13.95 

6.14 

10.95 

13.55 

13.86 

M 

9.77 

16.65 

6. 27 

11.34 

13.47 

TmE  FOllDhING  REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPFARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

*E  A  N 

13,36 

15.40 

15.36 

14,92 

15,0] 

12,55 

16.90 

16.56 

15.72 

-In 

9.77 

5.12 

13.06 

13.95 

13. 4T 

F.  not  at  Stated  tine 


"Ir.HfST  ST*GE  «*S  16.96  *T  3100  P.M.  ON  MAR.  20. 

LOkEST  stage  (FROh  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  4.19  On  AUG.  22 
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DAILY  STAGES  FOR  1985 


Chicot  pass  at  west  fork  Chicot  pass  (la.) 


L.'f*Ttl'N.  L»T.  30-03-39,  LONG.  91-29-08.  ON  SHALL  ISLAND  AT  HEAD  OF  WEST  FORK  CHJCOT  PASS.  HtLE 
83.2,  fR-1'  heap  PF  ATCHAFALATA  RIVER  VIA  ATCHAFAL4YA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA,  0346509.) 

GERE.  AUTOMATIC  RFCOROER  And  STAFF. 

*•100903  AvATLABLF.  JAN.  10,  1959  TO  JUNE  SO,  19T3  AnD  JULY  1  1  ,  1  974  TO  DATE. 

EATKFHES.  HIGHEST.  ?  P . 7  0  FEET  ON  HAY  26,  1  973.  LOWEST,  1.73  FEET  ON  OCT.  IS,  lRfcT. 


ATLr 

EIGmT  a.“#  STAGE 

Im  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

MQ  VO 

•  ‘  A  Y 

Ja*  PEH 

*AR  APK 

HAY 

JUN 

JuL 

AUG 

SEP  OCT 

MQV 

DEC 

1 

12, «0 

8  .  A  0 

IP. IP 

15.55 

12.83 

8.38 

7.53  F 

4. PI 

i 

12. ?6 

8.63 

1P.83 

15.39 

12.69 

8.?5 

7.33 

3 

IP, 28 

*.36 

IP. 68 

15.17 

12.53 

7.9? 

7.13 

F  6.30 

u 

IP.  34 

*.3l 

IP. 94 

14.93 

IP. 34 

7.54 

6.75 

6.6‘ 

5 

IP. 49 

8  .  ?9 

13.35 

14.80 

IP. P« 

7.44 

6.75 

6.62 

v> 

IP, 63 

8.09 

13.63 

14.79 

12.20 

7.34 

6.62 

7 

IP. «1 

8.0b 

14.02 

14.79 

12.18 

7.10 

6.37 

ts 

12,87 

7.8b 

14.30 

14.5“ 

12.10 

6.93  F 

6.33 

9 

15.1P 

8.13 

14.62 

14.52 

IP. IP 

6.74 

10 

15.31 

*.35 

14.30 

14.50 

IP. 09 

6.57 

1  1 

1  3,4«j 

*.74 

14.95 

14.51 

12.13 

6.88 

f  14.18 

12 

13.6b 

9.1  1 

15.0b 

14.53 

12.25 

6.99 

14,40 

1  3 

1  3,65 

9.61 

15.16 

14.60 

12.29 

7.19 

14.46 

1  k 

13, T9 

9.83 

1  5 ,  p  4 

1«.65 

12.30 

7.44 

14.40 

1  $ 

13.75 

9.99 

15.35 

14.67 

12,29 

7.77 

14.45 

1  0 

13,75 

10. I? 

15.46 

l«.68 

12.15 

8.00 

14.55 

1  7 

1  3,S7 

10. ?9 

15.49 

14.65 

11.91 

8.P3 

14.62 

1  A 

13.73 

10.3? 

15.52 

14,67 

11.64 

8.45 

14.66 

19 

13.52 

10.33 

15.61 

14.64 

11.34 

8.56 

14. SB 

20 

1  3.3B 

10.4? 

15.6a 

14.60 

11.10 

8.67 

14.71 

21 

13,11 

10.55 

15.  «7 

14.51 

10.67 

8.87 

14.72 

?? 

IP,  95 

10.5b 

15.82 

14.fl3 

10.35 

8.89 

14.70 

23 

IP. 33 

10. bl 

15.79 

14.34 

10.01 

8.79 

14.66 

2a 

11.83 

10.73 

15.78 

14.17 

9.73 

8.71 

14.39 

25 

11.3b 

1  1  .07 

15.74 

13.92 

9,50 

8.54 

14.20 

2b 

10  ,  s« 

1  1  ,?0 

15.70 

13.63 

9,29 

8  ,  ?5 

F  4.32 

14.06 

27 

10,37 

1  t  .37 

15.68 

13.56 

9.19 

8.12 

13.90 

28 

10,18 

1  1  .65 

15.72 

13.39 

R.1T 

7.99 

13.56 

29 

9,77 

15. 6o 

13.31 

9.06 

7  .90 

5.79 

13.30 

3* 

9,5? 

15. b7 

13.17 

8,84 

7.75 

13.06 

31 

R.?l 

15.67 

8.55 

12.69 

The 

FOl  LOhI  -G  REFER 

[INLY  TO 

RE‘0IN6S 

APPFABING 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

■•’tAM 

1P.39 

9  .  b? 

1  a  .ftA 

14.45 

11.19 

7.87 

M*X 

1  3,87 

11  .b5 

1  5.  <1  7 

15.55 

12.83 

8.89 

Mm 

9  .  ?  1 

7.5b 

12.12 

13.17 

8.55 

6.57 

F-  SOT  AT  STATEO  T  T  nE 

HIr.HSST  STAC.F  WAS  15.9?  AT  4100  P.M.  ON  »1*.  20. 

LOWEST  STAGE  I  FROM  TNCOhPlETF.  RECORD)  HAS  4.21  ON  AUG.  1. 


t>*  X L Y  STAGES  tor  1985 
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CHicor  pass  near  myftye  point  (la.) 


LDC«TMl.  I  AT.  RR-ST-3J,  LONG.  91-26*44.  ON  RIGHT  PARK,  S/9  MJlE  ABOVE  HVETTE  POINT  AND  AT  MILE 
RS.a,  eRom  hEaO  gf  aTChafal'TA  river  VIA  ATCHAFALAYA  Basin  main  channel.  (STA.  0354010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  PECOPOER  «-iO  STAFF. 

RECORDS  av»ILaRLF.  stage,  mar.  27,  1  965,  TO  DATE.  MSCHARGE,  INTERMITTENTLY,  |935  TO  1950,  1955 
TO  196),  AnG  196*  Tri  DATE. 

EXTREMES.  highest,  17. SO  FEET  on  may  24,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0.0b  FOOT 
(nATF  ilNnETERMtNt '> )  in  1976. 

i’ATLY  EIGHT  a.“.  STAGE  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


u*Y 

J  A  N 

MAP 

APR 

may 

JIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9. 3a 

b.Sb 

9.09 

11.92 

9.92 

6. 37 

5.64 

3.00 

4,94 

3.14 

7.36 

9.83 

9,l« 

b.  V 

9.34 

11.80 

9.78 

6.25 

5.46 

2.74 

4.45 

3.36 

7.34 

9.75 

3 

9.15 

A.  10 

9.56 

1 1  .63 

9.56 

5. *5 

5.27 

2.78 

4.80 

3.50 

7.16 

9.87 

4 

9,19 

A.  JO 

9.83 

11.47 

9.45 

6.1  5 

4.98 

2.90 

5.25 

3.64 

6.98 

10.10 

s 

9.30 

b.  1  b 

10.05 

11.40 

9.40 

6.?9 

5.12 

2.86 

5.13 

3.27 

6.80 

10.25 

6 

9.«3 

5.9^ 

10.  ?4 

11.38 

9.35 

6.37 

4.93 

2.85 

4.85 

3.04 

6.76 

10.32 

7 

9,59 

5.9? 

10.56 

11.30 

9.30 

6.58 

4.72 

2.91 

4.77 

3.37 

6.69 

10.49 

a 

9  .  S7 

5.73 

10.78 

11.17 

9.27 

6.76 

4.57 

3.06 

4,68 

3.71 

6.41 

10.61 

Q 

9,80 

5.96 

1 1  .03 

11.10 

9.29 

6.95 

«.31 

3.19 

4.62 

3.51 

6.45 

10.69 

It) 

10.0b 

b.l  1 

1  1  .El 

11.08 

9.25 

6.97 

4.16 

3.06 

4.71 

3.80 

6.36 

10.78 

I  1 

10,17 

b. an 

11.36 

11.07 

9.28 

6.71 

«.13 

3.14 

4.62 

3.58 

6.20 

10.90 

10.  Si 

A. 53 

11.44 

1 1.07 

9.33 

6.63 

4.20 

3.35 

4.55 

3.65 

6.04 

11.09 

13 

10.3a 

b.93 

1 1  .54 

11.10 

9.40 

6.58 

4.34 

3.62 

4.26 

3.66 

6.18 

11.14 

14 

10,44 

7.13 

11.62 

11.19 

9.42 

6.30 

4.26 

3.84 

4.01 

3.85 

6.24 

11.02 

15 

10.50 

7.?b 

1  1  .67 

11.22 

9.37 

6.07 

8.21 

4.21 

3.97 

4.00 

6.30 

11.09 

)  b 

10,50 

7.36 

1  1  .80 

11.24 

9.29 

5.86 

4.07 

5.47 

4.03 

«.19 

6.33 

11.16 

1  7 

10, 63 

7.5a 

11.81 

11.21 

9.11 

6.07 

4.00 

4.30 

3.88 

«.27 

6.35 

11.21 

1  - 

10.53 

7.56 

11.95 

11.23 

8.90 

6.23 

4.03 

3.67 

3.99 

4.56 

6.39 

11.25 

19 

10, an 

7.57 

11  .90 

11.22 

8.70 

6.25 

4.04 

3.34 

4.09 

4.62 

6.65 

1 1  .21 

20 

10.  Sb 

7.66 

11.95 

11.18 

8.51 

6.28 

«.22 

2.96 

4.10 

«.75 

6.74 

11.29 

?\ 

9,8b 

7.79 

12.16 

11.12 

8.22 

6  .  a7 

4.01 

2.78 

«.15 

5.04 

6.79 

11.27 

22 

9,?p 

7.02 

12.10 

11.09 

7.96 

6.55 

3.92 

3.13 

4.23 

5.34 

7.15 

11.28 

23 

9,36 

7.07 

12.08 

11.05 

7.62 

6.46 

3.78 

3.90 

4.70 

5.65 

7.69 

11.27 

24 

9,00 

7.95 

12.05 

10.9) 

7.38 

6.38 

3.76 

4.20 

3.77 

5.67 

7.91 

11.15 

25 

R.6R 

0.2M 

12.02 

10.72 

7.16 

6.28 

3.90 

•.21 

3.57 

5.57 

8.20 

10.96 

?b 

9.23 

0.39 

1  1  .97 

10.53 

7.00 

6.06 

3.8* 

4.48 

3.44 

5.71 

8.59 

10.85 

27 

7,85 

0.5n 

11.98 

10.49 

6.92 

5.96 

3.76 

a. 64 

2.87 

6.07 

8.97 

10.76 

26 

7.7? 

0.70 

12.05 

10.33 

6.90 

5.88 

3,86 

4.56 

2.95 

6.81 

9.33 

10.57 

29 

7, Si 

12.05 

10.22 

6.82 

5.82 

3.77 

4.40 

3.1 0 

7.99 

9.46 

10.35 

So 

t.ie 

12.02 

10.10 

6.71 

5.75 

3.54 

4,46 

3.74 

7.90 

9.63 

10.16 

31 

6.88 

12.05 

6.52 

3.30 

4.69 

7.51 

9.91 

The 

FOlLH.iING  refer 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HfcAN 

9,37 

7.07 

11.32 

1 1  .08 

8.55 

6.30 

4.26 

3.62 

4.20 

4.66 

7.18 

10.72 

*A  t 

10,63 

8.70 

12.16 

1 1 .92 

9.92 

6.97 

5.64 

5.47 

5.25 

7.99 

9.63 

11.29 

*IN 

6.88 

5.73 

9.09 

10.10 

6.52 

5.75 

3.30 

2.74 

2.87 

3.04 

6.04 

9.75 

HIGHEST 

STAGE 

"*s  ia. 

16  * T  6100  A,M# 

ON  maR,  21 

LOwCiT 

stage 

has  s.st 

CM  AUG. 

10. 
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daily  stases  for  ms 


BRAND  LAKE  AT  CNARENTON  FLOOd»»TE  (LA.) 


LOCATION.  l*T •  29-54-08,  LONS.  91-31-12.  ON  NORTHEAST  HALL  IN  FOREBAY  OF  THE  STRUCTURE. 

(STA.  O35S01S.) 

CASE*.  STAFF  TYPE. 

general  Information,  stages  prior  to  har.  s.  irta  here  taken  at  hibh  hater  staff  at  levee  station 
4fl0«00. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  6.  197*  TO  DATE. 


EXTREMES.  highest.  16. 

20  FEET 

ON  APR. 

22  AND 

23,  1975. 

LOHEST, 

0.60 

FOOT  ON 

OCT.  10, 

197*. 

0  ATLY 

eight  a 

.M,  STAGE 

IN  FEET 

SAGE  ZERO 

IS  AT 

R.L .6  . 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

dec 

1 

9>0 

7.60 

9.20 

12.70 

10. SO 

6.70 

5.90 

3.40 

5.00 

3.70 

7. SO 

2 

9. 7o 

7.50 

9.80 

12,60 

10.40 

6.80 

5.70 

3.30 

4.80 

3.10 

7. SO 

10.00 

3 

9,60 

6.30 

9.80 

12.40 

10.30 

6.40 

5.60 

3.10 

4,90 

3.30 

7.60 

10.20 

4 

9,70 

6.50 

10.00 

12.20 

10.00 

6.20 

5.40 

3.10 

5,00 

3.60 

7.60 

10.40 

5 

9.50 

6.70 

10.30 

12.20 

10.00 

6.00 

5.50 

3.20 

4.90 

3.70 

6.60 

10.60 

6 

10,00 

6.90 

10.60 

11.90 

10.00 

5.90 

5.40 

3.20 

5.30 

3.80 

6.60 

10. TO 

7 

10,00 

7.00 

10.90 

9.80 

5.70 

5.40 

3.30 

5.00 

3.30 

6.50 

10.90 

a 

IS, 20 

7.30 

11.10 

9.70 

5.70 

5.10 

3,30 

5.00 

3.50 

7.00 

10.90 

9 

10.20 

7.80 

11.80 

9.80 

5.50 

5.00 

3.50 

5.10 

3.90 

6. SO 

11.10 

10 

10.50 

7.90 

11.60 

9.80 

S.40 

4.60 

3.70 

4.80 

3.90 

6.70 

11.10 

11 

10,60 

7.90 

11.80 

9.70 

5.50 

4.50 

3.40 

4.90 

3.90 

6.60 

11.20 

12 

10,80 

8.00 

12.10 

9.80 

5.60 

4.60 

3.40 

4.90 

3.90 

6.40 

11.20 

13 

10,80 

6.00 

12.20 

12.70 

9.90 

5.70 

4.60 

3.40 

4.90 

3.90 

6.60 

11.20 

14 

11,00 

8. 10 

12.20 

12.70 

10.00 

5.70 

4.50 

3.40 

*.10 

4.00 

*.40 

11.40 

15 

11.10 

8.30 

12.20 

12.60 

9.90 

5.90 

4.50 

3.90 

4.00 

4.10 

*.30 

11.50 

It* 

11,10 

8.40 

12.80 

12.50 

9.80 

6, 10 

4.30 

6.50 

4.30 

4.20 

*.*0 

11.50 

17 

11,20 

8.50 

12.50 

12.60 

9.80 

6.40 

4.20 

4.60 

4.20 

4.30 

*.40 

11.60 

te 

11,30 

6.60 

12.50 

12.50 

9.60 

6.60 

4.20 

3.60 

4.00 

4.40 

*.50 

11.70 

19 

11,00 

6.60 

12.50 

12.40 

9.30 

6.60 

4.10 

3.70 

3.80 

4.60 

*.*0 

11.70 

20 

10.80 

6.90 

12.70 

12.30 

9.10 

6.70 

4.40 

3.60 

4.10 

4.80 

7.00 

11.80 

?l 

10,50 

9.00 

12.90 

12.20 

8.80 

6.80 

4.50 

3.60 

4.30 

5.40 

7.00 

11. *0 

22 

10. AO 

9.30 

12.80 

12.10 

8.40 

6.90 

4.40 

3.30 

4.10 

5.80 

7.40 

11.80 

2  3 

10,30 

6.40 

12.80 

11.90 

8.20 

6.80 

4.10 

4.00 

4.00 

5.90 

7  .*0 

11.80 

34 

10,00 

6.50 

12.80 

11.70 

7.90 

6.80 

4.00 

4.10 

4,60 

6.10 

8.10 

11.70 

35 

9.60 

8.60 

12.80 

11.50 

7.70 

6.70 

4.00 

4.30 

3.90 

6.10 

8.20 

11.60 

26 

9,20 

8.60 

12.70 

11.40 

7.50 

6.60 

4.00 

4.50 

3.60 

6.00 

8.00 

11.60 

37 

8,90 

8.90 

12.70 

11.10 

7.40 

6.40 

4.00 

4.60 

3.00 

6.00 

9.10 

11.40 

38 

8,50 

9.00 

12.80 

11.00 

7.30 

6.20 

4.00 

4.80 

3.40 

6.80 

9.50 

11.30 

39 

8,20 

12.80 

10.80 

7.20 

6.20 

3.80 

4.90 

3.10 

9.70 

11.00 

30 

7,90 

12.80 

10.60 

7.20 

6.00 

3.70 

4.50 

3.00 

8.10 

9.80 

10.*0 

31 

7.80 

12.70 

6.90 

3,50 

4.80 

8.00 

10.60 

The 

FOl  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  THE 

TABLE 

ABOVE 

ME  AM 

10,26 

8.04 

11.87 

9.08 

6.20 

4.56 

3,87 

«.33 

7. 3* 

11.16 

18,20 

9.30 

12.90 

10.50 

6.90 

5.90 

6.50 

5.30 

9.80 

11.60 

min 

7.80 

6.30 

9.20 

6.90 

5.40 

3.50 

3.10 

3.00 

*.30 

9.90 

HIGHEST  ST*GF  has  12.90  ON  mar.  ei 
LOWEST  STaGF  wAS  3. no  ON  SEP.  27. 


DAILY  STAGES  FOR  1965 
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GRAND  lake  at  ChARENTON,  la. 


location.  lAT.  ?9-54-20,  long.  91-31-26.  ON  WEST  BANK  OF  GRAND  LAKE.  ABOUT  0.4  NILE  NORTHMEST 
OF  CHArEnTon  FLOODGATE.  (STA.  0355513.) 

gage',  automatic  recorder  and  staff. 


general  information,  prior  to  mo  gage  zero  nab  -o.9a  feet  ngvo. 
records  available.  stage,  FEB.  18,  1932,  TO  OATE. 


extremes,  highest,  is 

.93  FEET  ON  MAT 

24  AND  25,  1975. 

LOWEST , 

MINUS 

0.9  FOOT  ON  JAN. 

19,  1990. 

daily  eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVO 

Day  Jan  per 

BAM  APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOT  DEC 

1 

8,7* 

F  fe.00 

8.?6 

1 1  .56 

9.34 

5.70 

4.89 

8.34 

4.10 

8.39 

8.51 

8.93 

2 

«, T0 

S.43 

8.51 

11  .42 

9.18 

5.58 

A. 75 

8.89 

3.74 

8.34 

6.54 

8.99 

3 

8,6« 

8.77 

11.25 

9.03 

5.39 

4.62 

8.85 

3.93 

8.73 

6.35 

9.08 

a 

8,65 

9.05 

1 1  .07 

8,87 

5.11 

4.38 

2.85 

4.89 

8.94 

6.19 

9.89 

5 

8.76 

S.S7 

9.34 

10.94 

8.80 

5.00 

4.47 

8.81 

4.34 

8.67 

6.03 

9.53 

6 

8,90 

S.  38 

9.54 

10.91 

8.73 

4.91 

».S5 

2.82 

4.08 

8.38 

5.99 

9.85 

7 

9,05 

S.35 

9.81 

10.83 

8.67 

4.74 

4.14 

2.26 

3.99 

2.68 

5.92 

9.80 

fe 

9.15 

S.16 

10.18 

10.74 

8.63 

4.57 

4.02 

8.34 

3.90 

8.91 

5. 71 

9.94 

9 

9  ?9 

•i.28 

10.44 

10.63 

8.70 

4.44 

3.75 

8.44 

3.84 

8.83 

5. TO 

10.05 

10 

9.45 

S.45 

10.66 

10.60 

8.63 

4. SO 

3.59 

8.81 

3.87 

3.07 

5.64 

10.14 

1  1 

9,57 

5.67 

10.85 

10.58 

8.62 

4,47 

3.48 

8.07 

3.81 

2.85 

5.49 

10. 2T 

12 

9.66 

5.7M 

10.97 

10.57 

8.67 

4.55 

3.53 

8.85 

3.72 

8.93 

5.35 

10.51 

13 

9,76 

6.18 

11.08 

10.61 

8.74 

4,60 

3.66 

2.48 

3.50 

2.90 

5.41 

10.81 

\U 

9.90 

6.42 

11.17 

10.68 

8.78 

4.82 

3.57 

8.89 

3.25 

3.13 

5.48 

10.50 

is 

9.9a 

6.54 

11.26 

10.72 

8.77 

4.96 

3.47 

3.05 

3.11 

3.30 

5.51 

10.52 

lfc 

9,9a 

6.66 

11.38 

10.75 

8.66 

5.18 

3.33 

«.67 

3.25 

3.49 

5.52 

10.80 

17 

10,15 

6.84 

ll.«0 

10.71 

8.51 

5.3® 

3.30 

3.«8 

3.11 

3.55 

5.52 

10.64 

1  b 

10.05 

6.86 

11.43 

10.72 

8.32 

5.54 

3.18 

8.71 

3.24 

3.82 

5.58 

10.69 

19 

9,95 

6.8« 

11.49 

10.73 

8.11 

5.59 

3.30 

8.52 

3.28 

3.90 

5.80 

10.74 

20 

9.03 

6.94 

11.57 

10.69 

T.H 

5.70 

3.45 

2.16 

3.33 

3.99 

5.89 

10.76 

21 

9,55 

7.07 

11.77 

10.64 

7.65 

5.87 

3.38 

2.04 

3.33 

«.84 

5.94 

10. T6 

22 

9,36 

7.16 

11.71 

10.61 

7.44 

5.96 

3.32 

8.34 

3.43 

4.59 

6.25 

10.76 

23 

9.07 

7.23 

11.69 

10.56 

T.12 

5.91 

3.18 

3.06 

3.86 

4.89 

6.73 

10.77 

24 

ft.  6  A 

7.27 

1 1.67 

10.43 

6.87 

5.81 

3.11 

3.38 

3.05 

4.97 

F  6.99 

10.67 

25 

6 . 3l 

7.48 

1  1.64 

10.24 

6.62 

5.73 

3.22 

3.38 

2.69 

4.90 

7.24 

10.51 

26 

7,9? 

7.61 

11.60 

10.03 

6.45 

5.52 

3.17 

3.59 

8.59 

5.01 

7.62 

10.34 

27 

7.49 

7.7! 

1  1.60 

9.96 

8.J5 

5,40 

3.06 

3.77 

8.04 

5.30 

8.01 

10.23 

26 

7.89 

1  1  .69 

9.79 

6.30 

5 ,  ?6 

3.09 

3.53 

8.19 

6.00 

8.38 

10.12 

29 

11.68 

9.65 

8.22 

5.15 

2.88 

3.50 

8.29 

7.10 

8.58 

9.83 

30 

F  6.00 

11.66 

9.53 

6.10 

5.03 

2.67 

3.53 

2.89 

7.02 

8.75 

9.61 

3 1 

1  1  .66 

5.88 

8.52 

3.79 

6.69 

9.36 

THE 

FQi  L 0*  I 

•IG  REFER 

only  to 

READINGS 

APPFARING  in  THE 

table 

ABOVE 

hEAN 

6.40 

10.8? 

10.60 

7.95 

5.20 

3.57 

2.80 

3.40 

3.91 

6.35 

10.13 

*A* 

7.89 

1  1.77 

11.56 

9.34 

5.Q6 

4.89 

4.67 

4.34 

7.10 

8.75 

10.77 

5.18 

«.?6 

9.53 

5.88 

a. 30 

2.52 

2.04 

2.04 

8.32 

5.35 

«.93 

F-  not  AT  STATED,  t  T  mE 


MIGMFST  STAGE  mas  11.79  AT  3:05  P.n.  ON  MAR.  20 
LOWEST  STAGE  M*S  1.7?  0  N  AIJG.  11. 
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DAILY  ST  AGES  FOR  >985 


KEELBOAT  PASS  BELOW  LAKE  CHICOT  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-02-19,  LONG.  91-37-22.  DN  RIGHT  BANK,  ABOUT  ONE  NILE  ABOVE  HOUTH  AND  AT  HILE 
84,  FROM  HEAO  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  via  ATCHAFALAVA  BASIN  HAIn  channel.  (STA.  0361509.) 

gage.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

DISCHARGE  Range,  near  mouth  of  pass. 

records  available.  STAGE,  may  1928  TO  DEC.  1965.  AND  JAN.  1971  TO  DATE.  GAGE  ZERO  PRIOR  TO  1971 
NAS  MINUS  <1.13  FOOT,  NGVD.  OISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1944  TO  1950,  AND  1955  TO  1961. 

extremes.  (Present  datum)  highest,  (from  incomplete  record)  is. 25  feet  on  may  24,  irts. 

LONEST,  0.27  FOOT  ON  MOV.  4,  1939. 


OAfLY  eight  A.m.  STAGE  in  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

Jan 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

i 

8,43 

6.66 

4.20 

3.39 

1.70 

2.78 

2.35 

2 

8,31 

6.55 

4.12 

3.33 

1.60 

2.80 

2.00 

3 

8.20 

6.42 

4.02 

3.29 

1.50 

2.88 

2.11 

a 

8.06 

6.29 

3.91 

3.21 

1.62 

2.92 

2.22 

5 

7.95 

6.19 

3.81 

3.22 

1  .60 

3.00 

2. !• 

b 

7.85 

6.10 

3.71 

3.29 

1.61 

3.1« 

1.70 

7 

7.78 

6.01 

3.61 

3.22 

1  .60 

3. 11 

1.71 

a 

7.h7 

5.94 

3.51 

3.16 

1.69 

3.19 

l.BO 

Q 

7.52 

5.95 

3.41 

3.03 

1  .60 

3.09 

1.98 

10 

7.43 

5.89 

3.30 

2.89 

1.49 

2.99 

2.00 

u 

7.36 

5.82 

3.?1 

2.71 

1.32 

2.92 

2.09 

12 

7.30 

5.80 

3.19 

2.60 

1.35 

2.89 

2.10 

13 

7.26 

5.79 

3.12 

2.48 

1.55 

2.60 

2.15 

1  a 

7.27 

5.80 

3.09 

2.40 

1  .82 

2.70 

2.32 

15 

7.32 

5.80 

3.04 

2.33 

2.23 

2.48 

2.43 

16 

7.41 

5.79 

3.10 

2.25 

3.02 

2.52 

2.50 

17 

7.40 

5.71 

3.19 

2.29 

3. 28 

2.45 

2.60 

ie 

7.37 

5.66 

3.29 

2.20 

3.11 

2.41 

2.63 

7.38 

5.59 

3.33 

2.25 

2.B8 

2.34 

2.70 

20 

7.36 

5.50 

3.40 

2.«3 

2.55 

2.40 

2.73 

21 

F  8.28 

7.35 

5.40 

3.42 

2.50 

2.05 

2.38 

2.80 

22 

8.30 

7.35 

5.38 

3,40 

2.«1 

1.69 

2.43 

2.84 

23 

8,33 

7.36 

5.26 

3.55 

2.29 

1.91 

2.70 

3.00 

2« 

8.33 

7.36 

5.18 

3.60 

2.20 

2.20 

2.79 

3.13 

25 

8.32 

7.29 

5,01 

3.60 

2.11 

2.38 

2.58 

3.22 

26 

8.30 

7.18 

4.64 

3.60 

2.08 

2.40 

2.32 

3.22 

27 

8.30 

7.16 

4.70 

3. SB 

1.96 

2.«5 

1 .99 

22 

8.45 

7.05 

4.59 

3.50 

2.11 

2.54 

1.79 

29 

8.43 

6.91 

4.49 

1.49 

2.05 

2.49 

1.72 

3  n 

8.50 

6.80 

4.39 

1.44 

1.99 

2.54 

2.30 

31 

6.4b 

4.29 

1.89 

2.60 

ThE 

FOi  Ln*ING  REFER 

Only  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

ku 

7,48 

5.57 

2.58 

2.08 

2.62 

►•AX 

8.43 

6.66 

9.20 

3.39 

3.28 

3.19 

6.80 

4.29 

1.89 

1.32 

1.72 

VfU 

at  STATED  TT*E 

Hlr.HFST 

STAr,E 

WAS  A. 55  AT  12: 

00  NOON 

ON  -AR.  36 

I'JwE.  AT 

STaGf 

wAS  1.31  ON  A iJG « 

1 1 . 

0*IIY  STASES  FOR  19*5 
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SIX  MILE  LAKE  NEAR  vERDUNVILLEi  LA. 


LOCATION.  c*T.  P9-45-49,  LONfi.  91-23-35.  ON  NEST  BANK  IN  VERDUNVILLE  CANAL.  OPPOSITE  NILE  105.2, 
Fron  me ao  of  atcmafalata  river  via  atcmafalata  basin  main  channel.  (STa.  0364310.) 

RACE.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

discharge  Range,  about  zoo  feet  above  gage. 

RECUROS  available.  STAGE,  JULY  6,  1933,  TO  DATE.  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  IN  CYPRESS  PASS  AT  CYPRESS 
ISLANO  OURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  I95Y  TO  DATE. 

EXTRFMES.  HIGHEST.  15.22  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  24  AND  25,  1973.  LOMEST,  MINUS  2.23 

feet  on  oct.  is,  1946. 


daily 

EIGhT  A.M.  stage 

I*  FEET 

GAGE  IERC 

:s  AT  N6V0 

OAY 

Jan  FEB 

HAR  APR 

MAY 

JUN 

JHL 

A  LIS 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

7^09 

4.65 

6.54 

9.03 

7.35 

4.76 

4.05 

2.43 

3.83 

5.34 

7.44 

2 

6,87 

A  .  97 

6.74 

8.92 

7.24 

4.63 

3.65 

2.04 

3.06 

5.42 

7.29 

3 

6,79 

9.17 

6.92 

6.74 

7.03 

4.48 

3.63 

2.36 

3.66 

5.28 

7.34 

a 

8,75 

9.24 

7.23 

8.63 

6.97 

4.26 

3.39 

2.34 

«.15 

F  2.75 

4.98 

7.56 

5 

6.82 

4.47 

7.95 

8.59 

6.96 

4.04 

3.80 

2.21 

3.80 

2.19 

4.84 

7.71 

6 

7,00 

4.12 

7.57 

8.59 

6.90 

.3.91 

3.36 

2.19 

3.59 

2.2« 

*.82 

7.72 

7 

7,14 

9.21 

7.83 

8.54 

6.85 

3.64 

3.23 

2.22 

3.49 

2.60 

*.76 

7.83 

% 

7.22 

9.00 

8.02 

8.37 

6.78 

3.40 

3.04 

2.28 

3.36 

3.09 

4.45 

7.96 

9 

7,36 

9.28 

8.17 

8.30 

6.77 

3.30 

2.82 

2.42 

3.41 

2. TO 

4.68 

7.97 

10 

7.«9 

9.30 

8.33 

8.28 

6.70 

1.27 

2.76 

2.21 

3.60 

3.02 

4.39 

8.13 

11 

7^54 

4.50 

8.95 

8.27 

6.71 

3.68 

2.76 

2.29 

3.48 

2.70 

4.46 

8.29 

12 

’,55 

4.37 

8.53 

8.28 

6.80 

3.67 

2.94 

2.54 

3.46 

2.75 

*.32 

8.50 

13 

7,64 

9.72 

8.61 

8.31 

6.89 

3.46 

3.14 

2.91 

3.04 

2.75 

*.44 

8.63 

IQ 

7, »0 

4.92 

8.69 

8.40 

6.95 

3.92 

3.06 

2.98 

2.82 

2.90 

4.51 

8.43 

15 

7.83 

4.99 

8.75 

8.39 

6.91 

4.28 

3.06 

9.01 

3.10 

3.00 

4.60 

8.43 

16 

7,64 

5.11 

8.88 

8.43 

6.75 

4.31 

2.95 

4.56 

3.05 

3.04 

4.65 

8.50 

17 

8,0* 

5.35 

8.91 

8.36 

6.64 

4.47 

2.91 

3.35 

2.98 

3.20 

4.69 

8.54 

ltt 

7,87 

5.30 

8.90 

8.42 

6.44 

4.50 

3.10 

2.84 

3.62 

4.72 

8.56 

19 

7.82 

5.34 

8.95 

8.40 

6.33 

4.37 

3.06 

2.33 

3.61 

4.97 

•  .34 

20 

7 . 8  1 

5.43 

9.05 

8.38 

6.17 

4.35 

3.24 

2.43 

3.72 

4.85 

8.58 

21 

7,38 

5.63 

9.30 

8.35 

6.02 

4.58 

2.92 

2.11 

3.80 

4.66 

8.54 

22 

7,20 

5.65 

9.20 

8.33 

5.86 

4,66 

2.78 

2.39 

4.06 

5.08 

8.54 

23 

7.05 

5.71 

9.17 

8.36 

5.52 

4,48 

2.65 

2.94 

4.26 

5.56 

8,60 

29 

6,79 

5.76 

9.14 

8.23 

5.31 

4.38 

2.72 

3.18 

«.18 

5.63 

*.51 

25 

*Ol 

5.99 

9.09 

8.03 

5.05 

4.34 

2.88 

3.16 

3.98 

5.90 

8,38 

26 

8,11 

5.96 

9.06 

7.89 

4.90 

a, ?0 

2.71 

3.44 

4.06 

6.23 

8.19 

27 

S,7fc 

6.02 

9.10 

7.85 

4.86 

(  *• 

2.84 

3.60 

«.24 

6.64 

8.16 

26 

5,70 

6.16 

9.14 

7.72 

9,87 

) 

3.01 

3.24 

6.05 

6.97 

8.09 

29 

5,26 

9.19 

7.57 

9.64 

1.  vO 

3.05 

3.33 

8.54 

7.09 

7.86 

30 

5.14 

9.14 

7.45 

4.84 

4.02 

2.60 

3.46 

8.03 

7.25 

7.74 

31 

9.96 

9.24 

4.80 

2.70 

3.68 

5.41 

7.55 

TmE 

FOLLOWING 

REFER 

ONL  7  TO 

REAPINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6,97 

4.99 

8.49 

8.31 

6.22 

4.11 

3.07 

2.82 

5.21 

8.13 

MAX 

8,08 

6.16 

9.30 

9.03 

7.35 

0.76 

4.05 

4.56 

T.25 

6.63 

m  In 

«.96 

4.00 

6.54 

7.45 

4.80 

3.27 

2.65 

2.04 

«.32 

7.29 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  9.32  AT  2:oo  A.M.  ON  mar.  AND  LATER  DATE (S) 
LOWEST  STAGE  w»S  i.2t  O'l  AUG.  10. 
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wax  lake  outlet  at  caluhet,  la. 


location.  lAT.  29-42-09,  LONG.  91-22-07.  ON  WEST  SIDE  OF  EAST  CALUMET  FLOODGATE,  DOWNSTREAM  END, 
AROUT  9.6  mILFS  WEST  OF  MORGAN  CITY,  LA.,  AND  AT  MILE  111.1,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALATA  RIVER 
VTA  ATCHAFALATA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  fSTA.  0372010.1 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

discharge  Range,  at  mile  iii.«,  u.  s.  highway  ro  bridge  about  200  fee t  upstream  from  southern 
pacific  railroao  bridge. 

records  available.  stage,  MAY  14,  1942,  TO  date.  The  LOCATION  OF  GAGE  mas  been  changed  several 
Times  during  PERIOD  of  RECORO.  DISCHARGE.  19o2  TO  1446,  1949  TO  1955,  AND  INTERMITTENTLY.  1937 
To  DATF. 

FXTRfmES.  HIGHEST.  11.16  FEET  ON  HAY  it,  1973.  LOWEST,  MINUS  2.68  FEET  ON  OCT.  IB,  1968. 


0  A  TL  v 

EIGHT  a.m.  stage  in  feet 

GAGE 

ZERO, 

MINUS  0.1R 

FOOT  , 

NG  VO 

DAY 

Jan  FEB  HAR  APR 

HAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5,03 

2.93 

4.40 

6.35 

5.12 

3.69 

3.03 

1.99 

3.33 

1.75 

3.73 

5,28 

2 

4,61 

».S3 

4.48 

6.27 

5.03 

3.55 

2.79 

1.62 

2.32 

2.41 

3.84 

5.12 

3 

4,59 

2.54 

4.62 

6.11 

4.78 

3.48 

2.63 

1.84 

3.14 

2.28 

3.74 

4.99 

« 

A  ,49 

2.6T 

4.96 

6.15 

4.83 

3.33 

2.39 

1  .RT 

3.70 

2.41 

3.41 

5.18 

5 

*.5l 

3.15 

5.06 

6.13 

4.90 

3.15 

3.05 

1.R4 

3.11 

3.30 

5.30 

b 

«,72 

2.61 

5.13 

6.08 

4.89 

2.96 

2.51 

l.RO 

2.90 

3.29 

5.19 

7 

«,  »6 

2.80 

5.41 

6.04 

4.83 

2.59 

2.34 

1.71 

2.79 

3.27 

5.32 

a 

«.R« 

2.62 

5.55 

5.79 

«.76 

2.30 

1.76 

2.64 

2.81 

2.81 

5.40 

<9 

5,10 

3.00 

5.70 

5.74 

4.63 

2.1R 

1  .82 

2.76 

2.31 

3.30 

5.49 

10 

5.21 

2.90 

5.76 

5.77 

4.54  F 

2.20 

1  .68 

3.05 

2.68 

3.14 

5.81 

1 1 

5,12 

2.95 

5.86 

5.77 

4.57 

1.81 

2.87 

2.29 

3.01 

5.79 

12 

5,01 

2.56 

6.00 

5.75 

4.70 

2.17 

F  2.55 

2.30 

2.87 

5.98 

13 

5,1. 

2.89 

6.08 

5.80 

2.49 

2.31 

2.98 

8.04 

M 

5,31 

3.06 

6.16 

5.93 

2.57 

2.44 

3.06 

F 

5.74 

15 

5.33 

3.09 

6.15 

5.92 

3.94 

2.87 

3.21 

lb 

5,40 

3.22 

6.33 

5.96 

».l* 

F  2.1* 

3.32 

17 

5,61 

3.53 

6.37 

5.82 

F  2.35 

2.95 

F  2.51 

3.41 

F 

5.88 

18 

5,40 

3.45 

6.30 

5.92 

3.28 

F  1.95 

2.36 

2.58 

3.47 

5.48 

19 

5,40 

3.46 

6.42 

5.91 

3.00 

1.84 

2.86 

3.68 

F 

5.14 

20 

5.36 

3.57 

6.50 

5.90 

2.93 

2.07 

2.79 

3.34 

21 

4,90 

3. 66 

6.77 

5.93 

F  4.40 

3.13 

1.80 

1.14 

2.90 

22 

«,’l 

3.67 

6.63 

5.89 

«.2T 

3.25 

2.11 

3.29 

F  3.31 

3.44 

23 

«,T5 

3.94 

6.59 

6.01 

3.92 

3.00 

2.55 

3.80 

3.44 

3.87 

2« 

«,60 

3.93 

6.55 

5.85 

3.75 

2.89 

2.74 

2.42 

3.78 

25 

4.43 

-.11 

6.48 

5.63 

3.50 

2.90 

2.65 

2.68 

4.05 

26 

3^96 

3.94 

6.46 

5.58 

3.30 

2.76 

2.98 

2.35 

4.31 

27 

3,86 

3.91 

6.45 

5.61 

3.33 

2.82 

3.15 

1.65 

4.50 

28 

3, ®3 

3 .96 

6.51 

5.44 

3.32 

2.78 

2.70 

1.86 

4.77 

29 

3.45 

6.55 

5.27 

3.35 

2.15 

2.80 

2.19 

4.85 

30 

3,«0 

6.52 

5.16 

3.49 

2,86 

F  2.23 

2.95 

2.91 

4.60 

5.01 

31 

3.25 

6.60 

3.64 

2.23 

3.16 

3.62 

The 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

*EAN 

3.26 

5.97 

5.84 

2.39 

3.59 

na* 

5,61 

4.11 

6.77 

6.35 

4.18 

5.01 

hin 

3.25 

9 

IP 

* 

4.40 

5.16 

1.62 

2.87 

f-  NnT  at  stated  time 


HIGHEST  stage  was  6 • S  A  AT  8100  P.M.  ON  MAR.  20 
LOWEST  STAGE  wAS  0.59  ON  AUG.  10. 
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LONER  atchaealava  river  at  Berwick  LOCK  CLA.)  (NEST) 

LOCATION.  LAT.  ?9- 43-05,  LONG.  91-13-29.  ON  NEST  SIDE  OF  LOCK,  1.8  MILES  N0RTHNE8T  OF  MORGAN 
CTT»,  la.  (STA.  03T5010.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

records  available,  stage,  dec.  u,  1955,  to  date. 

EXTREMES.  highest.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  4.68  FEET  ON  APR.  18,  1973,  LONEST,  MINUS  2.00  FEET 
On  Jan',  g,  i9sb. 

DAILY  EIGHT  A.m.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


CAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,85 

2.84 

3.00 

2.71 

2.25 

2.55 

2.54 

1.44 

2.97 

1.49 

2.06 

2.48 

2 

2,80 

2.58 

2.9s 

2.69 

2.25 

2.36 

2.36 

1.07 

2.16 

1.90 

2.88 

2.«5 

3 

2,84 

2.28 

2.99 

2,65 

2.22 

2.45 

2.05 

1.10 

2.27 

l.BT 

2.65 

2.41 

4 

2.79 

2.38 

2.97 

2.61 

2.20 

2.41 

2.85 

1.30 

2.46 

2.01 

2.69 

2.«0 

S 

2.74 

2.36 

2.90 

2.58 

2.19 

2.38 

2.35 

1.30 

2.44 

1.39 

2.50 

2.82 

b 

2^71 

2.42 

2.85 

2.53 

2.19 

2.4  4 

1.93 

1.34 

2.16 

1.45 

2.42 

2.80 

7 

2,70 

2.47 

2.82 

2.51 

2.17 

2.10 

1.80 

1.38 

2.38 

1.74 

2.36 

2.39 

6 

2,68 

2.12 

2.84 

2,«5 

2.17 

1.92 

1.59 

1.43 

2.27 

2.32 

2.31 

2.80 

9 

2,64 

2.03 

2.82 

2.«3 

2.19 

1.82 

1.47 

1  .56 

2.39 

1.B4 

2.«1 

2.«1 

10 

2.63 

2.05 

2.80 

2.<2 

2.15 

I  .83 

1.52 

1.35 

2.66 

2.23 

2.49 

2.80 

11 

2,65 

2.39 

2.78 

2.40 

2.15 

2.22 

1.50 

1.57 

2.52 

1.85 

2.46 

2.82 

12 

2,60 

2.28 

2.76 

2.40 

2.30 

2.22 

1.80 

1.89 

2.55 

l.BO 

2.36 

2.63 

13 

2,5  8 

2.22 

2.74 

2.37 

2.13 

1.75 

2.07 

2.23 

2.14 

1.93 

2.49 

2.93 

14 

2,62 

2.20 

2.74 

2.38 

2.13 

2.32 

1.96 

2.32 

1.90 

2.01 

2.44 

2.90 

15 

2.61 

2.19 

2.73 

2.40 

2.11 

2.74 

2.09 

1.77 

2.18 

2.05 

2.40 

2.66 

lb 

2,60 

2.17 

2.8« 

2.38 

2.10 

2.70 

1.89 

2.19 

2.24 

1.96 

2.40 

2.83 

IT 

2.89 

2.17 

2.80 

2.34 

?  .08 

2.82 

1.73 

2.18 

2.14 

2.16 

2.53 

2.83 

18 

2,87 

2.17 

2.77 

2.34 

2.05 

2.71 

l.SS 

1.69 

2.18 

2.65 

2.39 

2.81 

19 

2,84 

2.15 

2.76 

2.32 

2.  05 

2.51 

1.70 

1.36 

2.49 

2.58 

2.42 

2.76 

20 

2. 82 

2.15 

2.74 

2.30 

2.05 

2.37 

1.85 

1.51 

2.49 

2.69 

2.43 

2.73 

21 

2^75 

2.16 

3.17 

2.29 

2.03 

2.55 

1  .48 

1.27 

2.75 

2.66 

2.27 

2.73 

22 

2,71 

2.15 

3.06 

2.29 

2.12 

2. TO 

1.35 

1.74 

2.65 

2.76 

2.36 

2.73 

23 

2.69 

2.16 

3.00 

2.25 

2.10 

2.48 

1.38 

2.12 

3.55 

2.89 

2.«1 

2.73 

24 

2.68 

2.18 

2.96 

2.25 

2.23 

2.40 

1.67 

2.30 

2.05 

2.72 

2.«1 

2.73 

25 

2.65 

2.71 

2.92 

2.25 

2.20 

2.«1 

1.92 

2.21 

2.25 

2.47 

2.40 

2.72 

26 

2,60 

2.73 

2.88 

2.24 

2.1« 

2.33 

1.69 

2.60 

2.11 

2.49 

2.40 

2.69 

27 

2,59 

2.82 

2.83 

2.25 

2.1* 

2.38 

1  .86 

2.76 

1.55 

2.6S 

2.51 

2.67 

28 

3,07 

2.79 

2.80 

2.27 

2.19 

2,33 

2.20 

2.23 

1.49 

2.71 

2.51 

2.93 

29 

3,01 

2.78 

2.27 

2.55 

2.23 

2.15 

2.41 

1.73 

3.16 

2.50 

2.98 

30 

2,97 

2.75 

2.26 

2.50 

2.41 

1.91 

2.26 

2.40 

3.19 

2.48 

2.93 

31 

2.94 

2.76 

2.«7 

1.76 

2.77 

3.13 

2.*2 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

T4BLE 

4B0VE 

MEAN 

2,74 

2.33 

2.85 

2.39 

2.19 

2.36 

1.87 

1  .83 

2.32 

2.26 

2.48 

2.66 

HA* 

3,07 

2.84 

3.17 

2.71 

2.55 

2.82 

2.85 

2.77 

3.55 

3.19 

2.66 

2.98 

MIN 

2.58 

2.03 

2.73 

2.24 

2.03 

1.75 

1.35 

1.07 

1.49 

1.39 

2.27 

2.39 

highest  stage  mas  3.5s  at  e«oo  a.m.  on  sep.  ?3. 

LOnEST  STAGF  WAS  0.32  ON  AUG.  10  AND  LATER  DATE ( S) 
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i  o»e«  a  tchafal a  y  a  river  at  aFHuic*  lock  (la.)  (East) 


tOCATlO.M.  |_AT.  29-93-03,  long.  91-13-28.  ABOUT  75  FEE T  EAST  OF  LOCK,  1.8  BILES  NORTHnEST  OF 
.iorGan  ClTy,  la.  CSTa.  03T6510.) 

G«s£.  STaFF  TTPF. 

records  available,  intermittently,  1955  to  bate. 

stage  in  feet  SAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 

CAY  Jan  FEB  NAN  A PR  NAT  JUN  JUL  *UG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

2 
3 
a 
5 


5.70 


3.00 


S.«0 


6 

7 

8 
9 


9.37 


5.20 


1.70 


2.77 


9.80 


11 

12 

13 

19 

15 

16 
17 
16 

19 

20 

21 

22 

23 

29 

25 


5.10 


5.80 


2.10 

2. 85 


5.00 


9,00 

5.70 


2.08 


2.35 


2b 

27 

26 

29 

30 

31 


5.80 


9.80 


2.10 


5.10 


The  following  REFER  ONLY  to  reaoings  APPEARING  in  the  table  above 


"EAN 

"A* 

MIN 
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55 


LOWER  ATCHAFALATA  RIVER  AT  MORGAN  CITY,  LA, 


location.  LAT.  P9-41-40,  LONG.  91-10-39.  U.  S.  COAST  GUARD  DOCK  ON  LEFT  BANK,  300  FEET  OOMNSTREAM 
from  u.  S.  highway  ro  BRIDGE  AND  AT  MIlE  UT.7,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA 
BaSIn  main  channel.  (STA.  03T8010.) 

sage',  automatic  recorder  and  staff. 

OISChaRGE  Range.  ABOUT  1,300  FEET  UPSTREAM  FROM  HtGHWAY  BRIDGE. 

general  Information,  orainage  area  not  ofterninfd.  bankfijll  stage,  a.o  feet,  natural  flow  is 
affected  By  TlOES.  ON  OCT.  4,  1979  GAGE  MAS  RAISED  3.12  FEET  TO  AGREE  KITH  NEM  BENCHMARK 
EiEVATtOnS  ANO  new  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  OCT.  3  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  NAS  MINUS  B.94  FEET,  MGvO. 

RECORDS  available.  stage,  1905  TO  DATE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES 
OiiRlNG  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY  FROM  1927  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  (FROM  incomplete  RECORD)  10.53  FEET  on  HAY  28,  1973.  LOWEST,  MINUS  5.*«  FEET 
(AFFECTEO  BY  STORM)  UN  AUG.  25,  1926.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

MAXIMUM,  741,000  CFS,  WHICH  IS  A  TOTAL  OF  OBSERVED  FLOWS  IN  19J7  MADE  AT  MORGAN  CITY  ON  JUNE  7, 
BAYUU  BOEUF  AT  BOEuF  (6-1/2  MILES  EAST)  ON  JU”E  8,  AND  AT  BAYOU  RAMOS  (FOUR  MILES  EAST)  ON  JUNE 
10.  MINIMUM,  not  DETERMINED. 


0  A  I L  Y 

EIGHT  A.M.  STAGE  IN  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1972  A 0 J . 1 

OAY 

Jan  fe»  mak  ap« 

may 

TUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV  OEC 

1 

4,14 

P.BO 

3.45 

5.43 

4,43 

3.20 

2.38 

1.80 

3.01 

1.49 

3.20 

4,16 

2 

3.71 

P.80 

3.51 

5.38 

4.40 

2.89 

2.29 

1.10 

2.00 

2.11 

3.37 

3.77 

3 

3,77 

P.80 

3.68 

5.29 

9.12 

2.82 

1.83 

E 

1.20 

2.73 

2.00 

3.21 

3.92 

4 

3,70 

P.PO 

4.03 

5.39 

9.22 

2.55 

1.66 

E 

1  .20 

3.22 

2.10 

2.87 

4.10 

5 

3.70 

P.70 

«.12 

5.37 

4.28 

2.35 

2.30 

1  .40 

2.65 

E 

2.00 

2.70 

4.24 

6 

3,89 

P.30 

9.25 

5.22 

*.25 

2.21 

l.»l 

1  .30 

2.*R 

E 

1.60 

2.70 

4.12 

7 

3,98 

P.60 

9.53 

5.27 

4.14 

1.92 

1.82 

1  .50 

2.38 

1.60 

2.70 

4.23 

8 

4.09 

P.PO 

4.66 

9.96 

4.03 

1  .77 

1.53 

1.50 

2.28 

2.40 

2.50 

«.26 

9 

4,29 

E 

P.50 

9.82 

9.93 

3.91 

1.71 

1.37 

1.60 

2.39 

1.90 

2.60 

4.40 

10 

4.39 

E 

P.70 

4.86 

9.92 

3.63 

1  .70 

1.93 

1.60 

2 .66 

2.30 

2.80 

4.55 

11 

Oz 

P.50 

4.95 

9.93 

3.63 

2. 12 

1.32 

1.70 

2.50 

2.00 

2.70 

4.75 

12 

4,17 

P.10 

4.93 

9.93 

3.91 

1  ,*9 

1.57 

1  .90 

2.56 

E 

2.20 

2.50 

4.92 

13 

*.34 

P.  JO 

4.99 

5.02 

4.03 

1.67 

E 

2.00 

2.30 

2.09 

E 

2.10 

2.60 

5.06 

14 

4,47 

P.92 

5.05 

5.12 

9.13 

2,?7 

E 

2.00 

2.40 

1.88 

2.20 

2.60 

4.72 

15 

4.46 

P.43 

5.06 

5.13 

4.05 

2,47 

2.10 

2.00 

2.23 

2.20 

2.60 

«. «1 

lb 

4,56 

P.51 

5.25 

5.16 

3.89 

P.48 

2.00 

3.80 

2.2* 

2.20 

2.73 

4.80 

17 

«.»3 

P.*l 

5.31 

5.01 

3.90 

2.58 

1  .90 

2.38 

2.1« 

2.22 

2.77 

4.89 

te 

9,83 

P.7  3 

5.23 

5.16 

3.70 

P.40 

2.00 

1.74 

2.18 

2.74 

2.80 

4.91 

19 

4 , 7  o 

P  .  76 

5.33 

5.14 

3.78 

2.P3 

2.00 

1.38 

2.48 

2.69 

3.03 

4.76 

20 

4.66 

P.86 

5.48 

5.13 

3.68 

2.12 

E 

2.10 

1.18 

2.48 

2.77 

2.66 

4.88 

21 

4,27 

3.11 

5.75 

5.18 

3.71 

2,31 

E 

1.70 

1.39 

2.80 

2.76 

2.23 

4.78 

22 

«,20 

3.13 

5.63 

5.03 

3.68 

2.43 

1.50 

1.72 

2.81 

2.81 

2.65 

4.80 

23 

4,20 

3.P0 

5.58 

5.16 

3.34 

2.36 

1 .80 

2.12 

3.55 

2.90 

2.98 

4,68 

24 

3,90 

3.25 

5.52 

9.96 

3.20 

2.28 

1  .70 

2.33 

2.20 

3.77 

2.82 

4.91 

25 

3.90 

3.42 

5.44 

9.77 

2.86 

2.30 

2.00 

2.2* 

2.27 

2.4» 

3.00 

4.75 

26 

3,90 

3.21 

5.45 

4.80 

2.81 

2.27 

1.80 

2.60 

2.09 

2.55 

3.23 

4.67 

27 

E  3,00 

3.15 

5.51 

4.83 

2,75 

2.2S 

E 

2.10 

2.71 

1.43 

2.77 

3.35 

4.58 

26 

3.40 

3.14 

5.59 

4,69 

2.83 

2  » 1  9 

E 

2.50 

2.26 

1.50 

3.79 

3.58 

4.74 

29 

3,00 

5.64 

4.51 

2.85 

2,10 

2.30 

2.42 

1.74 

4.78 

3.71 

4,60 

30 

3,00 

5.60 

4.45 

2.88 

2.30 

2.10 

2.57 

2.4« 

3.89 

3.89 

4.57 

31 

2.90 

5.68 

J.tl 

1.90 

2.82 

3.19 

•.•7 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPFARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4^01 

P.7J 

4.99 

5.04 

3.89 

2.27 

1.68 

1.93 

2.38 

2.51 

2.90 

4.58 

MAI 

4,83 

3.42 

5.75 

5.43 

4.43 

3.20 

E 

2.50 

3.  BO 

3.55 

4.78 

3.89 

5.06 

"In 

2.90 

P.IO 

3.45 

4.45 

2.75 

1  .67 

1.32 

1.10 

l.«3 

!.«’ 

2.23 

3.77 

£-  ESTIMATED 

HIGHEST  Stage  WAS  6.03  AT  12100  NOON  ON  MAR.  JO. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  WAS  0.67  0<  SEP.  27. 
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LOWER  ATCHAFALAYA  RIVER  BELOW  SWEET  BAY  LAKE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  P9-33-06,  LONS.  91-14-41.  IN  SLIP  ON  RISHT  BANK,  10.3  MILES  SOUTH  OF  WORBAN  CITY, 
LA..  AJTaChEO  TO  wharf  OF  TEXAS  OIL  COMPANY  AT  MILE  129.3,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA 
ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0382010.) 

SAGE'.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

senEral  information,  on  mar.  6,  tors  case  was  raised  o.at  foot  to  agree  with  new  benchmark 
Elevations,  stages  from  jan,  i  thru  mar.  5  were  corrected  to  new  datum. 

records  available,  stage,  feb.  29,  i9sb,  to  date,  for  records  i9«s  to  irsb,  refer  to  case  at 
oeer  island  bayou,  three  miles  oownstream. 

EXTREMES.  highest.  8.05  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  2T,  1957.  LOWEST,  MINUS  1.33  FEET 
ON  NOV'.  A.  1999. 


DMlY 

eight  a, 

,H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NBVD 

(16TS 

AOJ.) 

u*r 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

2,87 

1  ,87 

2.30 

3.17 

2.90 

3.05 

2.85 

2.04 

3.26 

1.67 

2. 74 

3.04 

2 

2,40 

1  .80 

2.19 

3.16 

2.84 

2.97 

2.49 

1.68 

2.16 

2.31 

2.76 

2.44 

3 

2,44 

1  .57 

2.23 

3.11 

2.70 

2.97 

2.32 

F 

0.68 

2.91 

2.14 

2. 86 

2.73 

4 

2,28 

1  .64 

2.56 

3.39 

2.90 

2.94 

2.10 

3.39 

2.23 

2.30 

2.60 

5 

2.25 

2.08 

2.47 

3.42 

3.17 

2.73 

3.15 

2.76 

1.R1 

2.40 

2.63 

6 

2,39 

1  .68 

2.54 

3.19 

3.34 

2.55 

2.17 

2.71 

1.80 

2.38 

2.64 

7 

2,45 

1  .87 

2.78 

3.39 

3.22 

2.14 

2.11 

2.64 

2.15 

2.33 

2.66 

e 

2,55 

1  .80 

2.89 

2.89 

3.06 

1.85 

1.80 

F 

1.74 

2.46 

2.73 

2. 08 

2.64 

9 

2,74 

2.26 

3.06 

3.10 

2.70 

1.73 

1.56 

1.76 

2.63 

2.16 

2. *9 

2.71 

10 

2.85 

2.17 

2.99 

3.01 

2.«« 

1  .85 

1.37 

1.65 

2.94 

2.56 

2.18 

2.63 

11 

2>9 

1  .92 

3.13 

2.90 

2.57 

2.57 

1.57 

1  .84 

2.74 

2.1* 

2.13 

2.1* 

12 

2,48 

1  .31 

2.94 

2.89 

2.73 

2.15 

1.95 

2.20 

2.BB 

2.13 

1.99 

3.04 

1  3 

2,7l 

1  .50 

2.67 

2.93 

2.78 

1.61 

2.15 

2. *9 

2.21 

2.11 

2.10 

3.13 

14 

2,79 

1.54 

2.85 

3.03 

2.96 

2.25 

2.10 

2.50 

2.04 

2.15 

2.15 

2.90 

15 

2.64 

1  .51 

2.81 

2.99 

2.77 

2.99 

2.07 

3.80 

2.56 

2. I« 

2.2S 

3.06 

16 

2,74 

1  .60 

2.98 

3.06 

2.63 

2.72 

2.18 

4.00 

2.62 

2.14 

2.92 

3.03 

17 

2,9, 

1  .82 

3.01 

2.90 

2.69 

2.95 

2.17 

2.66 

2.4* 

2.40 

2.60 

3.14 

16 

2,76 

1.79 

2.93 

3.15 

2.60 

2.75 

2.40 

>.4T 

2. *3 

2.95 

2.76 

3.1* 

19 

2,8 1 

1.83 

3.12 

3.20 

2.80 

2.34 

2.47 

1.95 

2.71 

2.B2 

2. 84 

2.90 

20 

2.74 

1  .92 

3.38 

3.28 

2.82 

2.34 

2.67 

2.28 

2.66 

3.03 

2.16 

3.00 

21 

2,49 

2.25 

3.59 

3.61 

3.10 

2.80 

2.34 

2.01 

3.11 

2. 82 

1.B4 

2.*0 

22 

2,60 

2.36 

3.45 

3.42 

3.01 

2.69 

2.17 

2.11 

3.22 

3.04 

2.30 

2.92 

23 

2,59 

2.61 

3.45 

3.91 

2.89 

2.30 

2.07 

2.41 

3.69 

3. OS 

2.30 

2.*L 

24 

2,62 

2.49 

3.35 

3.59 

2.70 

2.12 

2.15 

2.60 

2.41 

2.B6 

2.10 

3.00 

25 

2.81 

2.79 

3.32 

3.17 

2.45 

2.10 

2.14 

2.69 

2.58 

2.30 

2.33 

2. S3 

26 

2,22 

2.32 

3.37 

3.45 

2.29 

2.02 

1  .90 

2.66 

2.37 

2.47 

2. *3 

2.»2 

27 

2,36 

2.10 

3.4b 

3.22 

2.33 

2.02 

2.27 

2.90 

1.63 

2.*0 

2. *9 

2.87 

26 

2.29 

2.02 

3.51 

3.07 

2.18 

1.97 

2.30 

2.40 

1.71 

4.87 

2.63 

2.9S 

29 

2,19 

3.43 

2.78 

2.40 

1.83 

2.35 

2.74 

2.06 

5.26 

2.64 

2. *3 

30 

2,17 

3.41 

2.78 

2.53 

2.29 

2.16 

2.94 

2.67 

3.53 

2.77 

2.R9 

31 

2.05 

3.38 

2.85 

F  1.27 

3.22 

2. 49 

2 .56 

ThE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

RE»OINSS 

APPEALING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*E  A  N 

2,53 

1  .94 

3.02 

3.17 

2.74 

2.38 

2.15 

2.61 

2.59 

2.41 

2.90 

**  X 

2,81 

2.79 

3.59 

3.91 

3.34 

3.05 

3.15 

3.69 

5.26 

2.86 

3.1* 

M  I  N 

2.05 

1.31 

2.19 

2.78 

2.18 

1  .81 

F  1.27 

1.63 

1.41 

1.84 

2. *8 

F  •  ■’tOT  AT  STATED  TIME 


highest  stage  was  5,88  at  ibjao  p.m.  on  auG.  is,  affected  by  hurricane  danny 
lowest  STaGF  was  0.65  ON  AUG.  10. 
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MAX  LAKE  OUTLET  VICINITY  AT  BELLE  ISLE.  LA. 


LOCATION.  l*T.  29-31-47,  LONG.  91-23-39.  UNOERNEATM  OLD  LOADING  WHARF  NEAR  NINE  SHAFT  AT  CARGUIL 

salt  nine.  csta.  oisioio.) 

GAGE.  automatic  recorder  ano  staff. 

RECORDS  AvAILaBLF.  STAGE,  APR.  1973  TO  DEC.  1975  AND  APR.  IS,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  5.05  FEET  (CAUSED  6Y  HURRICANE!  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.65  FEET  ON 
Jan.  17,  1981. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet  sage  eero  is  at  m.l.g. 


Day 

Jan 

FEB 

MAN 

APR 

hat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

0.55 

1.42 

1.R7 

1.95 

2.2# 

1.89 

1.55 

2.22 

2 

n.47 

1  .09 

1.97 

1.86 

2.22 

t.’t 

1.66 

1.21 

3 

0.34 

1.12 

1.95 

1.57 

2.24 

1,65 

1.64 

1.72 

4 

0.55 

1  .68 

2.38 

2.02 

2.20 

1.35 

2. 57 

1.34 

1  .86 

5 

1.22 

l.«l 

2.50 

2.34 

2.21 

2.56 

1.62 

1.33 

1.92 

*5 

0.51 

1  .46 

2.22 

2.57 

2.10 

1.82 

1  .80 

1.33 

1,5# 

7 

0.84 

1.83 

2.50 

2,43 

1  .58 

l.«5 

1.65 

1.45 

1.56 

6 

0.90 

1.94 

1.77 

2.19 

F  1.15 

1.42  F 

0.70 

1.50 

1.00 

1.52 

9 

1  .59 

2.09 

2.11 

1.67 

0.97 

1.07 

1.06 

1.73 

1.62 

1.60 

10 

1  .47 

2.03 

2.05 

1.36 

1.2# 

0.75 

0.91 

1.18 

1.77 

1  1 

1  .29 

2.23 

1.92 

1.56 

1.91 

1.10 

1  .06 

1.12 

2.02 

t  2 

-0.14 

2.08 

1 .89 

1.85 

1.44 

1.29 

1.41 

0.93 

2.12 

1  3 

0.40 

1.99 

1.95 

1.97 

0.93 

1.40 

1.69 

1.08 

2.11 

14 

0.42 

1.90 

2.15 

2.21 

1.62 

1.42 

1.82 

1.13 

1.59 

IS 

0.39 

1.72 

2.06 

l.®9 

2.15 

1.39  F 

3.15 

1.36 

1.92 

16 

0.S9 

1.94 

2.14 

1  .66 

1  .96 

1.39 

2.98 

1  .57 

1.84 

17 

0.90 

1.98 

1.84 

1.T6 

2.26 

1  .50 

1  .91 

1.82 

1.97 

IH 

0.76 

1.79 

2.18 

1.72 

2.07 

1.61 

1.56 

2.05 

1.97 

19 

0.90 

2.07 

2.30 

2.02 

I  .60 

1  .80 

0.85 

2.12 

1.51 

20 

1  .05 

2.29 

2.38 

2.04 

1  .96 

1.84 

l.«l 

1.34 

1.74 

21 

1  .48 

2.61 

2.67 

2.«0 

2.33 

1.62 

1.30 

0.60 

1.60 

22 

1  .60 

2.33 

2.60 

2.2« 

2.20  F 

0.52 

1.40 

1.45 

1.63 

23 

t  .93 

2.37 

3.09 

1.92 

1.84 

1  .56 

1.69 

1.75 

24 

1  .67 

2.2« 

2.72 

1.88 

1.58 

1  .76 

F  1.65 

1.09 

1.80 

?S 

2.10 

2.23 

2.32 

1  .TO 

1.45 

1.88 

1  .64 

1.49 

1.50 

26 

1  .«5 

2.37 

2.67 

1.34 

1.32 

1  .86 

1.54 

1.62 

1 .49 

27 

1  .01 

2.54 

2.45 

1 .49 

1  .23 

1.34 

1.63 

1.73 

2* 

0.98 

2.79 

2.14 

1.18 

1.15 

4.68 

1.76 

1.64 

29 

2.«7 

1.T7 

1  .62 

i  .oo 

3. TO 

1  .70 

1  .60 

30 

2.«2 

1.73 

l.«3 

1.51 

2.56 

1.67 

1 .87 

31 

E  1.82 

2.33 

2.25 

1  .00 

1.90 

the 

following 

REFER 

Only  TO 

READINGS 

arpfaring 

IN  THE 

table 

above 

"Can 

0.97 

2.02 

2.21 

1  .88 

1.72 

1  .45 

1.76 

2.1  0 

2,79 

3.09 

2.57 

2.33 

2.12 

2.22 

"In 

-0.1  4 

1  .09 

1.73 

1.18 

0.93 

0.60 

1.21 

e-  mot  at  stated  time 

HIGHEST  stage  MAS  5. os  AT  10U5  A.M.  TIN  OCT.  28,  AFFFCTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LjmEst  stage  mAS  MINUS  O.aS  On  AUG.  10. 
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DAILY  STAGES  FOR  1965 


ROUND  BAYOU  AT  DEER  ISLAND  (LA.) 

LOCATION.  lAT.  29-28-28,  LONG.  91-15-86.  in  THE  VICINITY  of  the  loner  atchafalaya  river. 

CSTA.  0  36501  O'. ) 

sage,  automatic  recorder  and  staff. 

general  Information,  aoo  0.49  foot  to  all  stages  in  irm. 

RECORDS  AvAILABLF.  mar.  9,  1974  TO  OATE. 

EXTRFMES.  HIGHEST.  6.17  FEET  (CAUSED  By  HURRICANE)  ON  AUG.  15,  1965.  LOWEST,  MINUS  1.00  FOOT  ON 
Nnv.  29,  1976'. 

OATLV  eight  a.m.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


Cay 

Jan 

FEB 

MAN 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

1,89 

0.86 

1.66 

1.89 

l.*5 

2.47 

2.17 

1  .65 

F 

1.32 

l  .oo 

1.65 

l.«T 

? 

1,3? 

0.87 

1  .29 

1.91 

1.70 

2.45 

1.96 

1.34 

l.SO 

1.59 

1.Y1 

1.23 

3 

1,44 

0.7? 

1.22 

1.94 

1.65 

2.46 

1.89 

1.46 

F 

2.09 

l.«S 

1.78 

1.66 

a 

1.20 

0.80 

1.53 

2.35 

1  .95 

2.47 

1.66 

1  .58 

F 

1.97 

1.55 

l.Tl 

5 

1.16 

1.2S 

1 .30 

2.40 

2.34 

2.38 

2.75 

1.06 

2.20 

0.87 

1.50 

1  .88 

to 

1,31 

0.^7 

1.37 

2.15 

2.70 

2.20 

1.71 

1.70 

F 

1.40 

0.92 

l.*3 

1,60 

7 

1,34 

1  .07 

1.66 

2.49 

2.59 

1  .73 

1.63 

1  .  *3 

2.00 

1.81 

1.59 

1.61 

a 

1,47 

1  .09 

1.74 

1.77 

2,49 

1.39 

1.31 

1.32 

1.84 

2.18 

1.28 

1.83 

9 

l,7? 

1  .71 

1.98 

2.29 

1  .90 

1 .16 

1.10 

1  .28 

F 

1  .64 

1.37 

1.78 

1.85 

10 

1.83 

1  .65 

1  .96 

2.19 

1  .52 

1 .36 

1  .08 

1.12 

2.34 

2.02 

1.25 

1.53 

1 1 

1,63 

1.89 

2.31 

2.06 

1.73 

2.1  8 

1  .20 

1.36 

F 

1  .85 

l.*2 

1.16 

1.T2 

12 

1,36 

o.a** 

1.95 

2.00 

1.86 

1  .63 

1.54 

F 

1.66 

1.95 

1.83 

0.96 

l.TT 

1  3 

1.72 

0.78 

1.83 

1  .R5 

l.«3 

1  .07 

1.70 

2.09 

1.32 

1.80 

1.07 

1.88 

1  4 

1,81 

0.73 

1.73 

2.08 

2.16 

1  .79 

1  .68 

2.08 

F 

1  .65 

F 

2.10 

1.15 

1.65 

1  b 

1  .55 

0.66 

1  .  b4 

1.94 

1.73 

2.45 

1  .60 

0 

4.35 

1.98 

1.33 

1.30 

l.»5 

lb 

1,63 

0 , 7  *» 

1.83 

1  .98 

1.61  F 

2.00 

1.75 

3.12 

F 

1.43 

F 

0.92 

1.50 

1.85 

17 

1  -  To 

0.9? 

1  .85 

1.78 

F  1.53 

2.41 

1  .82 

1.91 

1.70 

1.83 

1.80 

1.99 

U 

1.55 

0.89 

1  ,7b 

2.13 

1  .70 

2.34 

F 

1.68 

1.88 

1.79 

2.25 

2.18 

1.98 

19 

1,57 

0.95 

2.01 

2.16 

2.04 

1  .89 

2.01 

1.37 

F 

1.59 

2.20 

2.16 

1.62 

?() 

1.45 

1  .05 

2.3« 

2.28 

2.12 

1  .94 

2.28 

1.72 

2.04 

2.«« 

1.89 

1.73 

21 

1.29 

1  .«1 

2.59 

2.60 

2.56 

2.30 

F 

1.66 

1  .81 

F 

1.72 

2.21 

0.94 

1  .TO 

22 

1  .46 

1  .61 

2.39 

2.64 

2.38 

2.25 

1  .83 

1.73 

2.80 

2.58 

1  .69 

1.68 

23 

1  ,50 

2.09 

2.45 

3.09 

2.10 

1.79 

F 

1.41 

1.95 

3.00 

2.58 

1  .65 

1.80 

?a 

1,63 

1  .79 

2.30 

2.76 

2.10 

1.54 

1.83 

2.11 

F 

1  .00 

2.25 

1  .07 

1.80 

2  b 

1  .66 

2.36 

2.34 

2.40 

1.88 

1  .55 

1  .67 

1.98 

2.01 

1.78 

1.30 

1.68 

2b 

1,18 

1.73 

2.47 

2.76 

1  .64  F 

1.31 

F 

0.79 

2.25 

F 

1.79 

1  ,88 

1.42 

1  .66 

27 

1,55 

1  .25 

2.56 

2.«2 

1.71 

1  .43 

1.88 

2.07 

1.15 

1.35 

1.39 

1.73 

?* 

1,26 

1.3? 

2.68 

2.07 

1.32 

1.35 

F 

1  .62 

1.87 

1.18 

4.71 

l.«5 

l.TT 

29 

l.«1 

2.38 

1  .63 

1  .«1 

'  .22 

F 

2.13 

2.21 

1  .2* 

8.28 

1.85 

l.»l 

30 

1.44 

2.32 

1.63 

1  .88 

1.76 

1  .67 

F 

1  .06 

2.1« 

2.55 

1.57 

1.99 

31 

1.25 

2.10 

2.40 

F 

1.57 

2.67 

1  .35 

1.99 

ThF 

FOi  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appfaring  in  the 

TABLE 

ABOVE 

-tA  * 

1,49 

1.19 

1.98 

2.19 

1  .56 

1  .87 

l.b* 

1  .83 

1.91 

l.«7 

1,72 

1,69 

2.36 

2.68 

3.09 

2.70 

7.47 

0 

4.35 

8.71 

2. IS 

1.99 

"In 

1.16 

0.48 

1  .22 

1  .63 

1.32 

1  .07 

F 

0.79 

1  .06 

0.87 

0.94 

1.23 

F-  -iMT  AT  stated  T I  “E  Q-  AFFECTED  BY  HURRICANE 

HIGHFST  STAGE  has  6.17  AT  11 : 30  A.m.  ON  AIG.  15,  AFFECTED  BY  HURRICANE  DANNY. 
LUwEsT  stage  WAS  0.14  rv,  AuC.  10. 


DAILY  STAGES  FOR  1985 
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SLACK  RIVER  AT  ACNE.  LA. 


LOCATION.  MILE  0.1  f 1949) .  LAT.  31-16-02.  LONG.  9t-09-56.  EVA  QUADRANGLE.  (STA.  0RT5011.) 

SAGE'.  STaFF  ON  LEFT  SANK. 

discharge  range,  a  hue  upstream  fron  mouth. 

6Eneral  information,  sage  reao  and  maintained  by  vicksburg  oistrict.  drainage  area,  24,237  square 
miles  (Variable  due  to  interchanging  drainage),  bankfull  stage,  ab  feet. 

records  AvAILABLF.  STAGE,  DEC.  9,  1694,  TO  MAR.  31,  1 899 .  AND  NOV.  9,  1923,  TO  OCT.  IT,  1981,  AND 
JAN.  1.  1982  TO  DATE.  MEASURED  DISCHARGE,  1942  AND  1946. 

EXTREMES.  HIGHEST.  62.7  FEET  ON  HAY  14-17,  1927.  LONCST,  2.61  FEET  ON  JULY  16,  1964. 


daily  EIGHT  A.M.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO,  0.66  FOOT,  NCVD 


Lay 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

33>o 

22.80 

37.80 

42.50 

35.00 

20.30 

E 

19.10 

8.90 

7.90 

28.90 

33.80 

2 

33,40 

22.9Q 

38.80 

42.40 

35.00 

E 

19.70 

18.90 

8.00 

12.10 

7.90 

28.50 

34.50 

3 

33,4o 

22.60 

39.20 

42.00 

34.80 

E 

19.00 

18.40 

9.00 

12.50 

7.90 

28.20 

35.30 

4 

33,50 

22.50 

39.50 

41,30 

34.70 

18.30 

17.20 

8.40 

15.00 

7.80 

27.50 

35.90 

5 

33.80 

22.10 

40.20 

41  .00 

34.70 

17.90 

16.20 

8.20 

15.10 

7. BO 

27.10 

36.50 

b 

34,50 

22.80 

40.60 

41.20 

34.60 

17.70 

16.40 

7.80 

14.30 

7.70 

26.80 

36.40 

7 

35,30 

23.10 

41.10 

41.00 

34.40 

16.90 

15.90 

7.40 

14.60 

7.80 

26.50 

36.70 

8 

35,7o 

*3.40 

41.30 

40.70 

34.30 

16.70 

15.30 

8.60 

14.40 

7. BO 

25.60 

36.70 

9 

36, 3o 

14.10 

41.60 

40.60 

34.20 

15.60 

E 

14,60 

8.90 

13.60 

8.00 

24.60 

36.70 

10 

36.60 

24.60 

41.80 

40.50 

34.20 

15.40 

E 

13.90 

8.50 

13.70 

8.20 

23.60 

36.60 

u 

36,80 

25.70 

41.80 

40.60 

34.20 

15.90 

1«.10 

8.90 

13.80 

B.20 

22.50 

36,60 

12 

37,00 

29.20 

41  .80 

40.70 

34.40 

17.50 

1».S0 

9.00 

13.40 

8.50 

21.60 

37.30 

13 

37,00 

30.60 

41.80 

40.70 

34.30 

19.80 

14.20 

9.00 

12.80 

8.  BO 

21.40 

38.00 

1  4 

37,10 

31  .00 

41.70 

40.30 

34.30 

19.80 

13.60 

9.80 

11.80 

9.30 

20.80 

38.90 

15 

36.90 

31.10 

41  .50 

40.00 

34.20 

20.80 

13.10 

9.10 

11.00 

10.90 

20.60 

39.70 

lb 

36,60 

31.10 

41.30 

39.80 

33.50 

21  .80 

12.30 

10.30 

12.40 

20.40 

40.20 

t? 

36,30 

31 .10 

41.20 

39.60 

32.70 

23.00 

12.40 

9.90 

12.20 

20.40 

40.40 

1  8 

15,90 

31  .oo 

41  .20 

39.30 

31  .60 

23.60 

11.60 

10.00 

12.00 

20.70 

40.40 

19 

35,20 

30.90 

41.40 

38.80 

30.70 

24.00 

12.40 

9.70 

12.10 

21.00 

40.20 

20 

35.00 

30.80 

41  .40 

38.30 

30.30 

24.30 

12.50 

7.50 

9.40 

13.80 

22.10 

39.90 

21 

3«,80 

30.60 

41.60 

37.80 

28.40 

24.50 

12.50 

8.90 

8.90 

16.60 

23.00 

39.70 

22 

33,90 

30.00 

41.60 

37.30 

27.10 

24.30 

12.50 

9.30 

8.60 

18.40 

24.70 

39.50 

23 

31,7o 

29.60 

41,60 

36,70 

25.80 

24.30 

11.80 

11.10 

8.60 

19.30 

26.80 

39.20 

24 

30,10 

31.10 

41.70 

36.00 

■’4.70 

23.90 

11.70 

1  1  .70 

E  8.50 

20.30 

28.10 

38.30 

25 

28.40 

32.90 

42.00 

35.30 

24.20 

22.90 

11.80 

11.30 

E  7.50 

20.50 

28,80 

37.80 

26 

27,30 

34.00 

42.20 

E 

34.60 

23.90 

22.10 

11.70 

12.20 

E  7.70 

21.30 

30,10 

37.30 

27 

25,60 

35.60 

42.40 

E 

37.40 

23.90 

21.70 

11.50 

11.90 

7.30 

21.30 

31  .60 

36.60 

28 

25,20 

36.60 

42.50 

35.20 

24.10 

21  .40 

11.30 

1  1.90 

6.40 

22.50 

33.00 

35.30 

29 

24,30 

42.50 

35,70 

23.60 

20.90 

11.20 

11.90 

6.60 

26.10 

33.20 

34.50 

30 

23,70 

42.50 

35.40 

22.60 

2o.io 

10.10 

1  1  .90 

7.30 

28.50 

33.50 

33.80 

31 

23.40 

42.50 

21.20 

9.50 

28.80 

32.40 

THE 

F Ol L  OH  I NG  REFER 

Only  to 

READINGS 

AOpfAPlNG  I N  THE 

TABLE 

ABOVE 

*Ean 

32,84 

28.35 

41.29 

39.09 

30.50 

20.  «7 

13.61 

13.89 

25.72 

37.26 

"AX 

37,10 

36.60 

42.50 

42.50 

35.00 

2Q.50 

E 

19.10 

28.80 

33.50 

40.40 

23.40 

22.10 

37.80 

E 

34.60 

21  .20 

IS. 00 

9.50 

7. TO 

20.40 

32.40 

E-  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  has  42.50  Cn  TAR.  28  ANO  LATER  OAT£(s). 
LOmEST  STaGF  HAS  6.40  ON  SEP.  28. 
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DAILY  STASES  FOR  1965 


BAYOU  MOREAU  NEAR  ODEmBURS,  LA. 

location.  lAT.  30-55-30,  long.  91-45-48.  HIghhat  970  BRIDGE.  2.9  MILES  EAST  OF  ODEMBURG.  (STA. 
40100128.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1 943  TO  1945,  <  9as .  daily,  OCT.  SI,  1950,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  SB. SB  F££  T  ON  mat  19,  I95S.  LOMEST,  CHANNEL  DRY  On  June  2,  1951,  AND  LATE* 

dates. 

OATLV  eight  A.M.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NG VO 


DAY 

JAN 

eeb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

25.33 

32.31 

26.30 

24.60 

F 

24.19 

25.40 

33.83 

25,45 

2 

25.42 

29.00 

25.70 

24.64 

F 

24.40 

24.60 

32.30 

26.19 

3 

F 

25.15 

25.11 

26.83 

25.52 

24.63 

F 

24.15 

29.00 

24.52 

28.73 

25.48 

a 

25.38 

24.98 

26.35 

25.43 

24.58 

28.25 

24.40 

26.50 

25.07 

5 

25.24 

30.12 

26.26 

25.41 

24.50 

24.20 

26.20 

F 

24.40 

25.89 

24.83 

6 

25,05 

27.36 

26.04 

25.41 

24.49 

25.45 

25.59 

24.75 

7 

24,99 

26.24 

26.03 

25.40 

25.59 

24.25 

25.32 

24.70 

ft 

25,00 

25. SI 

25. 9u 

25.22 

F 

24.27 

24.43 

24.92 

25.26 

24.66 

9 

24,90 

25.63 

26.68 

25.00 

24.67 

25.07 

24.61 

10 

2«. «3 

25.59 

25.59 

24.89 

24.17 

24.51 

24.98 

24.57 

1  1 

24, T« 

33.42 

25.52 

24.80 

F 

24.32 

24.47 

F 

24.06 

24.89 

24.59 

12 

24,65 

29.54 

25.43 

24.82 

25.40 

24.67 

F 

24.45 

24.83 

29.73 

13 

F 

2*,6S 

26.46 

25.38 

24.77 

F 

24.33 

25.10 

24.71 

24.80 

24.80 

31.37 

14 

F 

24,64 

25.97 

25.26 

24.78 

F 

24.40 

24.51 

24.70 

25.91 

24.84 

27.54 

15 

24.65 

25. T3 

25.10 

24.76 

24.58 

24.72 

F 

2«.27 

24.72 

25.43 

24.80 

26.12 

16 

24,65 

25.60 

25.20 

24.78 

24.50 

F 

24.35 

25.59 

B 

25.40 

24.78 

25.62 

17 

26,73 

25.51 

25.09 

2«.64 

24.44 

24.33 

25.31 

25.50 

24.98 

24.83 

25.43 

1ft 

26,00 

25.43 

25.02 

24.60 

F 

24.32 

2«.62 

25.07 

24.72 

24.80 

25.28 

19 

25,54 

25.33 

25.02 

24.63 

25.67 

2«.89 

24.80 

25.18 

24.73 

25.18 

20 

25 ,2T 

25.20 

25.00 

24.56 

F 

24.29 

24.90 

24.58 

24.71 

25.41 

24.61 

24.95 

21 

25,05 

25.18 

27. B5 

24.57 

P-..52 

27.45 

29.24 

24.53 

24.80 

22 

2«,9o 

25.09 

26.40 

24.51 

24,34 

F 

24.35 

25.72 

27.31 

24.50 

24.75 

23 

24. 85 

25. OT 

25.87 

24.54 

25.20 

23.95 

26.18 

24.49 

24.70 

24 

24.86 

31  .96 

25.55 

24.55 

24.40 

F 

24.3! 

25.08 

28.67 

24.45 

24.69 

25 

2«.9? 

31  .99 

25.45 

24.48 

25.35 

26.65 

24.45 

24.60 

2b 

24. 9T 

32.72 

25.25 

24.60 

25.45 

25.68 

24.40  F 

24,58 

27 

24,96 

28.34 

25.27 

25.45 

25.19 

29.61 

24.40 

2ft 

26,10 

27.19 

25.53 

24.99 

24.79 

35.30 

26.49 

29 

25,67 

25.47 

24.79 

24.22 

24.22 

24.60 

35.68 

26,23 

30 

25.og 

25.35 

24.68 

24.50  F 

24.42 

35.39 

25.52 

24.82 

31 

25.32 

27.33 

34.76 

24.85 

ThE 

FOLLOWING  REEEP 

Only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  ' 

THE  table 

ABOVE 

mean 

27.04 

26.07 

24.95 

25.69 

*AK 

33.42 

32.31 

26.30 

33.83 

MJn 

24.98 

25,00 

24  ,48 

24.40 

F-  NOT  AT  STATED  time  B-  CHANNEL  DRY 

HIGHEST  stage  HAS  S5.T9  AT  8100  P.M.  ON  OCT.  28,  AFFECTEO  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOnEST  stage  fFROM  INCOMPLETE  RECORD )  HAS  2S.95  ON  SEP.  23. 


0* ILY  STAGES  FOR  1 965 
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UPPER  GUIOE  LEVEE  80&R0R  PIT  AROVE  BAYOU  LATENACHE  (LA.) 


LOCATION.  l*T.  30-43-48,  LJNG.  91-43-53.  ABOUT  TOO  FEET  ABOVE  JUNCTION  HITH  BAYOU  LATENACME  AND 

i.ooo  feet  above  drainage  structure,  csta.  aobaoieb.) 
gage.  st*ff  type. 

RECUBOS  AVAILABLF.  INTERMITTENTLY,  1968  TO  DATE. 


ST aGf  In  fEET 


SAGE  ZERO  IS  AT  NSVO 


oat 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

IU 


11 
12 
1  3 

14 

15 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


Jan  f£8 

16.73 

18.39 

16.41 

23.87 

15.28 

20.15 

19.18  18.19 

24.40 

18.42 


MAR  APR 

19.69 

21.32 

18.86 

15.32 

17.00  16.78 

14.94 

18.59 

15.98 


MAY  1UN 

17.05 

16.31 

17.03 

17.11 

17.69 

18.33 

18.09  17.82 

IT. 21 


JUL  AUG 

18.21 

14.33 

IT. IS 

14.48 

16.03 

14.93 

15.56 

15.88 

14.53 

14.81 


SEP  OCT 


19.09 


16.89 

14.71 


15.17 

19.22 

14.68 

18.58 

14.37 


26.82 

16.49 


NOV  DEC 

17.13 

21.17 

20.82 

15.39 

19.42 

20.30 

18.52 

17,58 

16.47 


17.47 


The  FOi LOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  appearing  IN  THE  table  AROVE 

MEAN 

MAX 
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OATLT  STASES  FOR  1985 


bavou  latenache  above  p  p  i  n  t  e  coupee  drainage  structure  (la.) 


LOCATION.  l*T.  30-43-44,  LUNG.  Rl-44-00.  On  UPSTREAM  SIDE  OF  STRUCTURE.  2.4  "ILES  NORTH  OF 
NFLVIUE,  l*.  fSTA.  40900125.) 

gage'.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  I -iTERMI  T  T  E  NTL »  .  1950.  0  A  I L  Y  .  FES.  14,  1951,  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest.  33.48  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  1,  1973.  LOWEST,  13.78  FEET  (FROM 
InC'JHPiETE  RECORD)  ON  NOV.  .  3,  1978. 

daily  EIGhT  a.m.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  19  AT  NGVO 


0*  Y 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JI1L 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

15>S 

18.72 

23.52 

19.68 

15.95 

17.09 

18.20 

20.10 

26.36 

16.50 

2 

18.40 

19.00 

22.85 

19.01 

16.03 

17.06 

18.00 

19.09 

25.46 

17.09 

3 

16. TO 

18.70  F 

21.58 

18.47 

16.09 

17.04 

17.81 

15.09 

18.01 

23.92 

17.10 

a 

18,88 

18.38 

21.52 

18. OS 

16.14 

17.00 

17.70 

19.00 

IT. 09  F 

21.34 

16.78 

5 

18.91 

22.01 

20.96 

17.70 

16.21 

17.00 

17.59 

F 

14.52 

18.55 

16.28 

21  .72 

16.41 

6 

18, 80 

22.39 

20.52 

17.43 

16.30 

16.46 

IT  .52 

17.75 

15.61 

21.76 

16.10 

7 

18,81 

2 1  .24 

20. 1  3 

17.14 

16.39 

16.91 

17.57 

18.00 

15.15 

21.30 

15.79 

6 

18,43 

20.85 

19.80 

16.86 

16.49 

17.00 

17.20 

1  T  .  7  0 

20.82 

15.60 

9 

18,25 

20.15 

19.49 

16.51 

16.74 

17.0! 

17.01 

17.00 

20.50 

15.40 

10 

18.07 

19. T3 

19.17 

16.23 

16.84 

17.03 

16.85 

16.60 

20.20 

15.20 

1  1 

15,87 

23.72 

18.87 

15.99 

16.90 

17.05 

16.67 

16,30  F 

14.70 

19,90 

15.14 

12 

15.80 

23.33 

18.61 

15.78 

18.99 

17.70 

16.60 

F 

14.47 

15.90 

19.68 

18.90 

1  3 

15,40 

21  .00 

18.32 

15.64 

17.13 

18.44 

16.44 

15.50 

15.55 

19.48 

22.80 

1  4 

IS, 28 

20.78 

18.01 

15.42 

17.21 

18. PI 

16.24 

15.10 

18.06 

19.20 

21.70 

IS 

15.20 

20.20 

t  '.70 

15.31 

19.50 

17.99 

16.05 

20.95 

19.00 

21.20 

16 

IS, to 

19.75 

17.43 

15.30 

19.58 

17.80 

15.84 

F 

14,67 

20.55 

18.83 

20.19 

17 

20,35 

19.39 

17.21 

15.20 

19.38 

17.70 

15.86 

20.23 

18.66 

19. TO 

lfl 

20.93 

19.04 

16.98 

19.07 

17.59 

16.03 

19.21 

18.48 

19.2! 

19 

20.40 

18.75 

16.77 

18.78 

17.86 

16.21 

F 

14.93 

18.51 

18.30 

18.85 

20 

19.81 

18.47 

16.55 

18.38 

18.11 

16.22 

18.00 

18.05 

18.50 

21 

19,27 

18.17 

19.54 

17.99 

18.11 

15.90 

16.13 

18.49 

17.72 

18.13 

22 

18,87 

19.97  F 

14.93 

18.36 

1«.09 

15.58 

16.42 

19.03 

17.35 

17.80 

23 

18.48 

19.44 

18.18 

17.99 

15.26 

15.70  F 

14.37 

18.56 

16.99 

17.55 

?u 

18,18 

19.02 

18.10 

17.8! 

15.21 

15.30 

21  .02 

16.71 

17.51 

25 

17.90 

F  24.40 

18.62 

17.88 

17.67 

15.18 

15.51 

20.84 

16.45 

17.06 

26 

17,85 

25.12 

18.22  F 

15.07 

17.67 

17.51 

15.86 

20.07 

16,21 

16.78 

27 

17,90 

23.12 

17.93 

15.48 

17.49 

17.38 

15.80 

21.59 

15.96 

16.52 

23 

18.40 

22.09 

18.00 

15.98 

17.33 

18.35 

15.41 

28.64 

15.97 

17.06 

29 

18.80 

17.97 

15.98 

17.22 

18. SO  F 

1«.52 

15.10 

26.60 

16.52 

17.48 

30 

18,87 

17.75 

15.96 

17.16 

18.44 

F 

14.80 

15.45 

26.84 

16.51 

17.89 

31 

18.49 

18.71 

17.10 

26.69 

17.45 

ThE 

FUi  LOWING  REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  I*  THE 

:  table 

ABOVE 

an 

it, 43 

19.06 

17.43 

it. *2 

19.31 

17.70 

•Uy 

20.93 

23.52 

19.58 

1*.*0 

26.36 

22.80 

MIN 

15.10 

16.55 

15.95 

lb.Ql 

15.96 

15.14 

F-  NOT  AT  STATEO  TTMF 

HIGHEST  STAGE  MAS  26.94  »T  9100  P.M.  ON  OCT.  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  14.32  TN  AUG.  5. 


0»ILY  STAGES  FOR  1985 
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BAYOU  LATENAChE  8EL0W  POINTS  COUPEE  DRAINAGE  structure  (la.) 


LOCATION.  |_AT.  317-43-43,  LONG.  <*1-41-59.  ON  OOWNSTREAH  SIDE  OF  STRUCTURE,  2.4  MILES  NORTH  OF 
"FlVILlE,  LA.  (STA.  43500128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  9,  1951,  TO  OATE. 

EXTREMES.  highest  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  38.10  FEET  ON  MAT  18,  1973.  LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD!  13.80  FEET  On  OCT.  17,  1972. 

OATLY  eight  A.M.  stage  in  FEET  GAGE  7ER0  IS  AT  NG»0 


Day 

Jan 

FFB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

J'JL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

15,45 

18.63 

23.22 

19.48 

15.90 

17.08 

18.21 

20.02 

26.12 

16.45 

2 

16.38 

18.94 

22.40 

18,65 

16.00 

17.05 

17.97 

19.00 

25.27 

17.02 

3 

16.70 

18.62 

21.38 

18.29 

16.03 

17.02 

17.77 

14.99 

17.90 

23.74 

17.00 

4 

16,86 

18.32 

21.15 

17.90 

16.10 

17.00 

t  7 .65 

18.82 

16.99 

22.53 

16.70 

5 

16.90 

22.01 

20.80 

17.52 

16.14 

16.98 

17.53 

F 

14.27 

16.10 

16.15 

21  .68 

16.30 

b 

16,78 

22.15 

20.37 

17,25 

16.22 

16.94 

17.39 

17.52 

15.89 

21.63 

16.00 

7 

16,60 

21  .07 

19.99 

16.98 

16.30 

16.91 

17.25 

17.80 

15.00 

21  .20 

15,71 

6 

16,40 

20.45 

19.68 

16.69 

16.42 

17.00 

17.11 

17.89 

14.84 

20.71 

15.45 

9 

16.20 

19.99 

19.36 

16.46 

16.70 

17.01 

16,94 

16.81 

20.38 

15,30 

10 

16.02 

19.51 

19.01 

16.17 

16.80 

17.02 

16.78 

16.49 

20.06 

15.12 

1  l 

23.50 

18.75 

15.93 

16.85 

17.01 

16.62 

16.19  F 

14.61 

19.80 

14.97 

12 

23.11 

18.53 

15.71 

16.92 

17.61 

16.59 

F 

14.43 

15.83 

19.53 

18.95 

13 

20.79 

18.23 

15.53 

17.08 

18.40 

16.41 

15. 3B 

15.44 

19.34 

22.88 

1  a 

F  15,22 

20.61 

17.92 

15.36 

17.21 

18.17 

16.20 

15.00 

17. B9 

19.18 

21.65 

15 

15.12 

20.09 

17.62 

15.27 

19.43 

17.94 

16.00 

14.77 

20.91 

18.99 

21.00 

lb 

15,03 

19.67 

17.35 

15.18 

19.52 

17.76 

15.79 

14.89  F 

14.62 

20.42 

18.80 

20.24 

17 

20.41 

19.29 

l».ll 

15.08 

19.30 

17.65 

15.84 

15.10 

20.16 

18.62 

19.68 

lfl 

20.93 

18.98 

16.89 

15.00 

19.02 

17.53 

16.01 

15.01 

19.13 

18.43 

19.19 

19 

20,39 

18.68 

16.69 

14.95 

16.70 

17.78 

16.16 

14.84 

18.41 

18.25 

18.80 

20 

19.81 

18.39 

16.49 

14.90 

18.34 

18.05 

16.18 

14.75 

17.90 

18.00 

18.49 

21 

19.23 

18.10 

19,47 

14.86 

17.95 

18.06 

15.85 

15.92 

18.36 

17.69 

18.10 

22 

1«,79 

17.84 

19.91 

14.84 

18.30 

18.03 

15.49 

16.30 

18.89 

17.30 

17.80 

23 

1*,45 

17.58 

19.34 

14.83 

16.11 

17.92 

15.20 

15.56  F 

14.35 

18.36 

16.96 

17.50 

2* 

18,13 

18.30 

18.97 

14.90 

18.07 

17,78 

15.19 

15.19 

20.72 

16.69 

17.25 

25 

17.90 

2'.  80 

18.55 

14.90 

17.82 

17.66 

15.09 

15.37 

20.49 

16.39 

16.99 

26 

IT, 62 

24.73 

18.13 

14.88 

17,60 

17,51 

1«.91 

15.73 

19.72 

16.18 

16.70 

27 

17,38 

22.68 

17.85 

15.36 

17.41 

17.36 

l«.83 

15.65 

20.93 

15.92 

16.49 

28 

18,28 

20.40 

17,90 

15.90 

17.27 

18.29 

15.23 

26.31 

15.94 

17.00 

29 

18,7J 

17,89 

15.90 

17.17 

18.78  F 

14.48 

14.96 

26.35 

16.49 

17.40 

30 

18,58 

17.67 

15.90 

17.14 

18.47 

14.79 

15.63 

26.58 

16,50 

17.40 

51 

18.40 

18.65 

17.10 

26.41 

17.38 

7hE 

F Pi  LOWING  «EFE» 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

"Ean 

20.22 

18.94 

16.02 

17.38 

17.89 

19.27 

17.64 

"AX 

24.73 

23.22 

19.46 

19.52 

18.76 

26.12 

22.88 

"In 

17.58 

16,49 

14,83 

15.90 

16.91 

15.92 

14.97 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHFST  stage  NAS  26. GO  AT  11100  A.M.  ON  OCT.  28,  AFFECTED  BT  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  14.27  ON  AUG.  5, 
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DAILY  STASES  FOR  1965 


BAYOU  LATENACHE  BElON  POINTE  COUPEE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION.  l‘T.  30-43-36,  LONG.  91-43-54.  ABOUT  300  FEET  BELON  DRAINAGE  STRUCTURE.  (STA. 
935051*8.) 

CAGE.  STaFF  type. 

records  available,  intermittently,  ma  to  oate. 


STaGE  IN  FEET 
CAY  JfN 


FEB 


MAR  APR  HAY  JUN 


a 

9 

1  0 

1 1 
12 

13 

14 

15 

lb 

IT 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 
29 

29 

30 

31 


19.46 


JUL 

16.12 


16.72 


10.39 


15.22 


16. 27  21.15 


16.97 


AUG 


13.33 


GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


SEP  OCT  NOV  DEC 


17.00 


16.19 


17.04 


16.97 


16.72 


16.75 


i  * .  7  3 


17.03 


13.45 


14.66 


13.70 


22.50 


20.67 


19.33 


15.25 


20.03 


15.21 


16.86  16.69 


15.94 


17.57 


20.20 


19.12  16. 08 


1«.37 


24.07  ia.4b 


18.23 


17.97  17.75 


15.44 


14.10  14.00 


13.45 


19.08  IB. 43 


16.38 


17, 4S 


16. 3B 


15.70 


16.30 


15.88  17.14 


13.80 


26,45 


14.00  16.17 

T^E  FOllOmi no  WFFER  Only  TO  REAOINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


17.37 


“Ean 

*A« 

min 


DAILY  STASES  FOR  1  <985 
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HASPL  (FMS)  at  BAYOU  ROUGE  (LA.) 


LOCATION.  lAt.  30-85-23.  LONG.  9J-S8-J5.  ATTACHED  TD  PILE  IN  BAYOU  ROUGE ,  2.5  NILES  NORTH  OF 
PalNETTO,  LA.  (STA.  8615012A.) 

gage'.  AUTOMATIC  RECORDER  and  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  8,  1937,  TO  1979,  JUNE  t«.  1982  TO  DATE. 

extremes,  highest.  29.8  feet  on  aug.  9,  19*0.  lo»est,  12. j  feet  from  oct.  i«  to  16,  1950. 


lUTLY 

EIGHT  A.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

18  AT 

NGVO 

OAY 

Jan  FEB 

MAR  APR 

may 

JUn 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

18,06 

20.97 

17.70 

17.51 

17.39 

17.16 

F 

19.51 

2 

18.00 

20.80 

18.13 

17.50 

17.38 

17.15 

F 

19.67 

3 

18,09 

20.38 

17.80 

17.50 

17.33 

17.15 

19.69 

a 

18,09 

)  9.98 

17.69 

17.85 

17.32 

17.10 

19.37 

h 

18.09 

19,50 

17.62 

17.82 

17.31 

17.10 

19.00 

0 

18,08 

F 

29.10 

19.16 

17.55 

17.82 

17.30 

17.10  F  22.18 

F 

26.85 

18.59 

7 

18.05 

18.92 

17.58 

17.80 

17.30 

17.10 

26.65 

18.92 

6 

18.00 

18.78 

17.58 

17.38 

17.25 

17.10 

26.37 

18.03 

<4 

17.99 

18.85 

17,58 

17.38 

17.30 

17.10 

26.02 

17.89 

10 

18.19 

17.58 

17.38 

17.30 

17.10  F  22.05 

25.66 

17,82 

1  1 

F 

20.00 

17.96 

17.58 

17.38 

17.30 

17.10  F 

IT. 64 

25.22 

F 

17.80 

12 

19.58 

17.85 

17.58 

17.83 

17.30 

17.10 

28. T6 

18.90 

1  3 

E  25.25 

19.20 

17.70 

17.58 

IT. 84 

17.30 

17.10 

24.31 

23.35 

14 

E  24. T8 

18.90 

17.66 

17.58 

17.84 

17.26 

17.06 

23. B2 

15 

18.65 

17.60 

17.69 

17.88 

17.26 

17.06 

23.33 

1  6 

18.85 

17.60 

18.08 

17.83 

17.26 

22,91 

17 

1«.80 

17.56 

17.82 

17.25 

22.31 

1  a 

18.29 

17.55 

17.38 

17.25 

21.  88 

19 

18.22 

17.55 

17.85 

17.25 

F 

17.31 

21.95 

20 

17.55 

17.45 

17.25 

21.00 

F 

o 

m 

• 

o 

21 

E  19.10 

17.55 

17.50 

17.28 

20.69 

22 

18.59 

17.58 

17,55 

17.23 

20.22 

23 

17.53 

17.55 

17.22 

F 

20.00 

24 

17.60 

17.60 

17,51 

17.22 

19.72 

25 

E  17.88 

F 

19.72 

17.60 

17.61 

17.50 

17.20 

19.33 

25 

19.38 

17.60 

17.62 

17,89 

17.20 

18. B8 

F 

16.90 

27 

19.01 

17.78 

17.61 

17,87 

17.18 

18.57 

18.29 

26 

19.19 

17.76 

17.57 

17.82 

17.18 

F 

17.28 

F 

18.95 

18.96 

29 

19.28 

17.80 

17.57 

17.42 

17.18 

18.59 

30 

19.32 

17.71 

17.57 

17,80 

17.15 

F 

17.20 

F 

19.72 

18.96 

31 

20.29 

17.58 

17.15 

16.38 

the  eq(  l n m 

TNG  REFER 

JNLV  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

18.26 

17.84 

17.25 

MAy 

20.97 

17.55 

17.39 

-'IN 

17.53 

17.38 

17.15 

F-  NOT  AT  STAtEO  time 


«Igh»sT  Stare  (From  INDfiMPLETF  RECORD)  mas  28.85  AT  B!«0  A.M.  ON  NOV.  6 
L  'XEST  STAGE  mAS  17.03  L'N  AUG.  13  and  later  OATEfS). 
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DART  STASES  FOR  1985 


BIS  0AR80NNE  BAYOU  (EHS)  AT  COURTABLEAU,  LA. 


LOCATION.  lAT.  30-33-05,  LONS.  91-51-53.  ON  EAST  SIDE  OF  DARBONNE  BAYOU  CONTROL  STRUCTURE. 

(STA.  4630012E.) 

sage',  staff  tyre. 

RECORDS  available.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1939,  19«1  TO  1958,  AND  1961  TO  1966.  DAILY, 

MAY  1 9ft 6  To  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HIGHEST,  25.9  FEET  ON  MAY  3,  19AS.  LOWEST ,  10.5  FEET  ON  SEP. 
15,  1959. 

daily  SEVEN  A.M.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1976  ADJ.) 


Day 

Jan 

FEB 

NAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6 

15,90 

G 

16. SO 

18.60 

G 

18.30 

G 

16.35 

G 

19.60 

G 

19.10 

G 

19.90 

G 

19.90 

6 

16.10 

19.30 

17.65 

2 

G 

15,50 

G 

16.40 

18.70 

G 

18.30 

G 

16.30 

G 

19.95 

G 

19.00 

G 

19.90 

G 

19.80 

G 

16.50 

19.40 

17.65 

3 

G 

15,60 

G 

16.40 

18.70 

G 

18.30 

G 

16.10 

G 

19.35 

G 

19.00 

G 

19.35 

G 

14.90 

6 

16.40 

19.40 

17.60 

a 

G 

1 5,  To 

G 

16.30 

18.65 

G 

18.20 

G 

15.95 

G 

19.30 

G 

13.90 

G 

19.30 

G 

15.20 

G 

16.20 

19.40 

IT. 60 

b 

G 

15. T0 

G 

16.80 

18.60 

G 

18.20 

G 

15.80 

G 

19.20 

G 

13.90 

G 

19.20 

16. BO 

G 

16.00 

19.40 

17.50 

6 

G 

15.70 

G 

1  7 .25 

18.60 

G 

18.10 

G 

15.70 

G 

19.10 

G 

13.80 

G 

19.15 

17.20 

G 

15. T5 

19.40 

17.40 

7 

G 

15,70 

17.65 

18.55 

G 

17.95 

G 

15.55 

G 

19.00 

G 

13.80 

G 

19.10 

17.30 

G 

15.55 

19.30 

17.30 

6 

G 

15,60 

17.40 

18. SO 

G 

17.80 

G 

15.90 

G 

19.00 

G 

13.75 

G 

19.35 

17.30 

G 

15.35 

19.30 

17.30 

9 

G 

15,55 

G 

17.30 

18.90 

G 

17.70 

G 

15.55 

G 

19.00 

G 

13.70 

G 

14.90 

17.40 

G 

15.20 

19.20 

17.20 

10 

G 

15.50 

G 

17.10 

18.90 

G 

17.60 

G 

15.50 

G 

19.00 

G 

13.70 

G 

19.30 

17.40 

C 

15.00 

19.15 

17.20 

9  1 

r. 

15',  35 

r? 

'■’.30 

16.35 

G 

17.50 

G 

15.90 

G 

19.00 

G 

13.65 

G 

19.20 

17.50 

6 

14.90 

19,10 

IT. 15 

12 

G 

15.90 

IB. 00 

18.30 

G 

17.90 

G 

15.35 

G 

19.20 

G 

13.80 

G 

14.10 

17.50 

G 

14.70 

19.00 

17.45 

1  3 

G 

15,90 

IB.  20 

18.30 

G 

17.90 

G 

15.25 

G 

19.50 

G 

13.80 

G 

19.05 

17.90 

G 

15.10 

18.95 

IT.  80 

14 

G 

15, «0 

IB.  20 

18.30 

G 

17.30 

G 

15.15 

G 

19.30 

G 

13.75 

G 

19.00 

G 

17.00 

G 

15.50 

18.90 

18.00 

\b 

G 

15.90 

IB. 10 

18.10 

G 

17.30 

G 

15.90 

G 

19.50 

G 

13.70 

G 

19.00 

G 

16.80 

G 

16.20 

18.80 

18.20 

lb 

G 

15.95 

IB. 00 

18.30 

G 

17.30 

G 

16.20 

G 

19.50 

G 

13.60 

15.60 

G 

16.55 

G 

16.70 

18.75 

18.20 

17 

G 

16,55 

17.80 

18.30 

G 

17.20 

G 

16.20 

G 

19.50 

G 

13.80 

G 

15.60 

G 

16.20 

17.20 

18.70 

18.30 

la 

G 

17,00 

17. 4S 

18.25 

G 

17.20 

G 

16.00 

G 

19.50 

G 

13.80 

G 

15.70 

G 

15.95 

IT. 10 

18.60 

18.30 

1« 

G 

17,05 

17.10 

18.20 

r 

17.15 

G 

15.70 

G 

19.ft5 

G 

13.75 

G 

15.60 

G 

15.80 

16.80 

18.50 

18.30 

20 

G 

17.00 

G 

17.10 

G 

18. 2C 

G 

17.10 

G 

15.50 

G 

19.70 

G 

13.80 

G 

15.45 

G 

15.70 

16.50 

18.40 

18  30 

21 

G 

16, »0 

G 

16.90 

G 

18.90 

G 

17.05 

G 

15.30 

G 

19.75 

G 

13.80 

G 

15.40 

G 

15.50 

16.70 

18.30 

18.25 

22 

G 

16,70 

r. 

16.70 

G 

18.50 

G 

17.00 

G 

15.95 

G 

19.70 

G 

I«.10 

G 

15.35 

S 

15.35 

16.90 

18.20 

18,20 

23 

G 

16.50 

G 

16.70 

G 

18.50 

G 

17.00 

G 

15.95 

G 

19.70 

G 

1«.1S 

G 

15.40 

G 

15.30 

16.90 

18.10 

18.20 

2a 

G 

16,15 

G 

16.50 

G 

18.50 

G 

16.90 

G 

15.50 

G 

1  9 .60 

G 

19.25 

G 

15.30 

G 

15.20 

IT. 50 

18.00 

18.10 

25 

G 

16.20 

G 

16.90 

G 

16.50 

G 

16.80 

G 

15.90 

G 

19.55 

G 

19.30 

G 

15.20 

G 

15.05 

17.60 

17.90 

18.05 

2b 

G 

16,05 

!B.?0 

j 

18.90 

G 

16.80 

G 

15.25 

G 

19.50 

G 

19,30 

G 

15.20 

G 

19.95 

17.65 

17,80 

18.00 

27 

G 

15,90 

IB. 50 

G 

18.90 

G 

16.70 

G 

15,10 

G 

19,90 

G 

19.30 

G 

15.20 

G 

19.85 

17.80 

17.70 

17.90 

23 

G 

16,20 

IB. 50 

G 

16.90 

G 

16.70 

G 

15.00 

G 

19.90 

G 

19.30 

G 

15.10 

G 

19.70 

18.45 

17.70 

G 

17,90 

29 

G 

16.90 

G 

18.90 

G 

16.55 

G 

19.90 

G 

19.30 

G 

19.30 

G 

15.00 

G 

1«.60 

18. TO 

17.70 

G 

IT. 90 

30 

16,55 

G 

18.30 

G 

16. ao 

G 

19.80 

G 

19.20 

G 

19.30 

G 

15.00 

G 

15.00 

19.10 

17.65 

G 

17.75 

31 

6.50 

G 

18.30 

G 

1«.65 

G 

19.90 

G 

14.95 

19.20 

G 

IT. TO 

7  h  E  E  Di  I NG 

REFER  ONLY  TO  READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

A'i 

16,00 

17.33 

18. 92 

17.37 

15.53 

14.^8 

13.95 

14.78 

16.00 

16.62 

18.66 

17.81 

G 

17,05 

IB. 50 

18.70 

G 

18.30 

G 

16.35 

G 

14.75 

G 

19.90 

G 

15.70 

17.50 

19.20 

19.40 

18.30 

*  I 

G 

16.90 

G 

16.30 

16.20 

G 

16.90 

G 

19.65 

G 

14.00 

G 

13.60 

G 

19.00 

G 

19.60 

G 

19.70 

17.65 

17.15 

S-  SATES  CLOSED 

HlfiHFST  STARE  MAS  19.90  U>-  N(!V ,  2  AND  LATER  DATEIS),  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOmEST  STaGE  MAS  13.60  ON  JUL.  16. 


DAILY  STASES  FOR  1985 
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WASPL  BORROW  FIT  (FWS)  NEAR  COURTABLEAU,  LA. 


LOCATION.  LAT.  90-32-07.  LONG.  91-51-21.  ON  RIGHT  BANK  AT  JUNCTION  WITH  BATOU  COURTABLEAU  AND  1.7 
MILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU.  (STA.  4637512E.) 

BASE'.  STaFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

general  information,  gage  has  been  known  as  bayou  courtableau  crossing,  fns. 

RECORDS  available.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1950,  1953,  AND  1956  TO  1957.  DAILY,  MAY  196* 

TO  DATE.  DISCHARGE,  1932  TO  1934. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.0  FEET  On  APR.  28,  1945.  LOWEST,  10.6  FEET  ON  OCT.  15  ANO  LATER  DATES  IN 
1972. 


OATlV 

SEVEN  A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1976  ADJ.) 

D  AT 

Jan  feb  mar  apr 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

t 

14>0 

15.90 

17,20 

17.90 

15.80 

14.10 

13.60 

14.00 

14.50 

15.60 

18.50 

17.20 

2 

15,00 

15.90 

17.30 

17.90 

15.80 

14.00 

13.50 

14.00 

14.40 

16.00 

18.60 

17.20 

3 

15, 10 

15.80 

17.30 

17.90 

15.70 

13.90 

13.40 

13.90 

14.50 

15.90 

18.60 

17.20 

4 

15.20 

15.70 

17.30 

17.80 

15.50 

13.80 

13.40 

13.90 

14.80 

15.80 

18.60 

17.20 

5 

15.20 

16.00 

17. ao 

17.80 

15.40 

13.70 

13.30 

13.80 

16.30 

15.50 

18,60 

17.10 

6 

15,20 

16.50 

IT.  ao 

17.60 

15.30 

13.60 

13,30 

13.70 

16.70 

15.30 

18.60 

17.00 

7 

15,20 

16.70 

17. SO 

17.50 

15.10 

13.50 

13.20 

13.70 

16.80 

15.20 

18.60 

16.90 

a 

15,10 

16.60 

17.50 

17.40 

15.00 

13.50 

13.10 

13.90 

16.90 

15.10 

18.60 

16.90 

9 

15.10 

16.50 

17.60 

17.30 

15.10 

13.50 

13.00 

13.90 

16.90 

14.80 

18.50 

16,80 

10 

15.00 

16.30 

17.60 

17.20 

15.10 

13. SO 

12.90 

13.90 

16.90 

t».60 

18.50 

16.70 

11 

15,00 

16.40 

17.70 

17.10 

15.00 

13.40 

12.90 

13.80 

17.00 

14.50 

18.40 

16.70 

12 

15,00 

16.20 

17.80 

17.00 

14.90 

13.60 

13.20 

13.70 

17.00 

14.30 

18.40 

17.00 

13 

14.90 

17.00 

17.80 

16.90 

14.80 

14.00 

13.10 

13.60 

16.90 

14.70 

18.40 

17.40 

14 

14,90 

17.00 

17.90 

16.90 

14.70 

14.00 

13.20 

13.60 

16.60 

15.10 

18.30 

17.60 

15 

15.00 

17.00 

17.90 

16.90 

15.20 

14.00 

13.10 

13.50 

16.40 

15.70 

18.30 

17.70 

lb 

15.00 

17.00 

17.90 

16.90 

15.40 

14.00 

13.10 

15.10 

16.10 

16.10 

18.20 

17.70 

17 

15,80 

16.90 

17.90 

16.80 

15.50 

14.00 

13.30 

15.20 

15.80 

16.60 

18.20 

17. SO 

16 

16.30 

16.70 

17.90 

16.80 

15.30 

14.00 

13.30 

15.30 

15.50 

16.60 

18.20 

IT. SO 

19 

16,30 

16.50 

17.90 

16.70 

15.10 

14.10 

13.30 

15.20 

15.50 

16.30 

18.00 

17.90 

20 

16.30 

16.30 

17.90 

16.70 

14.90 

14.20 

13.40 

15.00 

15.30 

16.10 

17.90 

17.90 

21 

16,20 

16.20 

18.00 

16.70 

14.80 

14.20 

13.«0 

14.90 

15.10 

16.20 

17.80 

17,90 

22 

16,10 

16.10 

18.00 

16.60 

14.90 

14.10 

11.70 

14.90 

14.90 

16.40 

17.70 

17. SO 

23 

16,00 

15.80 

18.00 

16.60 

1«.90 

14.10 

13.70 

15.00 

14.90 

16.40 

17.60 

17.80 

24 

15,80 

15.80 

18.00 

16.50 

15.00 

14.10 

13.80 

14.90 

19.80 

16.90 

17.60 

17.70 

25 

15.70 

16.10 

18.00 

16.50 

14.90 

14.10 

13.90 

14.80 

14.60 

17,00 

17.50 

17,70 

26 

15,50 

16.90 

la.oo 

16.40 

14.80 

la.oO 

13.80 

14.80 

14.50 

17.10 

17.40 

17.60 

27 

15,40 

17.10 

1'. 00 

16.30 

14.60 

13.90 

13.80 

14.80 

14.40 

17.20 

17.30 

17.50 

28 

15,70 

17.20 

i«.oo 

16.20 

1«.50 

13.90 

1  3,80 

14.70 

14.30 

17.70 

17.30 

17.50 

29 

15,10 

18.00 

16.10 

14.40 

13.80 

1  3.90 

14.60 

14.20 

17.90 

17.30 

17.50 

30 

16,00 

17.90 

16.00 

14.30 

1  3. TO 

13.90 

14.60 

14.50 

18.30 

17,20 

17.40 

31 

16.00 

17.90 

14.20 

14.00 

14.50 

18.40 

17.30 

ThE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

REAMINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  TABLE 

ABOVE 

*FAM 

15, as 

U.«3 

17.75 

16.96 

15.02 

13.87 

13.  as 

14.36 

15.56 

16.10 

18.09 

17,40 

H  A  J| 

16.30 

17.20 

18.00 

IT. 90 

15.80 

14,20 

1  a.fto 

15.30 

17.00 

18.40 

18.60 

17.90 

*lN 

14.90 

19.70 

17.20 

16.00 

14.20 

13.40 

12. RO 

13.50 

14.20 

14.30 

17.20 

16.70 

HIGHEST  STAGE  was  18.60  ON  NOV.  2  ANO  LAYER  OATEfSl,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  WAS  12.90  ON  JUL.  10  ANO  LATER  OATEfSl. 
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0 » I L T  STAGES  FOR  1985 


BA  YOU  COURT  ABLE AU  outlet  CHANNEL  near  northeast  wing  NALL  (LA.) 


LOCATION.  lAt.  30-32-02,  LONG.  91-51-20.  ON  LEFT  Bank,  300  FEET  BELON  DRAINAGE  STRUCTURE  AND 
1.7  HUES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  l».  (STA.  4660012E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

RECORDS  available.  MAR.  28,  1957,  TO  DATE. 

extremes.  highest  22.99  FEET  ON  MAY  2b  ANO  27,  1973.  LONEST,  8.43  FEET  ON  OCT.  6  AND  7,  1980, 


OATIY 

eight  A 

.M.  STAGE 

I  <  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1976  ADJ 

.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10,13 

15.34 

17.20 

17.91 

15.72 

12.52 

12.40 

12.50 

12.28 

15.36 

17.96 

17.16 

2 

14,15 

15.30 

17.27 

17.89 

15.64 

12.42 

12.42 

12.53 

12.06 

15.64 

16.00 

17.17 

3 

14,79 

15.24 

17.28 

17.85 

15.50 

12.30 

12.41 

12.55 

12.05 

15.35 

18.02 

17.12 

u 

1  4, bo 

15.17 

17.30 

17.79 

15.36 

12.19 

12. 4B 

12.55 

12.50 

15.03 

18.00 

17.05 

5 

14.45 

14.70 

17.30 

17.70 

15.21 

12.12 

12.48 

12.55 

16.90 

14.42 

16.06 

16.99 

b 

14,4b 

lb.b9 

17.36 

17.61 

15.09 

12.09 

12.48 

12.55 

17.00 

14.11 

18.07 

16.90 

7 

1  4,49 

lb. 5b 

17.44 

17.50 

14.93 

12.04 

12.47 

12.55 

16.97 

13.83 

18.06 

16.63 

» 

l«.5l 

lb. 31 

17.09 

17.40 

14.80 

12.09 

12.45 

12.50 

16.98 

13.45 

18.07 

16.79 

9 

14.50 

15.98 

17.50 

17.30 

14.85 

12.20 

12.43 

12.34 

16.90 

12.99 

16.06 

16.72 

10 

14.5b 

15.67 

17.59 

17.20 

14.72 

12.22 

12.43 

12.29 

16.90 

12.50 

16.04 

16.70 

1  1 

14,59 

lb. 49 

17.66 

17.07 

14.67 

12.26 

12.43 

12.26 

16.99 

12.10 

16.02 

16.69 

12 

14,  ba 

16.98 

17.70 

18.99 

14.56 

12.44 

12.59 

12.23 

16.99 

11.72 

16.01 

17.08 

13 

14.72 

17.01 

17.75 

lb. 91 

1«.46 

12.30 

12.55 

12.28 

16.79 

11.65 

18.00 

17.42 

1  a 

1«,*1 

16.95 

17.78 

16.87 

1«.39 

12.16 

12.50 

12.27 

16.42 

12.20 

17.99 

17.59 

15 

14.89 

16.85 

17.79 

lb. 82 

14.38 

12.13 

12.48 

12.25 

16.14 

15.90 

17.95 

17.65 

16 

l«,Rb 

16.76 

17.80 

18.81 

14.46 

12.11 

12.41 

15.50 

15.68 

16.50 

17.93 

17.70 

17 

15,20 

16.61 

17.80 

18.78 

15.10 

12.14 

12.61 

15.78 

14.83 

16.60 

17.90 

17.72 

18 

lb, 28 

16.38 

17.80 

16.73 

14.51 

12.20 

12.60 

15.62 

14.50 

16.39 

17.86 

17.76 

19 

15,99 

16.1  1 

17.78 

18.70 

14.19 

12.32 

12.58 

15.29 

15.09 

16.08 

17.82 

17.79 

20 

15.90 

15.52 

17.77 

18.84 

14.02 

12.38 

12.64 

1».30 

15.01 

15.77 

17.77 

17.60 

21 

15,78 

15.66 

17.98 

lb. 80 

13.87 

12.33 

12.54 

1«.03 

14.20 

16.13 

17.70 

17.78 

22 

15, bl 

15.53 

18.01 

18.58 

13.85 

12.30 

12.70 

15.20 

13.80 

16.40 

17.65 

17,75 

23 

15.48 

15.21 

18.02 

18.51 

13.72 

12.32 

12.65 

15.20 

13.63 

16.43 

17.57 

17.71 

24 

15,34 

15.18 

18.01 

18.44 

13,73 

12.31 

12.62 

14.13 

13.30 

16.79 

17.48 

17.68 

25 

15.18 

15.38 

18.00 

16.37 

13.60 

12.36 

12.60 

13.71 

13.01 

16.82 

17.40 

17,59 

2b 

15,00 

17.15 

17.99 

16.27 

13.46 

12.34 

12.56 

13.45 

12.73 

16.80 

17.30 

17.50 

27 

14,85 

17.23 

17.95 

18.20 

13.20 

12.32 

12.55 

13.27 

12.39 

16.90 

IT. 20 

IT. 40 

28 

1«,88 

17.20 

17. 9« 

16.09 

13.06 

12.35 

12.60 

13.01 

12.08 

17.35 

17.20 

17.45 

29 

15,69 

17.90 

IS. 97 

12.92 

12.35 

12.55 

12.79 

11.77 

17.55 

17.20 

17.35 

30 

15,98 

17.90 

15.85 

12.78 

12.41 

12,50 

12.60 

11.86 

17.75 

17.18 

17,23 

31 

15.72 

17.90 

12.66 

12.47 

12.43 

17.90 

17,13 

The 

FOLLnwtNG  REFER 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

"Ean 

15.03 

18.11 

17.70 

16.91 

14.30 

12.26 

12.52 

13.30 

14.59 

15.30 

17.78 

17.32 

lb, 28 

17.23 

18.02 

17.91 

15.72 

12.52 

12.70 

15.78 

17.00 

17.90 

16.07 

17,80 

"In 

14.13 

14.70 

17.20 

15.85 

12.66 

12.04 

12.40 

12.23 

11.77 

11.65 

17.18 

16.69 

highest  stage 

WAS  18.10 

i  AT  2X30  P.m. 

ON  NQV.  6 

LOWEST 

STaGF 

WAS  11.55 

HN  SEP. 

30. 

DAILY  STASES  FOR  1985 


69 


BAY  DU  CUURTABLE»U  OUTLET  CHANNEL  NEAR  SOUTHEAST  MING  HALL  (LA.) 

LOCATION.  lAT.  30-31-58.  LUNG.  91-51-20.  ABOUT  3a6  FFET  BELDh  DRAINAGE  STRUCTURE  AND  1.7  NILES 
SOUTHEAST  OF  enURTABLEAU,  L».  (STA.  467501 2E . ) 

GAGE'.  staff  typf. 

RfCOROS  AYAILABLF.  INTERMITTENTLY,  1 956  TO  1957.  DAILY,  HAR.  17,  1957,  TO  DATE. 

E  XTRFMES,  highest,  22.95  FEET  ON  MAY  26  AND  27,  1973.  LOhEST,  *.70  FETT  ON  SEP.  24  AND  LATER 

dates  in  19*0'. 

Oatly  seven  a.m.  STAGE  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


1- A  Y 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

0C7 

NOV 

DEC 

1 

19.30 

15.50 

17.25 

17.90 

15.80 

12,80 

12.35 

12.50 

12.35 

15.40 

18.00 

17.20 

2 

19,30 

13.40 

17.30 

17,90 

15.70 

12.70 

12.30 

12.50 

12.10 

15.70 

18.00 

17.20 

3 

19,90 

15.40 

17.25 

17.90 

15.55 

12.60 

12.30 

12.50 

12.10 

15.40 

18.00 

17.20 

4 

19,70 

15.30 

17.35 

17.85 

15.40 

12.50 

12.40 

12.50 

15.50 

15.10 

18.10 

17.10 

5 

19.50 

14.85 

17.35 

17.80 

15.25 

12.40 

12.40 

12.50 

16.90 

14.40 

18.10 

17.00 

b 

19^50 

16.80 

17.35 

17.70 

15.10 

12.30 

12.40 

12.50 

17.00 

14.20 

18.10 

16.90 

7 

19,55 

16.65 

1  7 , 40 

17.45 

14.95 

12.30 

12.40 

12.50 

17.00 

13.90 

18.10 

16.90 

a 

19,55 

16.45 

17.40 

17.35 

14. 8S 

12.35 

12.40 

12.50 

16.95 

13.50 

18.10 

16.80 

9 

19,50 

16.10 

17.45 

17.25 

19.90 

12.40 

12.35 

12.35 

16.90 

13.00 

18.10 

16.80 

1  0 

19.60 

15.80 

17.50 

17.15 

14.80 

12.40 

12.35 

12.30 

16.90 

12.60 

18.10 

16.75 

\  1 

19,65 

16.50 

17.60 

17.05 

14.65 

12.40 

12.30 

12.30 

17.00 

12.10 

18.05 

16.70 

12 

14.70 

17.00 

17,65 

17.00 

14.55 

12.65 

12.50 

12.25 

17.00 

11.80 

18.05 

IT. 10 

13 

14, So 

17.10 

17.70 

16.90 

14.50 

12.50 

12.40 

12.30 

16.80 

11.70 

18.00 

17.50 

14 

1«, 90 

17.00 

1  7  .  flu 

16.90 

14.40 

12.40 

12.30 

16.50 

12.20 

18.00 

17.60 

15 

14. 9S 

17.00 

17.80 

16.80 

19.40 

12.30 

12.30 

16.20 

15.95 

18.00 

17.70 

16 

15,00 

16.90 

17.80 

16.80 

14.50 

12.25 

15.50 

15.90 

16.50 

18.00 

17.75 

17 

15,30 

16.70 

17.80 

16.80 

15.10 

12.30 

15.80 

14.90 

16.60 

17.95 

17.80 

1  6 

16,40 

16.45 

17.85 

16.75 

1«.5S 

12.30 

15. TO 

14.55 

16.40 

17.90 

17.80 

19 

16,10 

16.20 

17.80 

16.70 

1«.35 

12.50 

15.30 

15.10 

16.10 

17,90 

17,80 

20 

16.00 

13.60 

17.80 

16.65 

14.15 

12,50 

14.35 

15.05 

16.00 

17.80 

17,85 

21 

15,9(1 

15.80 

17.80 

14.00 

12.50 

12.40 

14.05 

14.30 

16.10 

17.75 

17.80 

22 

15.70 

15.65 

17.80 

16.60 

14.00 

12.50 

12.60 

15.20 

13.90 

16.40 

17.70 

17.80 

23 

15,60 

15.30 

18.00 

16.55 

13.90 

12.50 

12.55 

15.20 

13,70 

16.50 

17.60 

17.75 

24 

15,50 

13.30 

18.00 

16.50 

13.90 

12.40 

12.60 

14.00 

13.40 

16.80 

17.50 

17.70 

25 

15.30 

15.50 

18.00 

16.40 

13.75 

1*.40 

12.55 

13.70 

13.10 

16.90 

17.45 

17.60 

26 

15,10 

13.30 

18.00 

16.30 

1  3.60 

12.40 

12.50 

13.50 

12.80 

16.90 

17.35 

17.50 

27 

19,95 

16.80 

18.00 

16.30 

13.45 

12.35 

12.50 

13.30 

12.50 

17.00 

17.25 

17,40 

26 

15,00 

17.20 

17.95 

16.10 

13.35 

12.35 

12.60 

13.05 

12.15 

17.40 

17.25 

17.50 

29 

15.90 

17.90 

16.00 

13.20 

12.40 

12.50 

12.30 

11.85 

17.60 

17.25 

17.40 

30 

16,10 

17.90 

15.90 

13.05 

12.35 

12.50 

12.65 

11.90 

17.85 

17. 20 

17.30 

31 

15.85 

17.90 

12.90 

12,45 

12.50 

17.90 

17,20 

ThE 

FOlLOhInG  REFER 

ONLY  TO 

REAOINSS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

mean 

15,13 

16.  J  3 

17.69 

14.40 

12.43 

13.29 

14.74 

15.35 

17.82 

IT.  36 

MA* 

16,ao 

17.20 

18.00 

15.80 

12.80 

15.80 

17.00 

17,90 

18.10 

17.85 

min 

14.30 

14,85 

17.25 

12.90 

12.25 

12.25 

11.85 

11. TO 

17.20 

16.70 

highest  STAGE  has  18.10  ON  NOY.  4  AND  LATER  DATEfSl. 
LQmEST  STAGE  HAS  11.70  ON  OCT.  1J. 
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bayou  courtableau  outlet  channel  at  station  225*00  tL«.)  (East  auto.) 

location.  L*T.  30-2*-30,  LONG.  91-50-20.  ON  TOmER,  5.5  NILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  LA.  (STA. 
49075I2E.1 

gage,  automatic  recorder  ano  staff. 

HECOROS  available.  OCT.  9,  1959,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.19  FEET  ON  NAY  26  ANO  27,  1971.  LOhEST,  (FROM  InCOHPLETE  RECORD)  9.20  FEET 
UN  AUG.  11  ANn  12,  1980. 

OATLY  eight  A.M.  stage  in  FEET  GA6F  IERO  IS  AT  NCVO 


04  Y 

JAN 

FEU 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AIJS 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

tl',69 

15.75 

17.15 

18.30 

16.12 

13.10 

12.7! 

12.66 

15.66 

18.02 

17.15 

? 

11,71 

15.72 

17.52 

18.28 

16.05 

12.9* 

12.79 

12.15 

15.99 

18.10 

17.49 

3 

15,31 

15.6* 

17. 5S 

18.21 

15.89 

12.87 

12.80 

12.13 

15.70 

18.11 

17.45 

a 

15.15 

15.60 

17.58 

18.18 

15.75 

12.77 

12.80 

12.88 

15.41 

16.16 

17.40 

5 

1«.9# 

15.20 

17.61 

18.09 

15.60 

12.68 

12.82 

17.07 

11.62 

18.20 

17.30 

6 

l«.9l 

16.96 

17.69 

17.99 

15.15 

12.61 

12.80 

17.15 

11.51 

18.20 

17.23 

7 

1  9, 9  1 

16.87 

17.78 

17.89 

15.30 

12.60 

12.80 

17.16 

11.22 

16.23 

17.20 

8 

11.93 

16.71 

17.83 

17.80 

15.17 

12.61 

12.81 

17.20 

13.83 

18.25 

17.13 

9 

1«, °2 

16.10 

17.90 

17.70 

15.20 

12.67 

12.66 

17.12 

13.35 

18.26 

17.10 

)  0 

1*.9S 

16.13 

18.00 

17.56 

15.10 

12.70 

12.61 

17.12 

12.69 

18.25 

17.05 

1  1 

11,99 

16.81 

18.09 

17.16 

11.96 

12.72 

12.58 

17.15 

12.16 

18.26 

17.00 

W 

15.0? 

17.21 

18.11 

17.10 

11.87 

12.89 

12.55 

17.18 

12.07 

18.26 

17.22 

13 

15,10 

17.26 

18.20 

17.31 

11.79 

12.81 

12.61 

17.03 

11.95 

18.21 

17.64 

14 

15,19 

17.21 

18.23 

17.28 

1«.72 

12.70 

12.61 

16.70 

12.12 

18.22 

17.80 

15 

15.26 

17.17 

18.25 

17.25 

1«.70 

12. S7  F 

12.68 

12.63 

16.15 

16.16 

18.21 

17.89 

16 

15,  3i 

17.09 

18.27 

17.21 

11.78 

12.59 

15.76 

16.21 

16.60 

18.19 

17.95 

17 

15,60 

16.07 

18.28 

17.19 

15.12 

12.78 

16.01 

15.22 

16.75 

18.19 

18.01 

\6 

18.60 

16.76 

18.27 

17.15 

11.81 

12.76 

15.91 

11.88 

16.63 

18.13 

18. OT 

19 

16,35 

16.53 

18.26 

17.10 

11.65 

12.75 

15.60 

15.12 

16.37 

18.11 

18.11 

16.30 

16.05 

18.23 

17.05 

11.18 

12.80 

11.66 

15.10 

16.07 

18.05 

16.12 

16,20 

16.11 

18.39 

17.01 

t«.32 

12.71 

11.38 

11.59 

16.31 

18.00 

18.12 

?? 

16.01 

15.97 

18.12 

16.96 

19.29 

12.89 

15.51 

11.22 

16.60 

17.92 

18.11 

23 

15.90 

15.67 

18.16 

16.93 

(1.20 

12.81 

15.50 

11.02 

16.63 

17.85 

16.09 

29 

15,7* 

15.61 

18.18 

16.85 

11.19 

12.85 

11.18 

13.72 

17.00 

17. T9 

18.02 

25 

15.62 

15.85 

18.11 

16.76 

11.06 

12.83 

11.09 

13.10 

17.09 

IT. 70 

17.80 

2b 

15,12 

17.35 

18. a2 

16.68 

13.92 

12.80 

13.81 

13.12 

17.05 

IT. 63 

17. T7 

27 

15. 27 

17.11 

18.37 

16.60 

13.77 

12.79 

13.65 

12.76 

17.10 

1T.5« 

28 

15,30 

17.12 

18.37 

16.50 

13.62 

12.85 

13.38 

12.46 

17.51 

IT. 51 

29 

16,06 

18.32 

16.37 

13.19 

12.80 

13.16 

12.15 

17.69 

IT. 50 

30 

16,32 

18.30 

16.26 

13.36 

12.71 

12.98 

12.21 

17.90 

17,50 

31 

16.12 

18.30 

13.23 

12.71 

12.82 

16.01 

The 

foiloming  refer 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

15, -<5 

!  A.44 

18.10 

17.31 

H.71 

13.62 

14.91 

15.57 

18.01 

"A* 

16,60 

17.42 

18.18 

18.30 

16.12 

16. OA 

17.20 

18.01 

18.26 

"IN 

11.69 

IS. 20 

17.15 

16.26 

13.23 

12,55 

12.15 

11.95 

17.50 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIRHFST  stage  MAS  18.19  AT  3140  P.M.  ON  mar,  23  ANO  LATER  DATE(S). 
LOmEST  stage  MAS  11.95  ON  OCT.  12  ANO  LAT£R  OATEfS). 
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WABPL  (FwS)  AT  ClF.TN,  la. 


LOCATION.  L»T.  50-19-42,  LJNG.  91-47-15.  ON  TOPE#  200  FEET  ABOVE  TEXAS  OIL  CO.  WHARF,  IN  LONG 
ISLAND  PaT-CLFON  NAVIGATION  CHANNEL.  (STA.  44170120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  9EC040EN  and  staff. 

records  available.  0  a  I  l  T ,  dec.  5,  14  54,  TO  OCT.  17,  1455,  1457  TO  1458,  AND  BAR.  22,  1457  TO  OATE. 

Intermittently,  i9«n  to  1445. 

E»TRf  sES .  highest,  25.6  FEET  FROH  APR.  21,  TO  hay  5,  1445.  LOWEST,  (FROH  INCOMPLETE  RECORD)  4.01 
FFET  On  NOV.  24,  1467. 

daily  EIC-mT  a.-,  stage  in  feet  gage  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


0*  Y 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

haT  JUN 

JI1L 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

14,09 

la.  54 

15.45  F 

17.97 

16.00 

f 

9.20 

9.15 

7.91 

F 

15.41 

16.88 

2 

14,10 

la. 54 

15.66 

17.81 

15.99 

9.19 

8.60 

7.95 

F 

16.90 

3 

14,05 

14.55 

15.90 

17.80 

15.99  F  10.90 

9.12 

8.60 

8.00 

16.90 

u 

14,06 

15.95 

IB. 21 

17.80 

15.07 

9.12 

8.60 

8.0! 

16.92 

S 

14. OT 

14.95 

16.51 

17.80 

15.10 

9.12 

8.60 

8. IS 

16.87 

fc 

14,15 

14. 7B 

IB. 7] 

17.80 

15.10 

9.12 

8.60 

8.30 

F 

16.80 

16.87 

7 

14,20 

14.78 

IB. 90 

17.80 

9.05 

8.59 

8.90 

F  B  .  60 

16.82 

6 

14,55 

14.78 

17.11 

17.40 

14.76 

9.17 

8.64 

9.79 

16.80 

9 

14,55 

14.81 

17.21 

17.40 

14.61  F  9,58 

8.63 

10.52 

16.78 

to 

14.50 

14.81 

17.45 

17.40 

14.64 

8.64 

11.00 

16.75 

!  1 

14,58 

14.84 

17.5B 

17.40 

14.40 

8.64 

11.31 

16.72 

12 

14,65 

14.02 

17.60 

16.97 

14.38 

8.64 

1 1  .61 

F 

17.35 

16.85 

13 

14,69 

14. 18 

17.70 

16.97 

14.35 

8.64 

11.90 

17.34 

16.99 

1« 

14,76 

14.58 

17.76 

16.95 

8.72 

12.16 

17.59 

17.17 

15 

14.48 

14.5a 

17.78 

IB. 69 

F 

8.85 

8.72 

12.24 

•91 

m 

o 

o 

17.40 

17.32 

lfc 

IS, 05 

14.7C 

17.78 

IB. 90 

8.85 

8.75 

12.31 

17.41 

17 

15.29 

14.81 

17.79 

IB. 89  F 

14.20  F  9.25 

8.55 

9.00 

17.52 

16 

15,45 

14.90 

17.81 

IB.  89 

8.55 

9.29 

F 

17.50 

17.67 

19 

15,6i 

18.04 

17.84 

IB. 89 

8.40 

9.39 

17.27 

17.81 

20 

15.71 

14.92 

17.84 

IB. 80  F 

13.80 

8.84 

9.37 

17.21 

17.72 

21 

15.70 

14.90 

17.92 

IB. 80 

8.90 

9.50 

F  10.30 

17.18 

IT. 75 

22 

15,62 

14.80 

17.95 

16.66 

8.90 

9.45 

17.15 

17.75 

23 

15.64 

la.  7a 

17.98 

IB. 65 

9.09 

9.50 

F  11.20 

F  10.62 

17.11 

17.72 

2a 

15.55 

la. 61 

18.04 

IB. 64 

F  9.50 

9.09 

9.18 

[7,07 

17.75 

25 

15.58 

14.61 

18.05 

IB.  65 

9.09 

9.09 

17,01 

17.85 

2b 

15,20 

la. 60 

IB. 63 

8.95 

9.09 

16.95 

18.00 

27 

15.0? 

14.71 

IB.  62 

8.95 

8.80 

16.87 

F 

17.10 

2* 

14,94 

15.10 

16.22 

9.00 

8.54 

16.66 

29 

14,81 

16.22 

9.00 

8.31 

16.87 

30 

14,55 

16,00  F 

11.82 

<>.23 

8.30 

F  9.05 

16.85 

F 

17.20 

31 

14.55 

5.18 

8.00 

17.05 

7  HE 

ETJt  LOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPFARIN6  IN  THE 

table 

ABOVE 

"E*N 

14,82 

14.40 

17.04 

8.81 

"AX 

15,71 

15.10 

F 

17.97 

9.50 

"In 

14.05 

14.78 

16.00 

8.00 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  stage  WAS  18.10  AT  HJO  P.M.  ON  mar.  24  AND  LATER  OATE(S). 
LOWEST  STAGE  W*3  7.88  ON  SEP.  1. 
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Mill  STAGES  FOR  1965 


NABPL  BORROW  PIT  (FWS)  AT  OPELOUSAS  BAY  (LA.) 


location.  1_AT.  50-16-54,  LONG.  91-44-11.  ON  8RI0GE.  FOUR  PILES  SOUTHEAST  OF  NEN  HENDERSON 
LANDING.  LA.  (STA.  491 351 2D • ) 

SAGE.  ST»FF  TYPf. 

RECORDS  AvAlLASLF.  INTERMITTENTLY,  1935,  1938,  1945.  1946,  1949,  1950,  1961  ANO  1969.  OAILY.  OCT. 
Tn  DEC'.  1  9g7 ,  AND  SEP.  1969  TO  DATE. 


IXTREnES.  highest,  23. 

,60  FEET 

ON  MAY 

26,  1973, 

,  LOWEST 

,  3.90 

FEET  ON 

SEP.  26 

AND  27, 

1969. 

daily 

eight  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1976  AO J 

day 

Jan 

FEB 

HAH 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOY 

DEC 

i 

14,29 

13.90 

15.45 

17.95 

15.86 

12.  30 

».13 

8.86 

8.10 

8.15 

14,60 

16.83 

2 

1«,35 

13.82 

15.72 

17.91 

15.74 

12.15 

9.13 

8.83 

8,08 

8.90 

13.15 

16.55 

3 

1  «,4f) 

13.72 

15. 8S 

17.85 

15.46 

12.90 

’.13 

8.81 

8.05 

9.65 

13.40 

16.88 

4 

14,45 

13.58 

16.02 

17.81 

15.23 

11.90 

9.10 

8.80 

S.ll 

6.T8 

13.70 

16.67 

5 

14.49 

13.38 

16.36 

17.74 

1«.61 

11.12 

9.08 

8.82 

8.23 

6,40 

13.95 

16.67 

6 

14,50 

13.43 

16.61 

17.68 

14.60 

10.51 

9.05 

8. SI 

S.50 

8.60 

16.10 

16.70 

7 

14,56 

13.52 

16.94 

17.60 

1«.58 

10.06 

9.00 

S.T9 

8.60 

8.63 

16.22 

16.70 

6 

14,67 

13.50 

17.24 

17.52 

14.56 

9.80 

8.96 

8,76 

9.40 

6.73 

16.32 

16.71 

9 

l«,7b 

13.50 

17.45 

17.50 

1«.56 

9.80 

*.92 

8.20 

10.10 

8.91 

16.41 

16.71 

1  0 

14.85 

13.53 

17.54 

17.41 

14.58 

9. 78 

*.9l 

8.81 

10.40 

6.92 

16.53 

16.70 

11 

14,94 

13.64 

17.62 

17.36 

14.54 

R.T5 

8.89 

8. 75 

10.80 

8.70 

16.61 

16.67 

12 

15  00 

13.73 

17. M 

17.28 

14.49 

9.71 

8.85 

8.76 

11.10 

6.31 

16.65 

16.61 

13 

15,90 

13.95 

17.83 

17.20 

14.41 

9.88 

8.81 

8. T9 

11.40 

8. TO 

16.68 

17.65 

14 

15,87 

14.18 

17.91 

17.14 

1«.34 

9.66 

8.79 

8,83 

11.60 

8.30 

16. TO 

17.19 

15 

15.9a 

la. 35 

17.96 

IT. 03 

14.22 

9. AS 

8.76 

8.85 

11.73 

6.24 

16. TO 

17.30 

16 

15,99 

la. 46 

18.00 

16.94 

14.11 

9.62 

8.74 

9.03 

11.83 

8.60 

16. TO 

17,40 

17 

16,05 

la.53 

18.05 

16.89 

13.98 

9  .  fcO 

8.92 

9.04 

11.79 

6.83 

16. TO 

17.30 

18 

15. 9a 

14.58 

18.08 

16.85 

13.87 

9.36 

8.9$ 

9.20 

11.60 

9.10 

16. TO 

17.36 

19 

15,87 

14.68 

18.10 

16.81 

13.80 

9.51 

9.03 

9.45 

11.45 

9.41 

16.66 

17,65 

20 

15.9? 

14.64 

18.13 

16.74 

13.73 

9.48 

9.06 

9.51 

11.23 

9.68 

16.60 

17.67 

21 

15,87 

14.54 

18.20 

16.71 

13.64 

9.43 

9.07 

9.42 

10.98 

9.80 

16.59 

17,66 

22 

15, An 

14.45 

18.25 

16.69 

13.52 

9.40 

9.08 

9.37 

10.63 

9.95 

16.53 

17.65 

23 

15.62 

12.38 

18.22 

16.61 

13.59 

9.38 

9.08 

9.14 

10.42 

10.15 

16.49 

17.52 

24 

15.3(1 

12.35 

18.20 

16.52 

13.42 

9.35 

9.07 

8.92 

10.23 

10.62 

16.47 

17.49 

23 

15.04 

14.60 

18.18 

16.41 

13.46 

9.33 

9.07 

8.80 

9.81 

10.95 

16.45 

17.45 

26 

1«,S5 

14.80 

18.15 

16.30 

12.31 

9.30 

9.06 

8.60 

9.56 

11.33 

16.46 

17.32 

27 

14,65 

14.96 

18.12 

16.21 

12.98 

9.2? 

9.05 

8.42 

9.32 

11.95 

16.54 

17.20 

28 

14,52 

15.10 

18.10 

16.25 

12.78 

9.25 

9.01 

8.26 

9. OS 

12.57 

16.56 

17,10 

1«,40 

18.08 

16.12 

12.60 

9.21 

8.95 

8.15 

S.  7 1 

13.43 

16.60 

16.97 

30 

1  4,26 

18.06 

15.98 

12.53 

9.17 

»,91 

8.05 

8.60 

1«.12 

16.62 

16,79 

31 

14.09 

18.00 

12.42 

8. 89 

7.80 

14.48 

16.63 

Tuf 

FOf  LOWING 

ONLY  TO 

READINGS 

APPfAft I NG  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

HE  AN 

15,07 

11.99 

17.55 

17.03 

14.01 

9,97 

8.96 

8. T9 

9.98 

9.83 

16.35 

17,09 

“A* 

16.05 

is. in 

18.25 

17.95 

15.88 

12.90 

9.15 

9.51 

11.63 

14.48 

16. TO 

17.67 

“In 

1  4.09 

1?.!5 

15.45 

15.98 

12.31 

9.17 

8.74 

7,80 

8,05 

8.15 

14.60 

16.55 

HIGHEST  Stage  «»S  1  A. 25  ON  MAR,  22. 
LJmEST  stage  has  T.BP  ON  ‘UG.  31. 


0* IL v  STASES  FOR  1985  73 

M88PL  BORROH  PIT  (FMB)  AT  BATOU  MERSIER  (LA.) 

LOCATION.  l*T.  30-14-00,  LONG.  91-41-55.  ON  RIGHT  BANK  AT  LEVEE  STATION  3265*00,  I.T  MILES  NORTH 
of  Catahoula,  la.  ista.  49150120.) 

SA6E.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

records  available,  intermittently,  1945  to  1950.  irst  and  irsi.  daily  during  high  mater,  jam. 

1466  To  1R6R  AN0  FEB.  23,  1R73  TO  IR7R.  DAILY  |R80  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST.  23. 

05  FEET 

ON  MAT 

26,  1973. 

LOMEST 

,  0.11 

FOOT  ON 

JAN.  IT 

,  1981. 

OAILV 

eight  a 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IB 

AT  NGVO 

(1976  AD J 

.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

3EF 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1«,10 

11.60 

14.40 

IT. 54 

14.92 

9.41 

2.74 

3.11 

5.53 

6.52 

2 

14,06 

11.43 

14.91 

IT. 50 

14.77 

9.26 

7.23 

2.90 

5.34 

6.25 

F 

15.  T1 

3 

14,07 

11.25 

15.27 

IT. 40 

1«.71 

8.92 

7.07 

5.52 

3.49 

15.85 

<4 

14, OR 

11  .1R 

15.55 

IT. 20 

14.40 

8.62 

6,67 

6.02 

3.70 

16.04 

5 

1«.U 

11.04 

15.90 

IT. 05 

14.29 

8.51 

6.51 

F 

3.00 

6.05 

6.69 

16.26 

b 

14,18 

10.96 

16.21 

IT. 00 

1«.19 

8.22 

6.52 

2.  Bo 

5.66 

6.53 

16.33 

7 

14,27 

10.94 

16.52 

16.93 

14.10 

8,00 

6.12 

2.91 

6.93 

6.42 

16.41 

0 

14,30 

10.95 

16.76 

16.84 

1«.09 

6.87 

5.87 

3.01 

7.35 

F 

13.24 

16.46 

9 

14,40 

11.08 

17.01 

16.77 

14.09 

6.65 

5.62 

3.19 

7.75 

16.49 

10 

14.55 

11.16 

17.19 

16.70 

14.08 

6.44 

5.41 

2.98 

B.40 

16.46 

1  1 

14, 6R 

1  1.37 

17.30 

16.6b 

14.07 

6.79 

5.15 

3.10 

8,69 

16.49 

12 

14,80 

1  1  .64 

17.35 

16.65 

14.10 

6.98 

5.14 

3.21 

8.B5 

16.68 

13 

14.R5 

11.97 

17.46 

16.64 

1«.13 

7.17 

5.28 

3.42 

8.98 

F 

13.40 

16.81 

14 

15,02 

12.18 

17.50 

16.61 

14.13 

7.36 

5.37 

3.T1 

9.1* 

16.87 

15 

15.04 

12.33 

17.57 

16.59 

1«.10 

7.73 

4.90 

3.51 

9.18 

16.93 

1  b 

15,18 

12.50 

17.58 

16.60 

13.98 

8.20 

4.98 

5.62 

F  9.20 

17.05 

1  7 

15,40 

12.62 

17.62 

16.60 

13.74 

8.57 

4.98 

4.42 

9.21 

17.15 

10 

15.34 

12.70 

17.60 

16.58 

13.41 

A. 80 

4.82 

3. TO 

9.21 

F 

13.85 

17.22 

19 

15,53 

12.72 

17.57 

16.53 

13.10 

9.12 

5.io 

3.62 

8.95 

17.28 

20 

15.51 

12.75 

1  7 .59 

16.49 

12.72 

9.35 

5.48 

2.99 

8.95 

IT. 27 

21 

15, 31 

12.78 

17.74 

16.40 

12.27 

9.54 

5.30 

3.10 

8.61 

F  B.27 

IT. 30 

22 

15. OR 

12.80 

17.7b 

16.30 

11.97 

9.56 

4.90 

5.33 

8.62 

17,27 

23 

14.52 

12.73 

17.76 

16.27 

11.64 

9,49 

4.63 

5.68 

8.40 

17.24 

24 

14,07 

12.75 

17.80 

16.20 

1  1  .36 

9,38 

4.47 

5,83 

8.07 

17.06 

25 

13.67 

13.04 

17.7b 

16.01 

11.12 

9.10 

4.50 

5.83 

T.BO 

F 

14. IB 

16,92 

2b 

13,28 

13.22 

17.71 

15.76 

10.80 

8.80 

4.43 

5.99 

T  .60 

16,73 

27 

12,80 

13.46 

I7.b6 

15.65 

10.63 

8,48 

fl.22 

5.9T 

T.30 

14.72 

16.53 

20 

1  ?  .  57 

13.51 

17. b5 

15.50 

10.55 

8 . 1  9 

4.19 

5.86 

7.06 

16.15 

29 

12,27 

1  7  .  b  1 

15.40 

10.30 

8.10 

3.97 

5.84 

6.79 

15.82 

3t> 

12,02 

17.60 

15.  30 

10.03 

7.75 

3.56 

5.77 

6.70 

15.65 

31 

1  1  .84 

1  7 .60 

9.70 

3.20 

5.77 

F  12.60 

15.34 

THE 

FULLOWINC 

;  REFER 

ONLT  to 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

AN 

14.22 

12.10 

17. OB 

16.52 

12.95 

0.11 

5.26 

7.72 

■<*  y 

15.53 

13.81 

17.80 

17,54 

14.92 

9  ,  Sb 

7.74 

9.21 

^IN 

11  .84 

10.94 

14.40 

15.30 

9.70 

b.aa 

3.20 

5.34 

F-  NnT  AT  STATED  TI-E 

HIGHFST  STAGE  HAS  17. PS  »T  J:«0  P.M.  ON  MAR.  24. 
LOWEST  STAGE  nAS  2.3?  ru  AUG.  10  AND  LATER  DATECS). 


0411*  STASES  FOR  1985 
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RA8PL  (FKS)  AT  LOWER  GRAND  BAYOU  (LA.) 


LJCATION.  l*T.  30-04-30,  LONG.  91-37-13.  uN  RIGHT  RANK  OF  GRAND  BAYOU  AT  LEYF.E  STATION  3942*73, 
1.9  HUES  EAST  OF  OAUTERIVE  LANOING,  L».  (STA.  49195120.) 

gage.  staff  TYPF. 

general  InFoRhaTtOn.  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  MAS  hINUS  0.45  FOOT,  NGVD 

RECORDS  A  v  A ILABLF.  INTERMITTENTLY,  1933  TO  19A3.  DAILY,  JUNE  1,  1944,  TO  DATE. 

ExtRfmES.  HIGHEST.  21.20  FEET  ON  MAY  22  AND  LATFR  OATES  IN  1973.  LOWEST ,  MINUS  O.SS  FOOT  ON 
Jan.  2,  ,  1,81'. 

daily  EIGmT  a.h.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


r»*  r 

Jan 

EE* 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

10,10 

9.  .10 

10.30 

13.70 

11.20 

6.90 

6.00 

2.80 

4.60 

2.60 

7,60 

10,40 

io,ao 

7.60 

10,50 

13.20 

11.00 

6.70 

5.80 

2.60 

4.60 

2. TO 

7.60 

10.60 

S 

10.60 

7 .20 

10.80 

13.80 

10.80 

6.50 

5.60 

2.60 

4.60 

2.80 

7.80 

10.90 

u 

10, 70 

7.00 

11.10 

13.20 

10.00 

6.^0 

5.50 

2.50 

4.70 

2. TO 

7,70 

11.30 

10. 80 

6.90 

1  1  .90 

13.10 

10.80 

6.10 

5.30 

2.50 

4,80 

2.50 

T  ,60 

11.50 

o 

10.90 

6. SO 

1  1 .70 

13.10 

10.40 

5.90 

5.20 

2.30 

4.60 

2.50 

T  .40 

11.70 

7 

1  1,00 

6.70 

1  1.90 

13.00 

10.40 

5.70 

5.00 

2.30 

4.60 

2.70 

T.20 

11. BO 

a 

1  1  .20 

6.70 

12.20 

12.90 

10.40 

5.60 

8.70 

2.20 

4.40 

2.90 

7.10 

12.00 

Q 

1  1  .30 

6.70 

12.80 

12.90 

10.50 

5.«0 

8,40 

2.10 

4.50 

3.00 

r.oo 

12.20 

10 

1  1  .50 

6.90 

12.90 

12.80 

10.40 

5.30 

4.4J 

2.00 

4,40 

3.30 

6.90 

12,30 

1  1 

11,70 

7.10 

13.00 

12.70 

10.50 

6.40 

4.20 

2.00 

8.20 

3.20 

6.80 

12.40 

12 

1  1.90 

T.OO 

13.10 

12.70 

10.50 

5.60 

4.30 

2.00 

4.10 

3.40 

6.60 

12.50 

l  3 

12.00 

7.70 

13.20 

12.80 

10.60 

6 ,  *  0 

4.30 

2.10 

4.00 

3.50 

6.50 

12.60 

1  4 

12.10 

7.90 

1  3.«0 

12.80 

10.60 

5  #  90 

4.10 

2.30 

3.90 

3.50 

6.50 

12.70 

’5 

12.20 

*.10 

13.50 

12.90 

10.50 

6.10 

4.00 

2.90 

3.80 

3. TO 

6.60 

12.  80 

1  6 

12,20 

*.30 

11.70 

12.90 

10.80 

6  .  ?0 

4.00 

1.20 

3.60 

3.90 

6. TO 

12.80 

1  7 

12.10 

*.on 

l  3.80 

12.80 

10.30 

6.aO 

3.90 

3.20 

3.50 

«.10 

6.80 

12.90 

1  * 

12.10 

*  .an 

13.90 

12.90 

10.20 

6.60 

3.90 

3.10 

3.40 

4.30 

6.90 

12.90 

1  « 

12.00 

*.V 

19.00 

12.80 

9.90 

6.70 

3.80 

3.00 

3.40 

4.60 

7.10 

12.90 

2  ) 

1  1  .*0 

*.60 

18.00 

12.90 

9.60 

6,90 

3.80 

2.20 

3.30 

4.80 

T.30 

12.80 

21 

11,70 

*.7'. 

t“.lo 

12.90 

9.80 

7. no 

3.70 

2.20 

3.40 

5.00 

7.50 

12.80 

?2 

1  1  .*?0 

*.*C 

18.10 

12.80 

9.20 

7.00 

3.60 

2.00 

3.20 

5.30 

7.80 

12.90 

23 

1  1  .00 

*.60 

1«.1C 

12.70 

8.90 

6.90 

3.70 

?.«0 

3.20 

5.50 

8.00 

12.90 

2*4 

1  0  .  «  o 

*  .90 

l  «  .  0  0 

12.50 

8.60 

6.90 

3.70 

2.90 

3.10 

5. TO 

8.20 

12.80 

2* 

10.10 

9  . 

18. OC 

12.20 

8.30 

6  .  *  0 

3.60 

3.20 

3.00 

5.70 

8,40 

12.70 

2b 

9  70 

9.46 

1«.00 

12.10 

8.00 

6.70 

3.60 

4.10 

3.00 

6.00 

8.50 

12.50 

2T 

9.20 

9.60 

13.90 

11,90 

7.80 

6.60 

3.50 

4.20 

3.00 

6.20 

9.70 

12.20 

?' 

* .  9n 

9.9; 

13.90 

11.70 

7.60 

6.60 

3.40 

4.10 

2.90 

6.40 

9.90 

12.00 

*  .60 

13.80 

11.60 

7.50 

6  .aO 

3.20 

3,90 

2.80 

6.70 

10.10 

11,90 

3  , 

*,  ■ 

13.90 

11.80 

7.30 

6  •  ?  0 

3.10 

3.80 

2.70 

6.90 

10.20 

11.70 

M 

*.  ■  . 

1  3.80 

7.10 

2.90 

a. 10 

T.20 

11,50 

T  ■  ' 

F0|  U9-  I 

■  G  REFER 

UNLY  7  ;J 

READINGS  abpfarInG  In  THE 

table 

A80vE 

'■M  A  '• 

1  o.  ** 

*  .0" 

1  3,05 

12.71 

9.6* 

6.30 

4.20 

2.80 

3.77 

4.30 

7,66 

12.19 

"  A  jr 

12.20 

9 . 90 

19.10 

13.70 

1  1 .20 

7.00 

6.00 

4.20 

4,80 

T.20 

10.20 

12.90 

-  1  \ 

*  .  30 

6.70 

n.  30 

1  1  .80 

7 .10 

5.30 

2.90 

2.00 

2.70 

2.50 

6.50 

10.40 

•*  Ir.-  f$t 

StaqE 

«  a*  i a  . 

r  ' 

.  21  AND 

L  *  T  E  9 

OATF  (s)  . 

w 

STaGF. 

2. nr 

■j  '•  ■'  Ju. 

in  LATFk  DATE  (3). 

OAKY  STAGES  FOR  1985 
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ARM  QF  GRAND  LAKE  NEAR  CROOK  CHEnE  COVE  (LA.) 

LOCATION.  lAT.  10*09-15.  LONG.  Ri-31-33.  IN  Canal  8  HUES  WEST  OF  GRAND  LAKE.  (STA.  4919712D.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ano  staff. 

records  available,  oaily,  jan.  23,  irtb  to  ma*  27,  i97t  and  mar.  jt,  1977  to  date. 


SxtbfmES.  highest.  17.26  FEET  ON  JUN.  a,  1  <»S  3 . 

o* rur  eight  a.h.  stage  in  feet 

LOWEST, 

.  3.81 

feet  on 

NOV.  3  AND  «#  1983. 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NGVD 

Car  j*m  per  »ar  APR  mav 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  NOV 

DEC 

1 

11,77 

8.73 

1 1  .50 

:  1.73 

12.27 

8 , 2  9 

9.09 

11,«3 

2 

11.75 

8.57 

11.65 

19.61 

12.11 

a.  1 5 

9.10 

11.69 

3 

11,71 

8.30 

11.91 

l  o.aa 

11.98 

7  .56 

9.10 

11.80 

4 

11.75 

8.23 

12.00 

ia.22 

11.82 

7.52 

9.07 

12.00 

5 

1  1  .81 

8.?1 

12.20 

1«.05 

11.75 

7.51 

F  6,60 

8.98 

12.21 

6 

11,59 

8.0? 

12.99 

13.9a 

11.65 

7.50 

6.63 

8.87 

12.93 

7 

12,01 

7.99 

12.70 

13.86 

11  .62 

7.79 

6.63 

8.80 

12.61 

8 

1  2  1  a 

7.90 

l  3.10 

13.75 

11.59 

7.77 

6.63 

8.68 

12.80 

9 

t2.22 

8.07 

13.  ao 

13.66 

11  .69 

7.52 

6.59 

8.55 

12.95 

10 

IP. 55 

8.30 

13.69 

13.62 

11.58 

7.P9 

6.55 

8.49 

13.06 

1  1 

12.9R 

8.63 

1  3.92 

13.60 

11.56 

7.16 

6.53 

8.30 

13.17 

\2 

12,50 

8.99 

19.06 

1  T  .56 

11.56 

7.19 

6.50 

8.19 

13.37 

1  3 

12.70 

9.49 

19.19 

13.56 

1  1  .60 

7.13 

6.90 

8.13 

13.60 

\  4 

12,95 

0.69 

1«.31 

13.61 

11.57 

7.13 

6.21 

8.12 

13.58 

15 

12.9a 

9.87 

19.36 

15.67 

11.58 

7.13 

5.98 

F  9.65 

8.19 

13.56 

16 

12, '>5 

9.96 

19.51 

13.69 

1  1  .59 

7.89 

5.92 

9.65 

8.10 

13.52 

l  7 

13.11 

10.16 

19.57 

1  3.69 

11.99 

8.11 

5.90 

9.66 

8.  j  5 

13.57 

18 

13.05 

10.19 

19.60 

13.69 

1  1.29 

8.56 

5.82 

9.67 

8.19 

13.60 

19 

12,97 

10.20 

19.66 

13.69 

11.07 

8.95 

5.75 

9.63 

8.30 

E 

13.66 

20 

12.91 

10.30 

19.72 

13.68 

10.87 

8.56 

5.69 

9.69 

8.37 

13.71 

2\ 

12,51 

lo.  ai 

19.99 

13.69 

10.59 

8.76 

5.60 

9.65 

8.98 

13.65 

22 

12.92 

10.04 

19.96 

13.59 

10.25 

8.79 

5.58 

«.87 

8.64 

13.66 

£3 

12.15 

10.08 

10.99 

13.53 

9.91 

8.70 

5.58 

9.69 

8.93 

13.67 

2a 

1 1  .55 

10.55 

19.92 

13.92 

9.63 

8.62 

5.58 

4.79 

9.25 

13.69 

25 

It  .29 

10.82 

19.90 

13.23 

9.ao 

8.97 

5.3N 

5.20 

9.50 

E 

13.99 

26 

if. a  j 

10. 9a 

19.97 

1  3.03 

9.22 

5.23 

5.55 

9.90 

E 

13.26 

27 

10,3a 

1  1  .05 

19.95 

.2.89 

9.08 

9.99 

5,99 

’  '  .29 

13.09 

28 

10. la 

’  t  .22 

19.90 

12.66 

9.07 

9.80 

6.59 

*0,70 

E 

13.01 

29 

9.73 

19.97 

12.53 

R. 98 

9.70 

8.51 

11.00 

12.71 

3  i 

9.97 

1«.«5 

12.02 

8.77 

8.80 

11.25 

12.36 

31 

9.15 

1«.«9 

8.a7 

8.97 

12.09 

The 

f  Ot  r 

‘■G  HEFE9 

!JNLT  TO 

headings 

APPFAPInG 

IN  THE  Tj9tE  ABOVE 

ME  A*« 

1  1  .*5 

9.09 

13.99 

13.60 

10.81 

8.95 

12.99 

“Ay 

13,11 

11.22 

10.99 

19.7  J 

12.27 

1  1 .25 

13.71 

MIf< 

°.  1  5 

7.90 

11.50 

12.02 

5.97 

8.12 

1 1.93 

f-  inr  at  stated  ti-f  f-  est’makq 

“K-hfsT  STAGE  -AS  1/1. 99  AT  5*00  R.M,  ON  MAR.  ?0  ANO  LATER  0*TE(S). 
Lf«FST  S  T  A  GF  fFRM-  I  N  C  T*  'pLETF  RECORD)  -AS  4  .  fc  i  0;  OCT.  19. 
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0»lir  3ttr.es  FOR  19*5 


mABPl  (F  MS )  tt  LITTLE  LAKE  LONG  (l».) 


LOCATION.  L*T.  R9-59-0S.  LJNG.  91-32-55.  ON  RIGHT  RANK  OF  LITTLE  LAKE  LONG,  900  FEET  EAST  OF 
N1RPL  t No  about  SEVEN  "ILES  north  OF  CHARENTON  FLOODGATE.  (STA.  4923013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RFCOROER  AND  STAFF. 

RECHROS  AyAILABLF.  JAN.  1971  TO  OATE. 

Ext9F«£S.  highest.  IB. 99  FEET  ON  MAT  25,  1973.  LONEST,  1.28  FEET  ON  3EP.  29,  1964. 


0 A i L V  EIGHT  a.m.  stage  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


i:  a  y 

Jan 

FES 

MAS 

AFR 

MAT 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

10.41 

7.47 

9.38 

12.68 

10.48 

6.85 

5.87 

2.53 

9.59 

7.50 

9.67 

l 

10.54 

F  7  .  ?  0 

9.62 

12.55 

10.35 

6.70 

5.72 

2.90 

9.30 

7.43 

9.88 

3 

10,66 

F  8.93 

9.86 

12.38 

10.21 

6.47 

5.60 

2.37 

9.35 

7.37 

10.00 

a 

10. 7g 

8.81 

10.18 

12.18 

10.07 

6.17 

5.35 

2.51 

9.70 

3.16 

7.27 

10.15 

5 

10. »9 

8.73 

10.42 

12.02 

9.96 

6.02 

5.28 

2.97 

9.87 

7.15 

10.31 

b 

11,00 

8.59 

10.63 

11.92 

9.88 

5.90 

5.20 

2.97 

9.63 

7.01 

10.48 

7 

1  1  ,03 

8.48 

10.89 

11  .84 

9.82 

5.71 

4.96 

2.51 

9.99 

6.92 

10.60 

A 

11.05 

8.33 

11.15 

11.75 

9.77 

5.53 

9.81 

2.52 

9.45 

F 

3.15 

6.83 

10.74 

9 

11.15 

8.38 

1 1.43 

1 1  .65 

9.86 

5.34 

4.50 

2.66 

9.32 

6.67 

10.86 

1  9 

11.08 

8.53 

11.68 

11.62 

9.80 

5. ,3 

4.24 

2.90 

9.26 

F 

3.10 

6.59 

1  1 

10,97 

8.80 

11.89 

11.59 

9.75 

5.20 

4.10 

2.32 

9.25 

F 

3.11 

6.44  F 

11.40 

12 

10.87 

8.98 

12.0# 

11.58 

9. *5 

5.34 

4.09 

2.98 

9.15 

F 

3.10 

6.26 

11.63 

1  3 

10,88 

7.27 

12.15 

11.60 

9.79 

5.45 

4.12 

2.60 

3.96 

3.20 

6.15 

11.76 

t  a 

10,51 

7.55 

12.27 

11.64 

9.83 

5.59 

4.09 

3.03 

3.79 

3.44 

6.22 

11.74 

15 

10.23 

7.89 

12.36 

11.69 

9.85 

5.74 

3.9S 

3.03 

3.52 

3.64 

6.22 

11.72 

16 

9,8  3 

7.83 

12.48 

11.72 

9.82 

5.97 

3.83 

5.13 

3.70 

3.88 

6.25 

11.77 

17 

9.44 

7.97 

12.53 

1 1  .72 

9.73 

6.15 

3.84 

3.85 

3.51 

3.93 

6.29 

11.83 

1  A 

8.04 

12.57 

1 1  .72 

9.60 

6.39 

3.66 

3.05 

3.61 

3.96 

6.33 

11.87 

n 

8.09 

12.63 

11.73 

F  9.43 

6.53 

3.84 

2.88 

3.55 

4.10 

6.40 

11.92 

?j 

8.15 

12.71 

11.70 

6.60 

4.03 

2.36 

3.55 

4.12 

6.61 

11.95 

21 

4.25 

12.94 

11.65 

6.75 

3.98 

2.2« 

3.94 

4.47 

6.83 

11.97 

22 

8.32 

12.91 

1 1 .60 

6.86 

3.93 

2.50 

3.45 

7.03 

11.98 

23 

8.36 

12.68 

11.56 

6.85 

3.72 

3.33 

3.70 

7.39 

11.98 

2fl 

8.46 

12.87 

1  1.46 

6.81 

3.57 

3.68 

3.30 

7.76 

11.92 

25 

8.71 

12.89 

11.32 

6.73 

3.58 

3.73 

6.01 

11.79 

2h 

8.83 

12.80 

11.12 

6.56 

3.50 

3.95 

8.27 

11.63 

27 

8.93 

12.79 

11.00 

6.40 

1.34 

9.10 

8.62 

11.50 

2ft 

9.08 

12.84 

10.85 

6.29 

3.26 

9.01 

8.99 

11.44 

29 

12.82 

10.72 

F  7.40 

6.20 

3.12 

9.00 

F 

7.«t 

9.30 

11.17 

30 

12.78 

10.62 

7.29 

6.05 

2.95 

9.05 

F  3.12 

7.65 

9.48 

10.95 

31 

F  7.75 

12.78 

7.05 

2.69 

9.23 

7.74 

10.72 

The 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

"E  AS 

7.59 

11.93 

1  1  .63 

6.14 

9.15 

3.07 

7.18 

►A* 

9. DA 

12.94 

12.68 

A.  Aft 

5.87 

5.13 

9.48 

6.33 

9.38 

10.62 

5.13 

2.69 

2.2« 

6.15 

F-  not  AT  STATED  Ti-E 

HlGHFST  stage  MAS  12.96  AT  3100  P.».  ON  MAR.  20. 
LOmEST  ST»GE  MAS  1 .89  ON  AUG.  11. 


DAILT  STAGES  FOR  19*5 
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BUFFALO  COVE  AT  RDUjD  ISLAND  (LA.) 


LOCATION.  l»T.  -“<-59-00.  LONG.  91-51-30.  On  SOuThEaST  SIDE  OF  ROUnO  ISLAND.  (STA.  4955515. 1 
sage,  automatic  rfcoroer  ANU  staff. 

RECORDS  AvAILABLF.  FEB.  26,  1976  TO  DATE. 

extremes,  highest,  la. 98  feet  on  jun.  3,  i983.  ldnfst,  (froh  incomplete  record)  0.11  foot  on 
oct.  it  a n 0  is,  1  a 7 s , 

o  A  t  L  T  ETShT  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ncvd 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JDL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9.56 

7.2b 

9.09 

12.65 

10.37 

6.52 

5.60 

2.32 

4.20 

7.24 

9.67 

2 

9.6a 

7.00 

9.39 

12.53 

10.20 

6.37 

5.46 

2.18 

4.03 

7.25 

9.88 

3 

9.64 

b.73 

9.67 

12.37 

10.05 

6.17 

5.35 

2.1« 

4.09 

7.23 

10.01 

a 

9,64 

b.S9 

9.95 

12.16 

9.89 

5.95 

5.17 

4.37 

7.14 

10.21 

S 

9.68 

b.59 

10.?? 

12.00 

9.77 

5.81 

5.13 

2.25 

4.50 

7.03  F 

10. 4T 

b 

9,79 

b.ao 

10.47 

11.9? 

9.69 

5.69 

5.04 

2.24 

4.37 

6.94 

10,58 

7 

9,91 

b  .  ?8 

10.7* 

1 1  .85 

5.63 

5.53 

4.86 

F 

2.28 

F  4.25 

6.86 

10.76 

c 

10.0? 

b  .  1  5 

11.11 

1 1.76 

9.58 

5.36 

4,70 

F 

2.28 

4.25 

6.73 

10.95 

9 

10.1? 

b.i  a 

11.41 

1  1  .6* 

9.66 

5  .  ?0 

4.45 

F 

2.28 

«.15 

6,63 

11.07 

10 

10.  ?7 

b  .2a 

1  1  .66 

11.63 

9.58 

5.03 

4.24 

2.26 

4.10 

6.53 

11.19 

U 

10,43 

b.«9 

l  1  .88 

1  1  .62 

5.52 

5.04 

«.ll 

2.27 

4.07 

6.40 

11.30 

12 

10,57 

b.S9 

12.03 

11.61 

5.53 

5.10 

4.05 

2.*3 

3.97 

6.25 

11.50 

1  5 

10.69 

b.82 

12.13 

11.62 

5.58 

5.13 

4.02 

2.65 

3.80 

6.22 

11.71 

19 

10,85 

7.0b 

12.25 

11.67 

5.61 

5.P1 

3.96 

2.90 

3.59 

3.20 

6.23 

11.70 

IS 

10.93 

7.23 

12.32 

11.72 

5.65 

5.32 

3.84 

2.85 

3.37 

F 

3.40 

6.28 

11.68 

lb 

10,95 

7.39 

12.43 

11.75 

5.61 

5.47 

3.70 

4.69 

3.49 

3.67 

6.28 

11.71 

17 

11.10 

7.5b 

12.48 

11.74 

5.51 

5.63 

3.67 

1.70 

3.31 

3.73 

6.32 

11.76 

le 

11,06 

7  .  b  7 

12.50 

1  1.74 

5.37 

5.82 

5.51 

3.07 

3.37 

3.89 

6.33 

11.81 

19 

10.97 

7.75 

12.55 

11.75 

5.18 

5.93 

3.63 

2.90 

3.34 

3.99 

6.46 

11.85 

20 

10. *3 

7.83 

12.62 

11.73 

8.85 

5.99 

3.76 

2.45 

3.35 

4.10 

6.61 

11.87 

10.59 

7.92 

12.83 

11.69 

8.61 

6.13 

3.71 

2.27 

3.27 

F 

4.34 

6.73 

11.89 

22 

10.39 

0.02 

12.80 

1  1  .64 

8.41 

6.21 

3.65 

F 

2.28 

3.35 

4.75 

11.90 

23 

10,14 

0.08 

12.78 

11.58 

8.10 

6.21 

3.45 

F 

2.28 

3.70 

5.10 

11.91 

2a 

9,79 

0.19 

12.76 

1  1.47 

7.86 

6 .22 

3.34 

3.18 

5.28 

F  7.57 

11.87 

25 

9.40 

o.a* 

12.75 

11.30 

7.58 

b.?2 

3.32 

3.48 

2.73 

5.30 

F  7.82 

11.74 

2b 

8.99 

0.53 

12.71 

11.11 

7.37 

6.  1  7 

3.29 

3.66 

2.62 

F 

5.43 

B.19 

11.57 

27 

8,57 

O.ba 

12.73 

10.98 

1.21 

6.06 

3.16 

3.82 

1.99 

5.62 

8.52 

11.44 

2d 

8,43 

0.70 

12.78 

10,81 

1.05 

5.96 

3.13 

3.76 

6.02 

«. 95 

11.36 

29 

8.06 

12.76 

10.6o 

6.95 

5.87 

3.00 

3.74 

6.92 

9.23 

11.07 

30 

7,78 

12.(3 

10.54 

6.52 

5.74 

2.82 

3.82 

7.22 

9.46 

10.83 

31 

1.53 

12.73 

6.71 

2.52 

3.96 

7.30 

10.55 

The 

FOl  lowing 

;  REFER 

ONLT  T  Cl 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

9,8fl 

7.29 

11.84 

11.64 

8.89 

5.76 

3.98 

11.21 

NA* 

11.10 

8.70 

12. *3 

12.65 

10.37 

6.52 

5.60 

11.91 

»IN 

7.53 

b.  I  a 

9.09 

10.54 

6.71 

5.03 

2.52 

9.6T 

*-  NOT  AT  STATED  time 

highest  Stage  HAS  I?. 8a  at  4130  p.«.  on  MAR.  20. 
LOWEST  stage  mas  1 .69  ON  AUG.  11. 
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DAILY  STAGES  FOR  1165 


OAYIU  FORDOChE  REAR  KROTZ  SPRINGS,  LA. 


L1.  CATION.  L  A  T  .  T0-29-1C,  LUNG.  91-4B-"  i.  ON  SRTDGF  3Ft  Pw  JUNCTION  hITh  B*Y0U  F  OuRT  ABLE  A 1J ,  M»E 

ITLES  SDi’hhE.ST  rjF  K  P  UI  7  SPRINGS.  (jT».  4  N2  55 1  2  J  .  ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECFPOEP  *‘-n  STAFF. 

RECORDS  available.  Jan.  13,  1954,  ro  DATE. 

IATPFMES.  highest.  23.2*  FEET  ON  HAT  27,  1973.  LOWEST ,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  9.90  FEET  ON  SEP. 
la.  1979. 


A  TlY 

EIGHT  a.h,  stage 

r<  FEET 

GAGE  2E»D 

13  AT 

*6*0 

(.'It 

Jan  FEfl 

HA*  APR 

HAY 

IUn 

JUL 

AUG 

3EP  OCT 

NflV 

r>EC 

l 

15.99 

17.90 

16.70 

13.50 

14.69 

16.27 

19.02 

17.99 

z 

15.6! 

17.89  F 

18.71 

16.62 

13.18 

13.45 

14.55 

16.67 

19.12 

17.98 

i 

15.  84 

17.92 

18. 68 

16.50 

13.40 

14.52 

16.58 

19.16 

17.97 

ft 

15,  P5 

17.99 

18.61 

16.38 

13.38 

14.91 

16.42 

19.20 

17.91 

5 

15.20 

18.0b 

18.54 

16.22  F 

1  3.40 

13.34 

17.09 

16.14 

19.20 

17.85 

o 

15  .  BO 

lb.  1 1 

18.46 

16.06 

13.37 

17.35 

15.90 

19.20 

17.78 

7 

15,80 

18.20 

18.39 

15.92 

E 

13.25 

17.49 

15.65 

19.18 

17.70 

d 

15.72 

F  17.30 

18.26 

18.26 

15.80 

13.25 

17.60 

15.42 

19.19 

17.63 

9 

1  7.P0 

18.34 

18.18 

15.92 

13.25 

17.60 

15.17 

19.12 

17,59 

10 

17.09 

19.45 

18.05 

15.85 

13.15 

13.25 

17.70 

14.96 

19.10 

17.55 

1 1 

17.2ft 

F 

lb. 5b 

17. 98 

15.76 

13.25 

17.70 

14.72 

19.03 

17,50 

12 

17. S3 

18.59 

17.89 

15.65 

13.50 

13.20 

17.71 

14.49 

19.00 

17.80 

1  5 

17.62 

18. 63 

17.82 

15.56 

13.45 

13.20 

17.67 

14.72 

18.99 

18.13 

1  4 

17.70 

18. b9 

17.76 

15.48 

13.90 

13.20 

17.39 

15.41 

18.96 

18.30 

15 

17.68 

18.71 

17.71 

15.80 

13.38 

13.20 

17.20 

16.42 

18.90 

18.41 

1  6 

17.63 

18.72 

17.72 

16.10 

13.33 

13.17 

15,77 

16.96 

16,87 

18.89 

18.49 

1  7 

17.57 

18.75 

17.70 

16.26 

13.32 

13.60 

16.03  F 

lb.SS 

17.19 

18.83 

18,55 

1  A 

F  17.04 

I  7  .  ft  3 

18.72 

17.60 

16.03 

13.32 

13.50 

16.13 

16.20 

17.25 

18.75 

18.59 

19 

17.23 

18.64 

17.57 

15.82 

13,90 

13.43 

16.01 

16.15 

17.09 

18.65 

20 

17.01 

18.63 

17.50 

15.62 

13.48 

15.60 

16.04 

16.80 

18.58 

21 

F  lb. 90 

16.93 

18.82 

17.49 

13.55 

15.41 

15.73 

16.91 

18.49 

22 

lb,7h 

16.80 

18.88 

17.44 

15.33 

13.57 

15.70 

15.50 

17.06 

18.42 

2  i 

1  b  .  b  3 

16.62 

18.90 

17.40 

15.39 

13.53 

15.79 

15.41 

17.16 

16.33 

?ft 

16. SP 

1«.91 

17.35 

15.41 

13.08 

13.53 

15.42 

15.27 

17.50 

18.25 

16.80 

25 

16.77 

F 

18.90 

17.29 

15.30 

13.40 

13.50 

15.22 

15.00 

17.69 

18.18 

18.72 

26 

17.52 

18.85 

17.20 

15.12 

13.35 

13.96 

15.11 

14.86 

17.73 

18.10 

18.64 

27 

17.78 

18.81 

17.13 

14.91 

13.40 

15.10 

14.69 

17.90 

18.03 

18.56 

?.b 

16,18 

17.62 

18.76 

17.05 

14.70  F 

13.23 

13.73 

15.00 

14.50 

18.33 

18.01 

16.59 

2? 

16.5b 

16.95 

10,51 

13.71 

14.90 

14.30 

18.61 

18.00 

18.51 

16.83 

13.58 

14.81 

1*.43 

18,93 

17.98 

18.40 

31 

13.52 

14.79 

19.00 

18.34 

thE 

follow 

ING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  the 

’ABLE 

ABOVE 

-  t  A  '  * 

14.39 

16.09 

16.67 

18.72 

M  A  * 

16.13 

17.71 

19.00 

19.20 

H  I  U 

13.20 

14.30 

14.49 

17.98 

F-  NOT  AT  STATED  T1“E 

highest  stage  WAS  19.20  ‘T  SJOO  A.h.  On  npv.  a  AND  later  OATEIS..  AFFECTED  8T  hurricane  JUAN. 
LChEST  stage  fFROH  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  13.15  ON  JuL.  in. 


0*  ILY  STAGES  FOR  1985 
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ALABAMA  8AY0U  (F»S>  A  T  SHERBURNE,  LA. 


LOCATION.  or.  30-«5-4u.  LCNG.  91-30-56.  On  L eft  Sank  at  head.  (STA.  49400158.) 
gage.  automatic  recorder  a  .0  STArr. 

»Ec  'ojs  available,  jam.  i <3 7 2  ro  late. 

E  A  tnpnES  .  HIGHEST,  59.40  EEET  ON  MAT  5a,  1975.  LomfST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  11.51  FEET  ON 
JOT.  la.  1980. 


rMLY  EIGhT  A.*.  STAGE 

In  feet 

GAGE  ZERO 

13  AT 

NGVO 

OAf  FEB 

MAP  APH 

MAY 

J'JN 

JUL 

A'lG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.38 

17.94 

16.75 

J  A  .S3 

15.91 

15.85 

13.03 

12.89 

18.77 

16.13 

a 

17.39 

17.99 

16.7* 

15.86 

15.67 

15. TB 

14.49 

18.96 

16.17 

3 

17.36 

18.05 

16.76 

F 

15.40 

15.81 

15.53 

15.73 

15.23 

18.98 

16.55 

a 

F  18,10 

17.35 

19.01 

16.71 

IS. 36 

15.74 

15.38 

13.05 

15.37 

18.95 

16.19 

5 

18. 1C 

17.40 

19.00 

16.65 

15.13 

15.67  F 

15.50  F 

13.94 

15.18 

18.90 

15.96 

b 

18,06 

17. S3 

17.94 

16.55 

15.30 

15.60 

14.85 

18.81 

15.79 

7 

15.99 

17.59 

17.90 

16.39 

15.57 

15.51 

14.49 

18.70 

15.58 

b 

15, Sg 

17.61 

17.80 

16.55 

15.38 

15.44 

14.13 

18.60 

15.37 

9 

15.76 

17.64 

17.71 

16.04 

IS. 15 

15.35 

13.80 

18.48 

15.18 

10 

15.84 

17.63 

17.61 

15.88 

IS. 34 

15.51 

F 

15.73 

13.50 

18.37 

15.01 

1  1 

15,58 

17.77 

17.51 

15.67 

15.34 

15.10 

15.59 

13.20 

18.26 

14.85 

12 

15,44 

17.81 

17.  ao 

15.48 

15.48 

15.18 

15.34 

12.97 

16.16 

15.50 

1  3 

15.58 

17.84 

17.30 

15.30 

15.65 

15.05 

15.05 

12.96 

18.06 

16.78 

1  4 

15.13 

17.85 

17.19 

15.11 

14.85 

14.90 

14.74 

12.95 

17.97 

17.16 

1  5 

15. 9R 

17. as 

17.05 

14.99 

15.87 

14.75 

14.43 

13.89 

17.67 

17.55 

16 

l  «  .«8 

17.81 

16.95 

14.87 

15.80 

14.59 

14.13 

15.19 

17.78 

17.55 

17 

15.88 

17. 7S 

16.79 

14.75 

13.75 

14.86 

13.85 

16.05 

17.70 

17.56 

M 

18.97 

17.68 

16.63 

14.64 

15.70 

14.83 

13.59 

16.32 

17.61 

17.58 

19 

17,11 

17. S9 

16.49 

14.53 

15.8? 

14.76 

13.35 

16.35 

17.50 

17.57 

20 

17.15 

17.4° 

16.33 

14.44 

15.84 

14.85 

13.15 

16. 2« 

17.39 

17.55 

21 

17,18 

17.38 

16.74 

14.34 

15.87 

l«.83 

15.95 

16.07 

17.56 

17.50 

22 

17.19 

17.57 

16.90 

14.55 

15.88 

14.74 

15.74 

15.95 

17.16 

17.13 

23 

17,19 

17.17 

16.96 

14.18 

15.87 

14.54  F 

13.36 

12.65 

16.09 

17.00 

17.03 

24 

17,17 

17. IS 

16.99 

1«.15 

15.84 

14.37 

13.46 

15.55 

16.52 

16.79 

16.86 

25 

17.1? 

17.38 

16.98 

14.10 

15.79 

14.51 

15.44 

15.46 

16.77 

16.60 

16.75 

26 

17,03 

17.8? 

16.95 

14.05 

15.71 

14.04 

13.57 

15.36 

16.84 

16.37 

16.57 

27 

18,93 

17.75 

16.91 

14.06 

15,65 

13.87 

13.70 

15.55 

17.02 

16.17 

16.38 

2« 

17,59 

17.81 

16.98 

14.17 

15.64 

13.75 

13.75 

15.16 

17.95 

16.14 

16.55 

29 

17.59 

16.83 

1«.35 

15.79 

13.51 

13.63 

12.11 

18.14 

16.14 

16.68 

30 

17,30 

16.77 

14.47 

15,90 

13.56 

13.47 

12.47 

18.61 

16.16 

16.70 

11 

17.57 

16.74 

13.05 

13.55 

18.76 

16.67 

TnE 

FOlLOm 

[VS  REFER 

ONLT  TO 

SEA0INC3 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

mean 

17.56 

17.53 

15.51 

14,80 

15.44 

17.75 

16.44 

MAY 

17  85 

18.05 

16.78 

15.91 

18.76 

18.98 

17.58 

h  In 

17. IS 

16.33 

14. OS 

13.05 

12.89 

16.14 

14,85 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

Mir.HFST  STAGE  HAS  18.98  AT  8100  A.M.  ON  NOV.  3,  AFFECTED  B  T  HURRICANE  JUAN. 
LUhEst  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  «AS  15.01  ON  SEP.  59. 
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DAILY  STASES  E0«  1985 


UPPER  GRAND  RIVER  AT  LITTLE  TENSAS  BAYOU  (L* . ) 

LOCATION.  lAT.  10-14-23,  L0N6.  91.31-35.  ON  EAST  BANK  OP  LITTLE  TENSAS  BAYOU.  ABOUT  300  PBET 

South  or  junction  with  upper  brand  river,  (sta.  <9440120.) 
gage'.  AUTISTIC  recoroer  and  3T4PP. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  19T1  to  date. 

EXTRPHES.  highest,  23.62  FEET  ON  NAY  23,  19T3.  LOWEST,  fFRON  INCOMPLETE  RECORO)  1.10  ON  OCT.  9, 
1 676  . 


daily 

EIGhT  A 

.m.  STAGE 

IN  feet 

GAGE  EERO 

IS  AT 

NGVO 

oay 

Jan 

FEB 

mar 

APR  MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

13,16 

9.26 

12.77 

7.63 

S.76 

3.62 

13.55 

2 

13,12 

13.14 

7.44 

5.52 

3.60 

13.65 

3 

13,17 

13.41 

T.24 

5.70 

3.90 

13. B5 

4 

13,28 

13.69 

6.84 

6.16 

4.10 

14.05 

5 

13.43 

13.96 

6.74 

6.2T 

3. 67 

14.30 

6 

13,57 

14.27 

6.63 

5.86 

3.55 

14.37 

7 

13,75 

F  6.30 

14.56 

6.35 

5.65 

3. SB 

14.55 

S 

13,8s 

14.83 

6.17 

5.T6 

4.05 

14.67 

9 

13,69 

8.26 

15.66 

f  12.95 

5.60 

4.00 

14.72 

10 

14.17 

15.36 

5.61 

4.20 

14. BO 

11 

14.37 

15.48 

5.55 

4.10 

14.65 

12 

14,55 

15.60 

5.40 

«.20 

IS. OB 

13 

14,65 

15.71 

5.12 

4.27 

15.19 

14 

14, 7« 

15.70 

4.82 

4.50 

15.20 

15 

14.7(1 

15.82 

4.55 

4.76 

15.22 

16 

14>7 

15.95 

4.67 

5.12 

15.30 

17 

1«, T5 

15.95 

4.47 

5. IB 

15.35 

16 

14,65 

16.00 

4.59 

5.39 

15.43 

19 

1«. «5 

16.09 

4.59 

5.50 

15.50 

20 

F  11.01 

16.12 

4.54 

5.73 

15.50 

21 

11.10 

16.24 

F 

3.12 

*.47 

6.33 

F  9. 75 

15.50 

22 

F  13,74 

11.12 

16.24 

3.39 

4.48 

6.90 

10.15 

15.50 

23 

13,22 

11.17 

16.21 

4.43 

4.85 

7.41 

10.75 

15,47 

24 

12, Th 

11  .27 

16.24 

4.84 

4.22 

7.57 

11.17 

15.25 

25 

12.20 

1 1  .66 

16.19 

F 

8.80  F  4.63 

4.94 

3.81 

7.52 

11.45 

15.12 

26 

11>8 

1  1  .84 

16.14 

8.49 

5.20 

3.66 

7.B2 

11.92 

14,95 

27 

F  11,15 

11  .97 

16.24 

8.32 

5.34 

8.10 

12.50 

14.77 

28 

10.88 

12.32 

16.13 

8,20 

5.22 

8.55 

12.95 

14,45 

29 

10,45 

3.12 

5.23 

3.34 

13.20 

14.20 

30 

10,14 

7.91 

5.29 

3.97 

13.37 

IS. .5 

31 

9.79 

5.50 

13.57 

THE 

F0|  LOWING  REFER 

ONLY  TO  REAOINGS 

appfarIng  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

14.76 

MAX 

15.50 

MIN 

13.55 

F-  NOT  AT  STATEO  TIHE 

HIGHEST  STAGE  has  16.30  AT  12:01  A . M ,  ON  WAR.  21. 

LOWEST  ST»GE  (FRoh  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  3.12  ON  AUG.  21. 
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EABPL  BORROW  PIT  (FwS)  AT  DIXIE  BAYOU  (LA.) 


location.  l*T.  30-27-28,  LONG.  91-32-35.  AT  hIlEPOST  29,  A. 5  WH.ES  NORTH  OF  RAHAH,  LA.  (STA. 
9951012D.) 


CASE. 

StA  Ff 

type. 

RECORDS  available. 

INTERMITTENTLY. 

1945  TO 

1906,  l9«9 

TO  1950, 

1955 

TO  1957 

AND  1959 

TO  DATE. 

3TAGr 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1976  ADJ.) 

CAY 

Jan 

FEB 

HAW 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

2 

3 

a 

5 

11.80 

1 1  .25 

11.62 

11.78 

19.10 

12,00 

8.35 

9.82 

10.14 

11.80 

11.08 

6 

7 

6 

9 

10 

11.51 

13.33 

11.71 

9.10 

8.25 

8.62 

10.00 

9.52 

11.22 

11.99 

X  1 

12 

13 

1  a 

15 

1  1  .45 

13.20 

ft. *7 

10.90 

16 

17 

16 

19 

20 

12.00 

in. 9ft 

13.58 

13.25 

ll.«l 

ft.ftS 

8.10 

9.40 

9.90 

10.88 

21 

22 

23 

2a 

25 

12. 32 

13.00 

10.89 

8.40 

9.84 

11.90 

1  J.20 

2b 

27 

2P 

29 

3C 

11.7  a 

19.03 

ft.  70 

8.35 

9.92 

10.86 

12.90 

31  10.30 


<EA  i 

■'ll 

NIN 


the  FOi  LOSING  NEFEN  only  TO  HEADINGS  appearing  IN  the  table  A80VE 
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DART  STAGES  FOR  1985 


£A8PL  BORRO"  PIT  fF*S)  *T  RAMAN,  LA.  (ABOVE  RAILROAD  FILt) 

location.  lat.  3o-2«-os,  long.  91.30-47.  above  olo  southern  pacific  railroad  embankment. 

ISTA. '*9525120.1 

gage.  staff  ttpf. 

RECURDS  AvARABlF.  INTERHITTENTLT  1R55  TO  195T  AND  1959  TO  DATE. 


st*gf 

I  b  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1978 

DA* 

J4N 

FES 

nAK 

APR 

RAY 

JUn 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOR 

1 

a 

1 

4 

s 

11.  b  9 

11.10 

11.50 

11.67 

16.02 

11.95 

a. 25 

9.72 

10.07 

11.69 

o 

7 

9 

10 

11.02 

13.26 

11.67 

9. NO 

8.15 

8.52 

9.89 

9.A9 

11.11 

1 1 

12 

1  3 

11.39 

1  J.05 

*. BO 

1  4 

lrl 

10.80 

lb 

1  7 

16 

19 

20 

1  1  .flft 

1  n .  9  r> 

15.  49 

13.12 

11.30 

B.78 

8.02 

9.32 

9.80 

10.83 

<  1 
?2 

23 

?4 

25 

12.2’ 

12.R0 

10.80 

8.31 

9.77 

11.79 

2b 

27 

?» 

29 

.3* 

31 

1  1 .69 

13.99 

in. 1R 

8.  BO 

8.25 

9.82 

10.81 

ADJ.) 

DEC 

11.00 

11.91 


13.12 

12,  S3 


“F  A'. 

1  AX 

'■In 


The  fOlLDrING  REFER  Unit  Tn  readings  appearing  in  the  table  above 


DAILY  STASES  FOR  1965 
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EABPL  BORROW  PIT  (Pus)  AT  RAMAH,  LA.  (BELOW  RAILROAD  FILL) 


location.  lAT.  30-24-03,  L0N6.  91-30-41.  BEL  On  OLD  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAO  EHBANKHEMT.  (8TA. 
«»5401?D.) 

SASE.  AUTOMATIC  RECOROER  and  STAFF. 

records  AVAILABLE.  daily,  FEB.  TO  JULY,  1935,  JAN.  TO  MAY,  1936,  AND  FEB.  1971,  TO  DATE. 
Intermittently,  iras  to  19«6,  irr«  to  i«so,  1955  to  1957,  and  1959  to  1970. 

Extremes.  IFrOM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  19.68  FEET  ON  APR.  21,  1975.  LOWEST.  0.90  FOOT  ON  JAN,  19, 
1981. 


ST  A  Gp 

JH  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1976  ADJ.) 

day 

FEB 

mar 

APR 

hay 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

11.46 

14.64 

12.67 

8.37 

6.90 

4.35 

4.98 

10.19 

11,00 

2 

F 

11.36 

11.69 

14.56 

12.57 

8.06 

6.75 

4.18 

4.75 

10.25 

11.19 

l 

11. *4 

14.52 

12.43 

7.72 

6,60 

3.99 

4,68 

10.39 

11.35 

4 

12.02 

14.44 

12.30 

7.31 

6.50 

3.82 

5.06 

10.50 

11.51 

5 

12.14 

14.32 

12.20 

7.05 

6.16 

3.77 

5.21 

10.59 

11.68 

b 

12.28 

14.20 

12.10 

6.88 

8.31 

3.69 

5.10 

10.63 

11.62 

7 

12.«7 

14.10 

12.00 

6.70 

6.15 

3.59 

5.10 

10.69 

12.00 

6 

12.66 

13.98 

11.93 

6.55 

6.08 

4.01 

F  3.00 

10.65 

12.18 

S 

12.83 

13. AS 

12.00 

6.41 

5.92 

3.84 

3.14 

10.65 

12.30 

10 

1  3.01 

11.91 

6.26 

5.60 

3.20 

10.59 

12.80 

1  1 

13.16 

11.85 

6.19 

5.09 

3.30 

10. «2 

12.50 

12 

E  9.95 

13.33 

11.80 

6.29 

5.32 

3.30 

10.23 

12.74 

13 

13.47 

11.75 

6.32 

5.28 

3.42 

10.00 

12.99 

14 

13.60 

11.73 

6.41 

5.21 

3.60 

9.69 

13.06 

15 

13.7( 

11.71 

6.51 

5.12 

3. BO 

9.30 

13.15 

lb 

13. «6 

11.68 

6. AO 

5.00 

9.00 

8.95 

13.20 

17 

13.97 

F  13.60 

11.63 

7.01 

5.11 

F  4.70 

4.10 

8.75 

13.29 

IS 

1«.07 

13.53 

11.61 

7.28 

5.06 

F  4.56 

4.20 

8.50 

13.35 

19 

F  10.22 

14.15 

13.52 

11.52 

7 .08 

5.36 

4.49 

«.31 

6.30 

13.40 

20 

10.25 

14.23 

13.49 

1 1  .«0 

7.61 

5.39  F 

1.72 

4.34 

4.40 

8.13 

13.49 

21 

10.11 

14.51 

13.46 

11.24 

7  .80 

5.41 

9.22 

«.77 

6.09 

13.51 

22 

F 

12,70 

10.39 

14.55 

13.42 

11.09 

7.00 

5.35 

«.tl 

8.12 

13.65 

23 

F 

12.6? 

10.43 

14.61 

13.38 

10.89 

7.92 

5.23 

4.20 

8.39 

13.63 

24 

10.52 

14.65 

13.33 

10.67 

7  .90 

5.12 

4.19 

F  5.90 

13.45 

25 

10.  ta 

14.67 

13.24 

10.41 

7.81 

5.01 

3.92 

5.90 

13.61 

26 

1 1.01 

14.63 

13.16 

10.19 

7,63 

a. 95 

3.69 

6.00 

F  9.51 

9.77 

27 

11.13 

1«.63 

13,09 

9,95 

7.00  F 

4.89  F 

9.62 

6.34 

9.83 

13.65 

2d 

1  1.23 

1  4 .68 

12.97 

9.70 

7.26 

9.68 

7.37 

10.18 

13.66 

29 

14.66 

12.86 

9.39 

7.20 

«.65 

8.45 

10.41 

13.75 

30 

14.64 

12.76 

9,07 

7 .69  F 

4.60 

4.70 

9.65 

10.70 

13,60 

31 

14.67 

8.72 

4.40 

4.86 

9.99 

13.46 

The 

FOlLO.I' 

'•'G  REFER 

only  to 

READINGS 

APPEARING  I N  THE 

TABLE 

ABOVE 

13.57 

11.29 

7  .  1  7 

12.74 

HA* 

1«.68 

12.67 

8.37 

13,86 

1  1.46 

8.72 

6.1  9 

9.77 

F-  '""IT  AT  3TATEO  TIME 

Mlr.HFST  STAGE  "AS  10.71  AT  2:30  P.M.  ON  MAR.  2<l. 

LOWEST  STjGE  fFRriM  INCOMPLETE  RECTRO)  waS  3.00  On  PCT.  8. 
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DAILY  STASES  FDR  1985 


UPPER  GRAND  RIVER  (E«S)  AT  DIVE  CLA.) 


LOCATION.  l*T.  30-13-33,  LONG.  91-25-24.  A80UT  O.b  MILE  BELOR  JUNCTION  PITH  BAYOU  MARINSOUIN 
(FABPL  SORROW  PIT).  (STA.  4R57009.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

general  information,  gage  moved  from  high  mater  stand  in  e.a.b.p.l.  borrow  pit  to  lon  rater  stand 
In  upper  grand  river  On  aug.  8,  1974. 

RECURDS  available.  intermittently,  1933  TO  1946,  1949  TO  1950,  AND  1963  TO  1965.  DAILY,  JUNE 
2a,  1994  TO  APR.  6,  1963,  ANO  DEC.  16,  1965,  TO  DATE.  GAGE  MAS  KNOWN  AS  GRAND  RIVER  CROSSING 
R.  3.  jn  1933. 

EXTREMES.  highest.  19.5  FEET  FROM  MAR.  4  TO  9,  1950.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0.50  FOOT  ON 
Jan.  t ?,  1981'. 


DAILY  EIGhT  A.m.  stage  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


Jan 

FEB 

"AN 

APR 

may 

JUN 

JlIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

1 

10,21 

8.37 

10.19 

11.39 

7.27 

6.13 

9.31 

8.01 

10.25 

2 

10.34 

8.18 

10.43 

F  13.36 

11.32 

7.08 

5.97 

9.21 

8.10 

10,91 

5 

10,40 

7  •  92 

10.66 

13.24 

11.20 

6.78 

5.79 

«.S1 

8.07 

10.60 

4 

10,47 

7 .57 

10.84 

13.12 

11.03 

6.43 

5.51 

9.60 

8.00 

10.76 

5 

10.55 

7 .00 

11.00 

12.99 

10.92 

6,28 

5.38 

9.70 

7.88 

10,92 

to 

10,63 

7.29 

I  1  .20 

12.92 

10.80 

6.14 

5.30 

9.52 

7.80 

11.05 

7 

10,76 

7.13 

ll.«2 

12.83 

10.73 

5.92 

5.10 

9.98 

7.71 

11.20 

a 

10,83 

6.94 

11.61 

12.77 

10.72 

5.72 

4.98 

9.50 

E  2.99 

7.57 

11.31 

9 

10,94 

6.93 

11.85 

12.70 

10.60 

5.52 

4.68 

F 

2.70 

9.37 

T.83 

11.99 

1  0 

11.04 

7.00 

12.07 

12.58 

10.72 

5.31 

4.42 

9.33 

7.30 

11.58 

11 

11.17 

7.25 

12.27 

12.51 

10.69 

5.40 

•.29 

3.11 

11.63 

12 

I  I  .28 

7.42 

12.40 

12.49 

10.68 

5.51 

9.19 

6.99 

11.87 

13 

U,«0 

7  .69 

12.53 

12.48 

10.68 

5.58 

9.00 

6.95 

12.06 

1  4 

11,55 

7.92 

12.81 

12.46 

10.70 

5.68 

3.78 

6.91 

12.11 

15 

11.56 

8.10 

12.72 

12.98 

10.67 

5.83 

F 

3.59 

3.59 

3.59 

6.90 

12.19 

lb 

11.60 

8.25 

12. *5 

12.55 

10.62 

6.0T 

4.84 

3.69 

3.79 

6.85 

12.29 

17 

11.74 

8.40 

12.93 

12.98 

10.59 

6.29 

4.09 

F  3.41 

3.85 

6.85 

12.33 

ia 

11.74 

8.53 

12.99 

12.50 

10.90 

6.97 

F 

3.75 

3.95 

6.89 

12.39 

19 

It, TO 

8.63 

13.06 

12.98 

10.23 

6.65 

F 

3.92 

4.08 

6.99 

12.39 

20 

11.60 

8.69 

13.12 

12.99 

10.05 

6.75 

4.09 

F 

2.50 

«.I* 

3.19 

12.92 

21 

8.76 

13.34 

12.90 

9.80 

6.88 

4.03 

4.53 

3.30 

12.98 

22  F 

ll,R3 

8.82 

13.40 

12.37 

9.62 

6,98 

4.00 

F  3.53 

9.99 

3.50 

12.50 

23 

11,10 

8.89 

13.40 

12.31 

9.33 

7.00 

F 

3.88 

3.69 

5.38 

3.81 

12.51 

24 

10,78 

8.99 

1  3.42 

12.23 

9.09 

7.02 

F 

3.58 

3.58 

5.60 

».I2 

12.50 

25 

10.55 

9.33 

13.47 

12.12 

8.80 

6 .98 

3.71 

5,60 

8.92 

12.90 

26 

10,32 

9.50 

13.44 

1 1  .99 

8.51  F 

6.80 

3.90 

5.75 

8.31 

12.33 

27 

9  9  j 

9.61 

13.42 

1 1 .90 

8.30 

6.69 

4.03 

6.00 

9.08 

12.23 

26 

9.54 

9.78 

13.44 

11.79 

».I2 

6.58 

3.91 

6.37 

♦  .«5 

12,19 

29 

9.40 

13.41 

11.70 

T  .93 

6.48 

3.90 

7.37 

8.31 

12.01 

30 

8,89 

13.40 

11.58 

T  .  7  0 

6.33 

F 

3.05 

3.99 

7.80 

9.93 

11.88 

31 

8.53 

13.42 

7.97 

«.09 

7.99 

11.61 

7  hE 

FOLLOWING 

;  Refer 

Only  to 

Reaoings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

8.18 

12.46 

9.96 

6.34 

3.78 

11,79 

«kt 

9.78 

13.47 

11.39 

7.27 

8.97 

12.51 

m  In 

6.94 

10.19 

7.97 

5.31 

6.89 

10.25 

F-  NUT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  mas  13.50  AT  lOtOO  P.M.  ON  MAR.  25. 

LOWEST  ST»GE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  2.50  On  aUG.  20. 


Da.LT  STAGES  FOR  19*5 
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EABPL  SORROW  PIT  (F  MS  I  AT  bayOU  SORREL  LOC*  CL*.) 


LOCATION.  l»T.  30-97-48,  LONG.  91-19-21.  IN  RECESS  at  SOUTHWEST  CORNER  OF  SOUTH  gate  BAY  SECTION 
(THH,  MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE),  LEVEE  STATION  129.6?.  (STA.  4963009.) 

GAGE.  STaFF  TYPf. 

reccros  available,  intermittently,  iror.  daily,  jan.  i,  1R50,  to  date,  subtract  o.j  from  stages 
prior  to  ir55'. 

EYTRfmES.  HIGHEST,  IS. 10  FEET  ON  HAY  23  AND  LATER  DATES  IN  it'll.  LO-EST.  0.00  FOOT  ON  >AN  1*  AND 

IS,  1  RfcR  AnD  OCT.  IB,  1 R  7  6 .  t 


DAILY 

E  IGmT  A.h,  STAGE 

IN  feet 

gage 

zero  is 

AT  NGVO 

(1976  AO J • ) 

n  a  > 

Jan  FEB 

MAW  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

6,20 

S.70 

5,R0 

9.10 

7.50 

o.oo 

«. 00 

2.00 

3.10 

2.50 

5.60 

6.40 

2 

6,30 

s.so 

6,ao 

9. CO 

T.00 

a. AO 

3.90 

1  .80 

3.20 

2.50 

5.60 

6.50 

3 

6.3r> 

S,  10 

6.30 

8.90 

7.20 

4.70 

3.90 

1  .70 

3.20 

2.40 

5.50 

6.60 

a 

6.40 

s.io 

6,50 

8.70 

T.10 

4  .  *>  0 

3.80 

1.70 

3.30 

2.50 

5.40 

6.70 

5 

6.50 

S.00 

6.60 

8.60 

T  ,00 

«.50 

3.60 

1.70 

3.40 

2.40 

5.30 

6. BO 

, 

6.50 

4.  90 

6.70 

8.50 

T  .00 

4.30 

1.70 

1.70 

3.40 

2.10 

5.30 

6.90 

7 

6.50 

4.70 

6. 90 

8.40 

7  .00 

4.10 

1.60 

1.70 

3.40 

2.00 

5.30 

7.00 

?, 

6.60 

4.60 

7.10 

8.30 

6.80 

4.00 

1.50 

1.80 

3.40 

2.00 

5.40 

7.10 

9 

6,60 

4.50 

7.30 

8.30 

6. SO 

1.90 

1.10 

1.80 

3.20 

;.9o 

5.20 

7.30 

1  0 

6. To 

4.50 

7.50 

8.30 

6.70 

1,70 

3.10 

1.70 

3.10 

2.00 

4.90 

7.40 

11 

6,60 

4.50 

7.70 

8.30 

6.70 

1.60 

3.00 

1 .70 

3.00 

2.00 

4.80 

7.50 

\d 

7  ,  Oo 

a. 50 

7.90 

8.10 

6.70 

1.60 

2.90 

1.70 

3.00 

2.00 

4.70 

7.70 

\  3 

7,00 

a. 70 

8.00 

8.10 

6.70 

1.60 

2.70 

'.70 

3.00 

2.30 

4.60 

B.00 

1  a 

7.00 

a.80 

s.ao 

8.10 

6.70 

3.60 

2.70 

1  .60 

2.60 

2.50 

4.60 

B. 10 

ts 

7.10 

4.90 

8.30 

8.10 

6.70 

1.60 

2.60 

1  .90 

2.60 

2.70 

4.60 

•.10 

16 

7,10 

5.00 

B.«0 

8.10 

6.70 

3.70 

2.50 

1.70 

2.70 

2.80 

4.60 

8.00 

1  7 

7.50 

5.10 

8.50 

8.10 

6.60 

3.90 

2.40 

3.50 

2.70 

2.90 

4.60 

8.10 

Id 

7.50 

5.20 

8.50 

8.10 

6.60 

0.00 

2.40 

1.00 

2.60 

2.90 

4.60 

8.20 

19 

7.50 

5.?0 

8.50 

8.10 

6.60 

4  ,  ?  0 

2.60 

2.80 

2.50 

2.90 

4.60 

8.30 

20 

7.50 

5.10 

8.60 

8.10 

6.50 

4.20 

2.70 

2.40 

2.50 

3.00 

4.60 

8.30 

?l 

1.50 

5.30 

8.80 

8.10 

6.30 

a. 30 

2.70 

2.10 

2.50 

3.10 

4.60 

8.30 

22 

7,10 

5.40 

9.10 

8.10 

6.20 

4.40 

2.70 

2.00 

2.70 

1.30 

4.70 

8.30 

23 

7.10 

5.50 

9.10 

8.00 

6.10 

4.40 

2.60 

2.40 

2.90 

3.40 

4.90 

6.30 

24 

7.20 

5.5.) 

9.10 

8.00 

6.00 

4.40 

2.40 

2.50 

2.90 

3.70 

5.10 

8.30 

2b 

7.00 

5.70 

9.10 

8.00 

5.70 

4.40 

2.10 

2.60 

2.50 

3.90 

5.30 

8.30 

26 

6, 80 

5.80 

9.10 

8.00 

5.50 

a  .  4  0 

2.20 

2.70 

2.50 

3.90 

5.50 

8.30 

27 

6.60 

5.90 

9.10 

7.90 

5.40 

4.30 

2.20 

2.70 

2.«0 

4.00 

5.70 

8.30 

2d 

6.50 

5.90 

9.10 

7.80 

5.20 

4.10 

2.20 

2.80 

2.30 

4.50 

5.90 

8.30 

29 

6 . 30 

9.10 

7.70 

5.10 

4  ,  >0 

2.20 

2.70 

2.30 

5.00 

5.90 

8.20 

30 

6.10 

9.10 

7.60 

5.00 

4,10 

2.20 

2.70 

2.30 

5.50 

6.20 

8.00 

*1 

5.70 

9.10 

4.90 

2.20 

2.90 

5.60 

7.80 

The 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

RFAOINSS 

APPFA9ING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

f  t  A  ■i 

6 , 6  1 

5.14 

8.04 

8.21 

6.40 

4.15 

2.86 

2.25 

2.84 

3.03 

5.12 

7.72 

^A* 

7.50 

5.90 

9.10 

9.10 

7.50 

4.90 

4.00 

3.70 

3.40 

5.60 

6.20 

8.30 

"IN 

5.70 

4.50 

5.90 

7.60 

4.90 

3.60 

2.20 

1.70 

2.30 

1.90 

4.60 

6.40 

‘■mghfst 

Stage 

HAS  9.10 

ON  MAR, 

22  ANO 

LATER  OATEfSl . 

LOwEST  stage  mAS  1.70  ON  AUG,  3  AND  LATER  OATECS). 
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DAILY  STAr.ES  EOS  1985 


BIG  BAYOu  PIGEON  (F»ST  SEAR  PIGEON,  l*. 


LOCATION,  laT.  30-00-36  LONG.  91-18-33.  AT  JUNCTION  with  GI**  (HORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE), 
ABOUT  TOO  FEET  WIST  OF  LEYEE  STATION  tEABPL)  77S«00.  (STA.  4963509.) 

GkfiE.  AUTOMATIC  RECnWOEW  AND  STAFF. 

NEC  UR OS  AvAILABLF.  lNTt»NITT£NTLY,  1936  TO  1939,  1949  ANO  1950.  DAILY,  JAN.  IR71  TO  PATE.  PRIOR 
TO  1  NT  j  GAGE  mas  KNOWN  AS  LITTLE  BAYOU  PIGEON. 


t*T*  f 

sES.  HIGHEST,  !<• 

,?0  FEET 

On  nay 

25,  1N73. 

L 1  •  *  F  S  f  , 

0. 3> 

F THT  Hw 

OCT,  1 «. 

1  *76 « 

(  *ILY 

EIGwT  a. 

M.  STAGE 

In  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  nGVD 

i;AT 

Jan 

PER 

HAW 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

1 

6.01 

5.55 

5. NO 

8.R5 

7.25 

0,*0 

3.9b 

3.15 

5.66 

6.31 

e 

6.07 

5.35 

b.02 

8.85 

7.10 

0.68 

3.85 

3.10 

5.62 

6.48 

3 

6.10 

5.15 

6.14 

8.73 

7.03 

4.55 

3.80 

3.22 

5.55 

6.59 

u 

6.14 

4.95 

6.29 

6  .  bO 

b.N2 

4,40 

3.66 

3.36 

5.4a 

6.69 

S 

6.16 

a. 69 

b.aa 

8.50 

6.61 

4,30 

3.63 

3.30 

5.34 

6.63 

b 

6.20 

4.77 

b.5b 

6.3N 

6,70 

0.18 

3.70 

3.51 

5. as 

6.95 

7 

6.29 

4.65 

6.7a 

8.2N 

b  .67 

4.06 

3.5R 

3.42 

5.16 

7.00 

b 

6.34 

4.53 

b.«N 

8.  1  7 

b.b2 

3.N4 

3.49 

3.45 

5.07 

7.12 

9 

6.4l 

4,43 

T  ,  ON 

8.0b 

6.62 

3.81 

3.33 

3.35 

4.95 

7.23 

1  0 

6 . 5  1 

4.41 

7.?N 

8.00 

6.56 

3.67 

3.08 

3.26 

4.68 

7.35 

t  1 

6.61 

4.55 

7.«b 

7.N2 

6.53 

3.63 

2.83 

3.22 

4.80 

7. *5 

u 

6.69 

4.60 

7.65 

7.88 

6.48 

3.63  P 

2.86 

3.18 

4,70 

7.62 

1  3 

6,75 

4,66 

7. SO 

7.8b 

6.08 

3.63 

3.06 

4.65 

7.90 

1  a 

b  69 

4.75 

7  ,N3 

7.8b 

6.50 

3.60 

2.87 

4,60 

7.95 

15 

6.^7 

a  .74 

6.00 

7.91 

6, ON 

3.67 

F 

2.72 

F 

2.75 

2.76 

«.59 

7.94 

1  6 

7.05 

4.66 

«.  1« 

T.N5 

6.48 

3.78 

3.7a 

2.80 

2.85 

4.57 

7.97 

17 

7.25 

4.93 

S  .  30 

7.N3 

6.05 

3.88 

3.45 

F 

2.75 

2.95 

4.55 

8.04 

13 

*,35 

5,00 

6.38 

7.N- 

6.37 

4.02 

3.15 

2.96 

*.55 

8.09 

!  9 

7.35 

5.06 

B.05 

7. NO 

6.30 

4.13 

2.88 

F 

2.75 

3.10 

4.56 

«.13 

20 

7.32 

5.11 

8.53 

7. BN 

6.20 

o .  1  5 

2.82 

3.10 

4.60 

».15 

7.24 

5.16 

8.82 

7.8N 

6.08 

«.?2 

2.74 

3.33 

4.65 

6.16 

6.15 

5.21 

8  .  N  I 

7.88 

6.06 

«.33 

2.89 

3.48 

4.59 

*.19 

33 

7,05 

5.?  7 

8  ,  NP 

7  .85 

5. NO 

4.34 

3.14 

3.56 

4.88 

8.21 

24 

6.93 

5,36 

8.N3 

7.80 

5.83 

0,  36 

2.95 

3.79 

5.04 

8.21 

€  5 

6 . 76 

5.55 

6.N2 

7.78 

5.63 

4,35  F 

2.56 

2. 74 

F 

2.74 

3  •  89 

5.17 

8.19 

?b 

6.59 

5.63 

8.8N 

7.71 

5.08 

0.31 

2.84 

3.90 

5.35 

8.13 

27 

6,36 

5,70 

8.B7 

7.b7 

5.35 

0,74 

2.82 

4.00 

5.54 

8.04 

2b 

6,38 

5.74 

N.OI 

7.58 

5.22 

o.!3 

2.86 

4.38 

5.75 

8,07 

6.14 

N.PO 

7.«5 

5.12 

0.  I  3 

2.80 

5.13 

5.94 

7.91 

30 

5.<»3 

B.NN 

T,35 

5.01 

4,05 

2. NO 

5.50 

6.17 

7.78 

3 1 

5.7a 

N.OI 

«.8N 

2.97 

5.69 

7.67 

ThE 

FDlIOnING 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

6,57 

5,02 

7.88 

8.01 

6.23 

a,o9 

5.07 

7.62 

7.35 

5.74 

N.OI 

8.N5 

7.25 

4,«0 

6.17 

8.21 

“In 

5.74 

4.41 

5. NO 

7  *  35 

4.8R 

3,b0 

*.55 

6.31 

F.  'JOT  AT  STATED  TINE 

nIgnfst  stage  »»s  n.o«  at  7:Su  p.h.  o.  has.  ?7  and  l*tfr  pate(S). 
LCinEST  3T»ge  fFROM  incomplete  RECORD)  WAS  2.5b  On  jul.  25. 
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"L5  »T»E»  IFyS)  »T  JUNCTION  WITH  Glww  (MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE)  (LA.) 


Location.  lAT.  09-56-07,  long.  91-15-35.  ABOUT  1550  FEET  nEST  OF  LEVEE  STATION  (FABPl)  1375*00 
C  S  T  A .  4960510.) 

GAGE.  automatic  RECORDER  and  staff. 

records  available,  intermitiently,  i93a  to  1906  and  i9o9,  daily,  nov.  1930  to  aug.  irst  and 
Jan.  10?1  to  DATE.  Prior  to  1939  gage  MAS  FN'INN  AS  OLD  RIVER  (FWS)  SOUTHHEST  OF  PIERRE  PASS. 

EXTREMES.  I F  rdm  1971  TL  DATE)  highest,  )6,80  FEET  On  may  20,  1  973.  LOWEST,  0.36  FOOT  ON  OCT.  17, 
1975. 

'  A  7  L  Y  EIGHT  A.H.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


cay 

Jan 

FEB 

haR 

APR 

HAT 

TUN 

Jl'L 

AiJG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5#  SO 

a. 95 

5.00 

8.41 

6.68 

0.28 

3. 00 

1  .67 

3.06 

2.27 

0.76 

5.«5 

a 

5.33 

a. 65 

5.10 

8.33 

6.57 

0.19 

3.36 

1.45 

2.95 

2.04 

0.75 

5.62 

J 

S.  13 

o.ai 

5.22 

8.19 

6.07 

0.09 

3.29 

1.39 

2.99 

2.35 

0 . 70 

5.65 

a 

5.31 

a.?a 

5.01 

8.0  7 

6.32 

1.97 

3.19 

1.56 

3.15 

2.50 

0.61 

5.60 

b 

5.33 

a.1* 

5.61 

7.98 

6.21 

3.86 

3.20 

1  .58 

3.15 

2.27 

4.50 

5.9# 

6 

5.36 

a  .09 

5.74 

7.90 

6.18 

3.78 

3.35 

1.65 

3.20 

1  .95 

«.oi 

6.10 

7 

5.9a 

3.9a 

5.92 

7.79 

6.07 

3.66 

3.21 

1.70 

3.10 

2.16 

».3« 

6.23 

9 

5.5i 

3.91 

6.14 

7,66 

6.02 

3.50 

1.10 

1.90 

3.10 

2.37 

«.25 

6.38 

9 

5.60 

3.70 

6.36 

7.53 

6.00 

3.01 

2.92 

1  .98 

3.02 

2.34 

0.18 

6.51 

10 

5 . 7  9 

3.66 

6.59 

7.05 

5.90 

3.29 

2.76 

1.87 

3.00 

2.06 

«.15 

6.65 

1  1 

5,»5 

3.79 

6.79 

7.00 

5.88 

3.20  F 

2.60 

l.eo 

2.90 

2.35 

«.10 

6.60 

i  a 

5.90 

3.76 

6.9ft 

7.36 

5.86 

3.20 

2.51 

1.90 

2.90 

2.38 

0.03 

7.09 

1  3 

5,98 

3.73 

7.20 

7.35 

5.87 

3.10 

2.57 

2.10 

2.80 

2.32 

3.98 

7.38 

l  4 

8.15 

3.77 

7.36 

7.37 

5.88 

3.12 

2.08 

2.28 

2.60 

2.50 

3.93 

7.37 

15 

8,29 

3.91 

7.46 

7.«l 

5.88 

3.15 

2.00 

2.23 

2.00 

2.57 

3.90 

7.35 

16 

8.37 

<.*5 

7.81 

7.03 

5.85 

3.25 

2.26 

3.59 

2.60 

2.60 

3.94 

7.36 

1  7 

8,63 

3.46 

7.75 

7.00 

5.80 

3.33 

2.26 

3.36 

2.50 

2.69 

3.93 

7.40 

IS 

6.64 

4.02 

7.80 

7.39 

5.72 

3.07 

2.22 

3.00 

2.58 

2.90 

3.90 

7.44 

19 

6.64 

a  .07 

7.88 

7.38 

5.60 

3.50 

2.21 

2.65 

2.63 

2.96 

3.94 

7.45 

?0 

9.64 

4.11 

7.97 

7.37 

5.55 

3.50 

2.03 

2.28 

2.74 

3.00 

3.95 

7.49 

6.49 

4.1  9 

8.32 

7.36 

5.06 

3.56 

2.00 

1  .96 

2.76 

3.00 

3.86 

7.50 

?2 

6.40 

0.25 

8.33 

7.35 

5.05 

3.05 

2.31 

2.06 

2.82 

3.06 

3.90 

7.53 

23 

8.32 

0 .34 

8.39 

7.36 

5.30 

3.72 

2.22 

2.00 

i.ie 

3.20 

0.05 

7.55 

24 

6,19 

4.49 

8.40 

7.35 

5.24 

3.72 

2.20 

2.57 

2 .87 

3.30 

«.17 

7.57 

25 

6.03 

4.70 

#.37 

7.28 

5.06 

3.70 

2.32 

2.57 

2.60 

3.30 

«.27 

7.55 

26 

5.85 

4.7  2 

8.35 

7.18 

0.90 

3.68 

2.26 

2.67 

2.05 

3.35 

4. OS 

7.«5 

27 

5.63 

4.«o 

8.35 

7.18 

0.75 

3.65 

2.29 

2.77 

1.92 

3.05 

0.62 

7.40 

29 

5.62 

4.91 

8,49 

7.08 

0.60 

1.60 

2.01 

2.62 

1.85 

3.78 

0.64 

7.44 

29 

5.37 

3.50 

6.92 

4,55 

3.53 

2.25 

2.61 

1.93 

4.76 

5.07 

7.32 

30 

5.16 

8.48 

6.30 

0.06 

3.05 

2.1« 

2.65 

2.60 

0.90 

5.26 

7. 18 

31 

5.0i 

3.54 

•.37 

1.91 

2.82 

0.89 

7.05 

ThE 

FOl  LOwInG 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPFAPING  in  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

5,85 

a. 16 

7.2« 

7.50 

5.63 

3.57 

2.59 

2.24 

2.74 

2.90 

*.29 

6.93 

8.65 

4.95 

8.54 

8.01 

6.68 

0,28 

3.00 

3.59 

3.20 

0.90 

5.26 

7.57 

m  In 

5. 'll 

3.66 

5.00 

6.80 

«.37 

3.12 

1.91 

1.39 

1.85 

1.95 

3.86 

5.45 

F-  NOT  AT  3TATE0  Time 


highest  STAGE  mas  8.55  AT  2135  A.H.  ON  MAR.  31 
LOWEST  ST»GE  WAS  1.22  On  AUG.  11. 
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OAILV  STAGES  FOR  1985 


INTRACOASTAL  maTERNAY  NEAR  PIERRE  PASS,  LA. 


LOCATION.  l*T.  ?9-5«-23,  LONG.  91-13-04.  ATTAChEO  TO  PILE  (HORgan  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE)  AT 
LEVEE  STATION  1 946100 *  4,2  NILES  SOUTH  OE  PIERRE  PASS.  1ST  A .  4969010.) 

SAGE.  STaFf  type. 

RECORDS  Available.  intermittently,  194S  TO  1946,  1949  TO  1950,  1961.  DAILY,  JULY  1,  196*.  TO 
UATE.  prior  to  1961,  GAGE  NAS  KNONN  AS  BELLE  RtVER.  EnS. 

extremes,  highest,  ib.o'1  eeet  on  hay  22  ano  later  dates  in  1973.  lonest,  minus  0.9  foot  on  jan. 

1 4 ,  1964. 


daily  eight  a.m.  STAGE  in  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


UAY 

Jan 

FES 

HAR 

APR 

"AT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5,60 

4.90 

5.00 

7 

.70 

6.60 

4.50 

3.00 

2.10 

3.20 

2.20 

3.40 

5. TO 

a 

5,70 

4.70 

5.20 

7 

.60 

6.60 

4.40 

3.00 

1  .90 

3.30 

2.10 

S.SO 

3.60 

3 

5, To 

4.40 

5.40 

7 

.50 

6.50 

4.  SO 

3.00 

1.80 

3.30 

2.00 

4. BO 

3. TO 

4 

5,70 

4.30 

5.60 

7 

.40 

6.40 

4. SO 

3.00 

1.80 

3.30 

1.90 

*. TO 

5.»0 

s 

5.80 

4.30 

5.70 

7 

.SO 

6.40 

4.20 

2.90 

1 .80 

3.40 

1.80 

4.60 

5.90 

b 

5',8o 

4.20 

5.60 

7 

.20 

6. SO 

4.10 

2.90 

1.70 

3.40 

2.00 

4. SO 

6.10 

7 

5.80 

4.20 

6.00 

7 

.  1  0 

6. SO 

4,00 

2.90 

1.70 

3.50 

2.20 

4.40 

6.30 

5 

5.90 

4.10 

6.20 

7 

.00 

6.20 

S  ,  90 

2.90 

1  .70 

3.50 

2.40 

6.40 

6.60 

9 

5.90 

0.10 

6.40 

7 

.00 

6.10 

S.80 

2.90 

1.80 

3.40 

2.40 

4.40 

6. TO 

1 0 

5.90 

a  ,00 

6. SO 

7 

.00 

6.00 

S.70 

2.90 

2.10 

3.40 

2.40 

3.90 

6. BO 

1 1 

6,00 

3.90 

6.60 

fa 

.90 

5.90 

S.60 

2.80 

2.20 

3.30 

2.50 

3.90 

6.90 

12 

6,00 

3. SO 

6.70 

fa 

.90 

5.90 

3.50 

2.80 

2.40 

3.30 

2.50 

3.90 

T.10 

13 

6.10 

3.40 

6.80 

fa 

.90 

5.80 

S.40 

2.80 

2.50 

3.20 

2.50 

3. BO 

T,  10 

1  4 

6.10 

3.40 

6.90 

7 

.00 

5.80 

s.so 

2.80 

2.50 

3.10 

2.60 

3. BO 

T  .20 

IS 

6.20 

3.90 

7.00 

7 

.00 

5.70 

3.60 

2.70 

3.00 

3.00 

2.  TO 

3.70 

T  .20 

1  6 

6. SO 

o.OO 

7.10 

7 

.10 

5.70 

3.60 

2.60 

4.00 

3.00 

2.  BO 

3.90 

T  .30 

1  7 

6.40 

4.10 

7.20 

7 

.10 

5.60 

3.70 

2. TO 

3.50 

2.90 

2.90 

3.90 

T.30 

1* 

6,50 

4.20 

7. SO 

7 

.10 

5.50 

3.80 

2.80 

3.50 

2.80 

3.00 

3.90 

T  .40 

19 

6,60 

4.30 

7.40 

7 

.10 

5.50 

3.90 

2.80 

3.20 

2.  BO 

3.00 

3.90 

T  .40 

20 

6.50 

4.40 

7.50 

7 

.10 

5.40 

3.90 

2.80 

3.10 

2. BO 

3.10 

3.80 

T  .40 

21 

6.40 

4.40 

7  .  bO 

7 

.10 

5.40 

3.«0 

2.80 

3.00 

3.00 

3.10 

3. BO 

T  .40 

22 

6.30 

4.50 

7.70 

7 

.20 

5. SO 

3.70 

2.80 

2.90 

3.30 

3.10 

3.70 

T  .40 

23 

6.20 

4  r  fa  0 

7.80 

7 

.20 

5.30 

3.70 

2.90 

2.70 

3.70 

3.20 

3.90 

T  .30 

24 

6,10 

4.70 

7.90 

7 

.20 

5.20 

3.60 

2.90 

2.60 

3.50 

3.20 

4.10 

T.3C 

2S 

6.00 

4.40 

7.90 

7 

.10 

5.10 

3.50 

2.90 

2.50 

3.30 

3.30 

4.30 

T.20 

?b 

6,00 

a. so 

7.90 

7 

.00 

5.00 

3.40 

2.90 

2.40 

2.40 

3.40 

4.50 

T  .20 

27 

5,90 

a  .90 

7.90 

fa 

.90 

4.90 

3.30 

2.90 

2.60 

2.30 

3.50 

4.70 

T.10 

2*i 

5.70 

4.90 

7.80 

fa 

.80 

4.80 

3.20 

2.80 

2.80 

2.30 

4.10 

4.90 

T  ,00 

29 

5,50 

7.80 

b 

.80 

4.80 

3.10 

2.70 

2.90 

2.30 

5.20 

5.30 

7,00 

30 

5.30 

7.80 

fa 

.70 

4.70 

3.00 

2.60 

3.00 

2.30 

5.20 

5.60 

6,90 

M 

5.10 

7.80 

4.60 

2. SO 

3.20 

3.50 

6.90 

ThF 

F'Ji.L"wr»G 

REFER 

fiSL 

V  T" 

READINGS 

APPFAPlUG  1^  THF 

TABLE 

ABOVE 

a  ^ 

5.96 

4.32 

6.90 

7 

.10 

5.65 

?.72 

2.8* 

2.54 

3.07 

2.89 

-.19 

6.84 

6.60 

0.90 

7 .90 

7 

.70 

6.60 

a. SO 

S.00 

4.00 

3  ,  TC 

5.20 

5.60 

T  . 40 

“Is 

5.10 

3  .SO 

5.00 

fa 

.70 

4.60 

*,00 

2.30 

1  .70 

2.30 

1.60 

3.30 

5.60 

M  I G  h  f  S  T 

stage 

*  A  4  7.9iu 

JN  HAW. 

24 

AND 

L AT F*  DATE (SI  . 

l  |«EST  STaGE  was  1.70  ON  »UG.  6  ANO  LAT£R  OATE(S). 


DART  stages  FOR  1985 


89 


LITTLE  8AY0U  SORREL  AT  JCT.  mITh  SIMM  (MORGAN-CITY  PORT  ALLEN  ROUTE)  (L».) 

LOCATION.  L*r.  P9-47-47,  LONG.  91-10-30.  AT  JUNCTION  MITH  GULF  INTRACOASTAL  NATERNAT,  NEAR  6INN 
NILE  10.  ISTa.  A97J510. ) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

recoros  available,  dec.  21.  1970,  to  pate. 

extremes.  highest.  14.01  feet  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  NAT  25,  1973.  LOWEST,  MINUS  0.88  FOOT 
ON  OCT.  |7,  1976. 

OAILr  EIGhT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

Jan 

FEB 

MAH 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

l 

4,8? 

3.66 

4.16 

6.99 

5.64 

3.61 

2.86 

1  .TO 

3.09 

1  .84 

3.80 

4,76 

2 

4.49 

3.49 

4.28 

6.91 

5.49 

3.47 

2.69 

1.28 

2.46 

2.22 

3.89 

4.55 

3 

4,44 

3.09 

4.43 

6.76 

5.25 

3.36 

2.48 

1.35 

2.90 

2.25 

3.78 

4.55 

a 

4.46 

3.08 

4.77 

6.78 

5.16 

3.20 

2.30 

l.«6 

3.28 

2.39 

3.53 

4.80 

5 

4.46 

3.36 

4.88 

6.71 

5.14 

3.00 

2.64 

l.«5 

2.94 

1.95 

3.37 

4.81 

b 

“,60 

3.07 

4.99 

6.63 

5.07 

2.90 

2.55 

1.52 

2.62 

1.83 

3.34 

4.84 

7 

4.7? 

3.03 

5.24 

6.53 

5.03 

P.73 

2.33 

1 .64 

2. TO 

2.07 

3.27 

4. TO 

6 

4,80 

?.«? 

5.43 

6.34 

4,96 

2.57 

2.21 

1.79 

2.61 

2.53 

3.03 

4.55 

9 

4.93 

P.9? 

5.57 

6.21 

4.93 

P.45 

2.06 

1.90 

2.6T 

2.25 

3.22 

4.45 

10 

5.05 

?.91 

5.71 

6.20 

4,84 

2.39 

2.05 

1.79 

2.88 

2.58 

3.29 

4.28 

1  1 

5,04 

3.14 

5.85 

6.20 

«.83 

2.64 

2.00 

1.88 

2.78 

2.32 

3.24 

4.07 

12 

4.94 

?.88 

6.11 

6.16 

4.87 

2.66 

2. IT 

2.10 

2.78 

2.36 

3.16 

3.64 

t  5 

5,09 

?.9? 

6.23 

6.20 

4,95 

2.32 

2.40 

2.35 

2.48 

2.31 

3.18 

3.65 

M 

5.3? 

3.05 

6.34 

6.34 

5.02 

P.69 

2.30 

2.»5 

2.22 

2.47 

3.21 

3.93 

15 

5.40 

3.05 

6.37 

6.35 

«.9S 

2.97 

2.46 

2.26 

2.34 

2.50 

3.23 

3.90 

t  b 

F  5,46 

3.11 

6.55 

6.40 

4.80 

3,03 

2.31 

3.62 

2.«7 

2.44 

3.27 

3.67 

1  7 

3.37 

6.65 

6.24 

4,80 

3.13 

2.15 

2.93 

2.40 

2.53 

3.2* 

3.84 

18 

5,60 

3.35 

6.62 

6.30 

4.60 

3.12 

2.35 

2.37 

2.44 

P.93 

3.25 

3.79 

19 

5.65 

3.36 

6.74 

6.28 

«.57 

3.00 

2.15 

1  .83 

2.67 

2.95 

3.44 

3.85 

20 

5.58 

3.41 

6.62 

6.25 

4.49 

2.83 

2.30 

1  .81 

2.76 

2.99 

3.23 

3.77 

21 

5, 2  1 

3.55 

7.18 

6.23 

4.43 

P.96 

1.95 

1.61 

2.86 

2.96 

2.90 

3.80 

22 

c'?? 

3.59 

7.07 

6.25 

4.43 

3.12 

1.81 

2.05 

2.96 

3.03 

3.13 

3.78 

23 

5.15 

3.68 

7.03 

6.31 

4.20 

3.06 

1.81 

2.41 

3.43 

3.16 

3.49 

3.72 

24 

4.9") 

3.83 

7.0  1 

6.23 

4.05 

2.99 

1  .99 

2.59 

2.60 

3.04 

3.44 

3.70 

25 

4 .8? 

3.93 

6.95 

6.11 

3.84 

2.99 

2.27 

2.51 

2.57 

2.68 

3.57 

3.60 

2o 

«. SO 

3.87 

6.94 

6.04 

3.73 

P.90 

2.11 

2.75 

2.46 

2.67 

3.83 

3.94 

27 

4.28 

3.67 

6.97 

6.12 

3.65 

2.94 

2.23 

2.90 

1.85 

3.06 

3.98 

3.94 

2d 

4,39 

3.88 

7.13 

5.98 

3.66 

2.86 

2.49 

2.50 

1.79 

3.72 

4.23 

3.86 

29 

3,97 

7.16 

5.84 

3.62 

2.74 

2.44 

2.58 

2.02 

4.92 

«.35 

4.03 

30 

3.90 

7.14 

5.71 

3.64 

P.78 

2.25 

2.56 

2,64 

4.48 

«.5S 

4.14 

M 

3.43 

7.27 

3.65 

2.05 

2.86 

3.95 

4.24 

The 

FOl  LO  1  NG 

refer 

ONLY  TO 

REAPINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

4.86 

3.33 

6.16 

6.32 

4.59 

P  .  9  l 

2.26 

2.16 

2.63 

2  .  T  6 

3.48 

4.12 

-A* 

5.77 

3.93 

’.87 

6.99 

5.64 

3.61 

2.86 

3 .  »2 

3.43 

4.92 

4.53 

4.84 

•-iKi 

3. 8  3 

?."? 

4.18 

5.71 

3,62 

P.32 

1.81 

1  .28 

1.79 

1  .63 

2.90 

3.65 

F -  ITT  AT  STATED  TIME 


highest  stage  has  7.33  at  11:30  p.m.  on  mar.  31 
L  INEST  STaGF  has  0.76  n  J  AUG,  It. 
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DAILY  STAGES  FOR  1985 


£  ABPL  SORRUX  PIT  AT  BAYOU  FQROOCHE  (LA.)  (ABOVE  STATE  Huy.  10) 


LOCATION.  l*T.  30-40-07 .  LONG.  91-39-10.  ON  NORTH  END  OF  HIGHWAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVE  LONER 
Junction  “ITh  BAYOU  FOWOOChE,  and  SIX  MILES  fast  of  MELVILLE,  L».  CSTA.  5204012B.) 

uAGE .  AUTOMATIC  REcnROER  AND  STAFF. 

records  available,  intermittently,  t9«j,  i9a«,  i9a7,  and  1950  to  1955.  daily,  jan.  1,  ms,  to 
Dec.  3),  1949.  AND  MAY  22,  1958,  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest  (FROM  incomplete  RECORD)  26.10  f£fT  On  may  18,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 
Oct.  4.  1954,  AND  LATER  DATES. 

daily  EIGHT  A.M.  stage  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


LAY 

Jan 

FE9 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

21,30 

Z\ .35 

22.39 

20.99 

21.16 

21.15 

20.59 

20.27 

20.30 

20.74 

22.22 

20.64 

21.23 

21  .31 

22.35 

21.87 

21.10 

21  .07 

20.55 

20.25 

20.27 

20.67 

22.15 

20.66 

3 

21,16 

2 1  .?« 

22.32 

21.89 

21.00 

21  .02 

20.51 

20.23 

20.42 

20.62 

22.05 

20.61 

•» 

21.17 

21  .27 

22.25 

21  .85 

20.92 

20.96 

20.52 

20.21 

20.48 

20.59 

21 .97 

20.57 

5 

21.15 

2 1  .59 

22.19 

21.80 

20.86 

20.90 

20.50 

20.20 

20.54 

20.55 

21.85 

20.56 

fa 

21.13 

2  1  .ft9 

22.09 

21.80 

20.80 

20.85 

20.47 

20.18 

20.53 

20.52 

22.21 

20.54 

7 

21.10 

2i  .43 

22.03 

21.76 

20.74 

20.74 

20.45 

20.17 

20.51 

20.50 

21  .64 

20.51 

21.08 

21  .37 

21  .96 

21.70 

20.68 

20.76 

20.4? 

20.21 

20.50 

20.47 

21.55 

20.50 

21.06 

21  .34 

21.94 

21.65 

20.86 

20.72 

20.40 

20.19 

20.49 

20.45 

21  .46 

20,48 

1  0 

21.05 

21  .33 

21.93 

21  .63 

20.82 

20.65 

20.38 

20.18 

20.49 

20.71 

21.4? 

20.50 

J  2 

21 ,05 

21  .64 

21.90 

21,60 

20.79 

20.66 

20.36 

20.17 

20.47 

20.97 

21  .36 

20,49 

i  a 

21.04 

2  1  .49 

21.84 

21.58 

20.74 

21.01 

20.38 

20.15 

20.51 

21.13 

21  .29 

21.10 

13 

21,03 

21.43 

21.76 

21.56 

20.71 

21  .02 

20.36 

20.1  J 

20.50 

21  ,«9 

21.23 

21.24 

14 

21  .03 

23.09 

21.73 

21.53 

20.68 

20.90 

20.34 

20.12 

20.49 

21.53 

21.20 

21.09 

15 

21 .02 

2  1  .95 

21.69 

21.56 

21  .82 

20.83 

20.32 

20.12 

20.47 

21  .60 

21.14 

21  .04 

1  fa 

21,01 

2  1  .87 

21.65 

21.53 

21.75 

20.76 

20.30 

20.22 

20.45 

21.66 

21.12 

20.99 

1  7 

21,  “2 

21.63 

21 .63 

21 .48 

21.70 

20.70 

20.30 

20.22 

20.43 

21  .62 

20.06 

20.95 

1  0 

21.34 

21  .76 

21.59 

21.45 

71.90 

20.65 

20.30 

20.38 

20.42 

21.03 

21.00 

20.90 

21 .27 

2  1  .74 

21.53 

21.43 

21.94 

20.79 

20.28 

20.38 

20.40 

20.85 

20.95 

20.86 

?(, 

21  .2b 

2i  .69 

21.«9 

21.37 

21.91 

20.77 

20.27 

20.35 

20.39 

20.80 

20.86 

20.86 

21 .24 

2  1  .64 

21.62 

21.33 

21.79 

2'.00 

20.27 

20.36 

20.36 

20.80 

20.8? 

20.82 

21  .27 

2  1  .60 

21.39 

21.30 

21.94 

20,93 

20.27 

20.35 

20. 37 

20.77 

20.76 

20.76 

21.28 

21.50 

21.22 

2  1  .  ?  8 

21.80 

20.84 

20.26 

20.34 

20.32 

20.90 

20.74 

20,71 

21.30 

21  .47 

21.13 

21.32 

21.75 

20.77 

20.39 

20.33 

20.32 

21.21 

20.70 

20.70 

21.30 

a?.  ^3 

21.06 

21.31 

21  .67 

20.70 

20.36 

20.33 

20.32 

21.02 

20.69 

20.67 

?b 

21  ,3c 

22.2H 

21.01 

21  .26 

21  .62 

20.66 

2C.35 

20.37 

20.31 

20. 

20.67 

20,63 

27 

21.28 

22.24 

20.97 

21 . 32 

21.57 

20.61 

20.33 

20,35 

20.29 

21  .64 

20.65 

20,61 

21.35 

22.25 

21.03 

21.33 

21.49 

20.73 

20.32 

20.34 

20.27 

23.56 

20.67 

20.84 

£=> 

21.3? 

21.00 

21.29 

2!.«2 

20.70 

20.30 

20.30 

20.22 

23.16 

20.66 

20.81 

30 

21  .29 

20 .9b 

21  .23 

21.34 

20.63 

20.30 

20.30 

20.71 

23.47 

20.64 

20,77 

31 

21.31 

21.01 

21.24 

20.28 

20.30 

22.66 

20.79 

T.  E 

FOlLOvI 

‘it;  REFEh 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  r*  THE  T  A8LE 

ABOVE 

•'Fa  • 

21.19 

21  .64 

21.63 

21.53 

21  .30 

20.81 

20.3b 

20.25 

20.41 

21.24 

21.19 

20,74 

“4V 

21  .“2 

22.2« 

22.39 

21.99 

21,94 

21 .15 

20.59 

20.38 

20.71 

23.56 

22.22 

21.24 

M  I  ‘i 

21  .21 

21  .27 

2C.9b 

20.99 

20.68 

20.61 

20.26 

20.12 

20.22 

20.45 

20.06 

20.48 

HIr,"FST  Stage 

-AS 

66  AT  i : 

JO  R.-'. 

ON  ncT.  28,  AFFECTED  BY 

HURRICANE 

JUAN. 

l:-*E.st 

S  T  a  Gf 

**5  20.1 

j  DN  AUG 

.  14  AND 

LAT£F  DATE (ST • 

DAILY  STAGES  FOR  1965 
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EABPL  BORROW  PIT  at  8AT0U  FORDOCME  (LA.)  (BELOW  STATE  HWY,  10) 

LOCATION.  lAT.  30-40-04,  LONG.  91-J9-31.  ON  SOUTH  END  OF  HIGHWAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVF  LOWER 

Junction  with  bayou  fordoche  ano  si*  wiles  east  of  melville,  la.  (sta.  5206012s.) 
sage.  AUTOMATIC  recoroer  and  STAFF. 

RECORDS  available.  INTERMITTENTLY,  19A7,  AND  1950  TO  1955.  OAHl,  JAN.  1,  194B,  TO  OEC.  SI, 
1949,  ANO  HAY  2?,  1958,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  28.0  FEET  ON  MAY  18,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 
Oct.  5.  1953,  AND  LATER  OATES. 

daily  eight  a.m.  STAGE  in  FEET  GAGE  EERO  IS  AT  NGVD 


CAY 

Jan 

FES 

HAR 

APR 

HAY 

TUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17,88 

17.34 

18.79 

17 

.02 

17.59 

16.38 

17 

.26 

17.14 

17.60 

20.39 

17,30 

2 

IT. 87 

17.20 

18. 7a 

>  T 

.54 

17.59 

16.35 

17 

.12 

t7.31 

17.60  F  17.80 

19.74 

17.25 

3 

IT. 88 

17.10 

18.43 

17 

.55 

17.59 

16.39 

17 

.33 

17.28 

17.68 

17.79 

19.43 

17,14 

4 

IT, 85 

17.07 

18.11 

IT 

.49 

17.58 

16.44 

17.21 

17.70 

17.79 

19.14 

17.10 

5 

IT. 85 

17.94 

IT. 83 

IT 

.43 

17.58 

16.57 

17.20 

17.71 

17.79 

16.92 

17.07 

& 

IT, 8a 

17.89 

1T.5T 

17 

.41 

IT. 57 

16.6b 

17.15 

17.72 

17.80 

19.65 

17.04 

7 

IT, 8a 

17. a2 

17.39 

17 

•  36 

17.57 

16.72 

17.12 

17.72 

17.80 

19.22 

16.99 

fl 

IT. 8a 

17.10 

17.25 

17 

.31 

17.57 

lb.*.’ 

17.14 

17.72 

17,81 

19.00 

16.95 

9 

IT, 8s 

17.13 

IT. IT 

IT 

.25 

17.65 

17. Do 

17.12 

17.74 

17.81 

16.84 

16,93 

to 

IT. 85 

17. t  1 

17.15 

IT 

.22 

17.60 

17.05 

17.10 

17.75 

17.90 

18.74 

16.94 

1  1 

17.88 

l'.|7 

1  T  ,  1  0 

IT 

.30 

17.58 

17.09 

17.05 

17.75 

17.99 

18,66 

16.90 

1? 

17.87 

17.99 

1  T  .05 

17 

.34 

IT. 57 

17.20 

17.02 

17.75 

18.05 

18.61 

IT. 83 

13 

17.87 

17.57 

18.99 

IT 

.30 

17.54 

17.16 

16.99 

17.75 

18.09 

18.57 

18.17 

1 1* 

17.9? 

18.10 

18.93 

IT 

.30 

17.54 

17.14 

16.95 

17.75 

16.09 

16.55 

17.95 

IS 

17.9a 

18.17 

18.90 

IT 

.39 

17.95 

17.15 

16.95 

17.75 

18.12 

18.50 

17.66 

16 

17.95 

18.10 

18.88 

IT 

.43 

17.84 

17.15 

17.11 

IT. 75 

18.17 

18.25 

17.56 

17 

18, la 

17.88 

it. 86 

IT 

.44 

17.69 

17.15 

17.13 

17.75 

16.13 

18.10 

17.48 

Id 

18.0a 

17.87 

16.84 

IT 

.50 

17.69 

17.15 

17 

.40 

17.34 

17.75 

16.07 

18.00 

17.40 

19 

18.02 

17.83 

16.81 

n 

.55 

17.70 

17.21 

17 

.40 

17.40 

17.  T2 

17.67 

17.90 

17.33 

20 

18.0? 

17.80 

16.78 

IT 

.55 

17.70 

17.15 

17 

.40 

17. «5 

17.80 

17.82 

17.30 

21 

18.02 

17.72 

16.90 

IT 

-5S 

17.57 

17.22 

17 

.40 

17.89 

17.80 

17.70 

17.24 

22 

18.01 

17.8b 

16.88 

IT 

.54 

17.08 

17.19 

17 

.40 

17.51 

17.85 

17.63 

17.18 

23 

l»,Ol 

17.81 

16.52 

IT 

.55 

16.83 

17.17 

17 

.37 

17.52 

17.95 

17.55 

17.13 

29 

18.0) 

17.75 

16.43 

IT 

.59 

16.83 

17.15 

17 

.«3 

17.53 

18.04 

17.47 

17.09 

25 

18.0) 

18.  an 

16.43 

17 

.57 

16.63 

17.13 

17 

.43 

17.55 

17.60 

17.40 

17.07 

26 

18.00 

19.55 

16.46 

IT 

.57 

16.58 

17.13 

17 

.43 

17.58 

17.53 

17.35 

17.03 

27 

18.00 

18.93 

16.60 

IT 

.60 

16.57 

17.13 

17 

.42 

17.58 

16.30 

17,32 

17.00 

26 

18.07 

18.89 

16.49 

IT 

.60 

16.56 

17.18 

17 

.42 

17.58 

22.64 

17.39 

17.21 

29 

18.05 

18.57 

IT 

.57 

16.55 

17.20 

17 

.38 

17.60 

21  .32 

17.34 

17.09 

30 

te. oa 

16.79 

IT 

.57 

16.47 

1  »  .25 

1  7 

.38 

17.60 

21.95 

17.25 

17.01 

31 

IT. 10 

16.65 

16.42 

1  7 

.37 

17.60 

21.34 

17.02 

The 

following  refer 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING 

IN  the 

table 

ABOVE 

17,9, 

17.83 

IT. 10 

17 

.44 

17.31 

16.99 

17.30 

18.34 

17,23 

‘A* 

18.1a 

19.55 

18.79 

IT 

.60 

17.95 

17.25 

17.60 

20.39 

18.17 

“In 

IT  .  1  0 

17.07 

16.43 

17 

.02 

16.42 

16.35 

16.95 

17.25 

16.90 

F-  NOT  AT  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  was  22. T3  AT  9:30  A.H,  on  OCT.  28,  AFFFCTEO  «Y  HURRICANE  JUAN. 
LUrEsT  STiGE  WAS  18.32  UN  JUN.  2  AND  LATER  DATE(S). 
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0*11?  stages  FOR  1985 


EAdPl  BORROW  PIT  AT  UOTTIE,  L*.  f  A80VE  U.  S.  HWY.  190) 


LOCATION.  L*T.  30-33-27,  LONG.  91-39-27.  OR  NORTH  FRO  OF  U.  S.  HIGHWAY  190  CULVERT.  (ST*. 

52 1201 2d.) 

(■AGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  available.  INTERMITTENTLY,  1937  TO  199S,  AND  1950  TO  1956.  DAILY,  JAN.  1,  TO  DEC.  31. 

1949,  A~0  AUG.  A,  1956,  TO  OATE.  ADO  0.1  TO  STASES  FROM  1945  TO  1964.  GAGE  MAS  KNOWN  AS  SAYOU 
F  OROOChE-LOTT if  SORROW  pit  FROM  1937  TO  1939. 

extremes.  highest,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  25. S  FEET  ON  AUG.  »,  1940.  LOWEST ,  (FROM  INCOMPLETE' 
RECOROT  7.23  FEET  (PRESENT  datum)  On  Jan.  12,  19B1. 


n  a  r  l  v 

eight  a.m.  stage  in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(19Tb  AOJ.) 

Oay 

Jan  FEB  mar  APR 

MAY 

JUK 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

9.09 

in. 30 

9.90 

8.03 

8.  1  9 

7.86 

8.00 

11.74 

8.31 

2 

8.9* 

9.70 

9.91 

8.23 

8.02 

8.17 

8.0* 

7.85 

8.22 

11.30 

8.32 

3 

8.78 

9.16 

9.52 

8.30 

8.02 

8.14 

7.85 

8.30 

10.99 

8.29 

8.69 

6.90 

9.33 

8.51 

8.06 

8.12 

7.84 

8.00 

9.30 

10.61 

8.25 

5 

8.50 

l  ft  .55 

9.30 

8.61 

8.03 

8.10 

7.83 

F  8.00 

10.38 

8.20 

6 

8.39 

10.27 

9.09 

8.51 

8.02 

8.10 

7.83 

8.12 

10.22 

8.19 

7 

8.30 

8.93 

8.49 

8.00 

8.05 

7.87 

6.10 

10.35 

8.15 

5 

8.30 

8.79 

8.48 

8.00 

8,09 

7.90 

8.10 

F 

9.20 

10.21 

8.12 

9 

8.27 

8.64 

8.36 

8.04 

8.08 

7.8* 

8.09 

8.69 

10.02 

8.10 

1  J 

8.39 

8.52 

8.33 

8.06 

8.03  F 

8.08 

7.85 

8.53 

8.67 

9.89 

8.08 

1  1 

8.29 

in.se 

8.55 

8,30 

8.06 

3.13 

8.00 

7.85 

8.20 

8,66 

9.73 

8.10 

12 

8.22 

9.90 

8.48 

8.28 

8.04  F 

8.59 

8.00 

7  ,66 

8.11 

8.62 

9.60 

9.60 

13 

".20 

9.39 

8.41 

8.28 

8.01 

8,71 

7 . 92 

7.86 

8.06 

8.76 

9.49 

11,19 

1« 

». 20 

9  .  ft  1 

3.39 

8.25 

8.00 

8.43 

T.90 

7.65 

8.00 

8.69 

9.31 

10.37 

15 

8.20 

9.12 

8.35 

». IT 

9.32 

7.88 

7.67 

7.97 

8.61 

9.21 

9.87 

16 

8.20 

9.16 

8.33 

8.52 

8.23 

7.9b 

7  .88 

7.95 

9.14 

9.49 

17 

12.27 

9.06 

8.31 

E  8.25 

8.51 

8.18 

6.21 

7.97 

9.10 

*.I5 

16 

10.65 

A. 96 

8,28 

8.19 

6.46 

6.13 

9. 01 

7.95 

9.02 

8.93 

19 

9. TO 

A. 86 

8.19 

8.15 

8.39 

8 , 2* 

7.97 

7.95 

8.90 

8.72 

Pf) 

9.19 

A.  83 

8.07 

8.11 

8.35 

8.23 

7.93 

7.80 

7.95 

9.79 

8.60 

21 

8.8(1 

A. T9 

9.01 

8.09 

9.32 

8.20 

7.92 

7.80 

7.95 

9.69 

8.50 

22 

8.59 

A. 76 

8.79 

8.06 

8.60 

8.17 

7.92 

T.80 

7.92 

8.59 

8.42 

23 

F  8,47 

A.  68 

8.46 

8.07 

8.63 

8.13 

7.91 

7.80 

7.91 

8.50 

8.32 

?A 

8.43 

9,?6 

8.25 

8.09 

9.11 

8.11 

7.92 

7.80 

7.91 

F 

11.25 

8.42 

9.30 

?b 

8,40 

11  .25 

8.01 

8.10 

6.T2 

8,09 

7.90 

7.80 

7.92 

10.47 

8.39 

8.28 

26 

8.38 

1  1  .5« 

8.27 

8.10 

9.53 

8 . 09 

7.90 

7.80 

7.92 

9.90 

8.33 

8.22 

27 

8.35 

1ft. 22 

8.05 

8.09 

9.43 

7.90 

7,80 

7.92 

11.34 

8.29 

8.21 

26 

11,09 

9.69 

8.09 

8.09 

6.35 

7.90 

7.91 

F 

1*.41 

8.36 

8.99 

29 

9. So 

8.10 

8.07 

8,30 

7.99 

7.90 

8.35 

9.16 

30 

9.01 

8.11 

8.06 

8.25 

7.97 

8.11 

F 

14,11 

8.52 

P  8.90 

31 

8.85 

9.22 

7.87 

12.99 

9.18 

ThE 

P'OLLOWJ  VG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPFARI NG  IN  THE 

TABLE 

A80VE 

MEAN 

8,86 

8.26 

9.40 

8.72 

"A* 

12.27 

9. II 

11.74 

11.19 

8.20 

8.00 

8.29 

8.08 

f-  mot  at  stated  time 

highest  stage  was  io.ri  at  u:50  p.m.  on  oct.  27,  affected  by  hurricane  juan. 

LOWEST  stage  W*S  7.80  ON  AUG.  20  ANO  LATER  D*TE(S). 


DAILY  STAGES  for  loss 
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EABPl  BURRO*  PIT  AT  LOTTIE,  L».  f BELOW  u.  S.  HUT.  1RO) 


LOCATION.  l*T.  10-33-24,  LONG.  91-39-27.  ON  SOUTH  END  OF  U.  S.  HIGHWAY  190  CULVERT,  (STA. 
5>1601?B.) 

GAGE'.  AUTOMATIC  RECOROER  ‘NO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  191*  TO  194*.  ANn  1950.  DAILY,  JAN.  1,  TO  DEC.  51,  1949,  AND 
PAR.  S.  1951,  TO  DATE.  AOO  0.1  TO  STAGES  FRO*  1945  TO  1964.  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE 
BEEN  CORRECTED.  GAGE  WAS  KNOWN  AS  BAYOU  FORDOCHE-L OTT I E  BORROW  PIT  FROH  1937  TO  1939. 

extremes,  highest.  23.5  feet  (from  watermark)  in  may,  1953.  lowest,  channel  ory  on  oct.  n, 

1463,  AND  l ATFR  DATES. 


DA  TL  Y 

£ IGmT  A.m.  stage  IN  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  MGVD 

(1976  ADJ.) 

Day 

Jam  FEB  MAR  APR 

HAY 

JUW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  ore 

1 

4'  09 

10.22 

9.75 

7.70 

7. S3 

8.10 

7.44 

7.98 

f 

11.62 

8.25 

2 

8,97 

9.61 

9.81 

7.61 

7. S3 

8.04 

7.43 

F  7.49 

8.21 

11.14 

8.25 

3 

8,71 

9.13 

9.43 

7.67 

F 

7.30 

7. S3 

8.00 

7.43 

7.89 

8.27 

10.83 

8.18 

4 

8,65 

8.85 

R.23 

7.99 

7.50 

T.98 

7.43 

7.99 

8.26 

10.47 

8.14 

5 

8.44 

10.50 

9.20 

8.12 

7. SO 

7.97 

7.42 

F  7.90 

8.31 

10.20 

8,10 

6 

8^  30 

10.23 

S. 98 

8.15 

7.44 

7.97 

7.42 

8.10 

8.28 

10.08 

8,04 

7 

8,20 

9.60 

8.85 

8.10 

F 

T.30 

7.40 

7.90 

7.50 

8.02 

*.23 

10.20 

8.00 

a 

8,10 

9.23 

8.69 

8.02 

F 

7.49 

7.4* 

8.01 

7.70 

8.05 

8.20 

10.07 

7.92 

9 

8,02 

8.96 

8.56 

7.98 

’.43 

8.05 

7.55 

8.03 

6.16 

9.91 

7.92 

10 

8.28 

8.75 

8.43 

7.90 

7.40 

8.06 

7.53 

8.55 

8.14 

9.76 

7.95 

1  1 

8,M 

10.50 

8.45 

7.80 

7.S5 

8.02 

7.50 

8.19 

8.11 

9.61 

8,00 

12 

8,00 

9.9] 

8.37 

7.78 

8.24 

8.01 

7.50 

8.07 

8.10 

9.50 

9.60 

13 

7,90 

9.37 

0 

82.50 

0  77.30 

387. aa 

0 

85.10 

0 

o 

o 

o 

• 

<y 

r- 

74.90 

0  80.00  0 

87.70 

0 

93.80 

0111.40 

14 

7,89 

9.00 

8.16 

7.70 

F 

7.49 

8.03 

7,80 

7.50 

7.96 

8.70 

9.23 

10.35 

15 

7.8? 

9.09 

8.09 

7.70 

T.69 

7.78 

T.T5 

7.50 

7.90 

8.61 

9.13 

R.85 

16 

7>0 

9.10 

8.02 

7.77 

8.32 

7.72 

7.70 

7.78 

7.81 

8.95 

9.10 

9.48 

17 

12,29 

9.05 

7  .99 

7.73 

8.37 

7.70 

8.25 

7.92 

7.90 

8.89 

9.03 

9.14 

IB 

10  68 

*.93 

T.91 

7.69 

8.06 

7.61 

8.02 

7.80 

7.88 

8.88 

8.97 

8.90 

19 

9,65 

*  .8  1 

7.85 

7.62 

7.90 

7.91 

7.92 

7.70 

7.89 

9.18 

8.86 

8.70 

20 

9.19 

8.75 

7.80 

7.52 

7.82 

7.83 

7.87 

7.6B 

7.89 

9. 11 

8.71 

8.53 

21 

8^79 

*.69 

8.90 

7.82 

7.77 

7.80 

7.62 

7.85 

8.94 

8.60 

8.41 

22 

8,56 

8.66 

8.72 

F  7.38 

8.34 

7.77 

7.7* 

7.58 

7.82 

8.79 

8.50 

6.32 

23 

8  40 

8.56 

8.43 

*.33 

7.90 

7.70 

7.52 

7.82 

8.75 

8.42 

8.28 

24 

8,31 

9.10 

8.17 

8.99 

7.91 

7.76 

7.48 

7.80 

11.30 

8.38 

8.21 

25 

8.28 

10.60 

7. "5 

8.49 

7.99 

7.70 

7.49 

7.79 

10.42 

8.30 

8.18 

26 

8,19 

1  1  .6* 

7.76 

S.10 

8.00 

7.63 

7.52 

7.74 

9,86 

8.25 

6.11 

27 

8,14 

10.19 

7.76 

7.85 

8.05 

7.60 

7.43 

7.71 

11.1* 

8.18 

6.10 

28 

11,11 

9.61 

7.75 

7.69 

8.10 

7.59 

7.69 

16.34 

8.29 

8,96 

29 

<*,52 

7.79 

7.57 

8.12 

7.52 

7.63 

14.97 

8.25 

9.18 

30 

8,97 

7.71 

7.57 

8.12 

7.49 

8.10 

14.78 

8.21 

8.93 

31 

8.76 

7.76 

7.50 

7.48 

9.08 

ThE 

FOl  LOWING 

REFER 

Only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

mean 

8^74 

10.79 

10.13 

10.14 

12.12 

11.88 

MAX 

12,29 

1 1  ,A« 

0 

82.50 

0 

85,10 

0 

79.00 

0 

93.80 

0111.40 

min 

7.80 

ft. SB 

7.71 

T  ,  40 

7.«8 

8.18 

7.92 

F-  NOT  at  stated  TIME 


HIGHEST  stage  WAS  16.54  AT  11:55  A.M.  ON  OCT.  28.  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  WAS  7.30  ON  HAY  3  AND  LATER  OATE(S). 


94 


DAILY  ST  AGE  S  FOR  1985 


£»82L  81KROT  PIT  NEAR  ma  R  J  NGOU I N,  LA. 


LOCATION.  L»r.  30-28-Ou,  LONG.  91-32-40.  ON  PRTOGE,  TwO  MILES  SOI  IT  hm£  ST  OF  MARI NGOU I N •  CSTA. 
52200120.) 

b*»GE .  A  •’•HhatIC  RECORDER  and  STAFF. 

records  availaRlf.  mar.  to,  iR«8,  rn  oate. 


HXT3FME&. 

highest,  w 

.5a  F£ET  ON  OCT.  a,  1964. 

LrUEST,  0.5 

FOOT  ON 

nov.  ia. 

1953. 

i'Mtv  E  1  GhT  a.m.  STAGE 

In  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG  VO 

(1976  AOJ.) 

J  A  v 

FE3 

If.R  kPfi  may 

JUn  jul 

AlJG 

SEP 

OCT 

NOV  OEC 

1 

7 .09 

6  .  ?  '* 

V 

6.77 

4.06 

2.68 

2.51 

2.47 

3.37 

3.20 

7.85 

3.77 

2 

5.16 

5.19 

6.15 

3.09 

2,99 

2.49 

2.34 

3.37 

2.84 

7.19 

3.69 

3 

9,29 

4.53 

5.73 

3.95 

F  a. 96 

2.80 

2.40 

2.25 

3.52 

2.79 

6.92 

3  75 

a 

a.?s 

4.31 

5.69 

3.86 

2.*9 

2.70 

2.30 

a. 49 

3.50 

2.89 

6.68 

3.63 

5 

4.11 

5.47 

5.45 

3.86 

2.78 

2.53 

2.76 

2.28 

3.39 

2.84 

6.46 

3.50 

6 

3.«l 

6.04 

5.3a 

3.74 

2.72 

2.43 

2.83 

2.35 

3.70 

2.50 

6.26 

3.52 

7 

3.T6 

4.77 

5.09 

3.67 

2.66 

2.71 

2.73 

2.22 

3.76 

2.51 

6.10 

3.51 

T 

3.55 

4.48 

3.54 

2.70 

2.49 

2.69 

2.53 

4.00 

2.57 

5.93 

3.49 

9 

3.40 

4.33 

3.47 

3.12 

2.32 

2.49  F 

a. 36 

3.88 

2.67 

5.80 

3.44 

1  0 

3. as 

4.23 

3.38 

3.10 

2.16 

2.47 

2.14 

3.88 

2.72 

5.66 

3.40 

U 

3.11 

7.17 

F 

4. as 

3.30 

3.16 

2.04 

2.«3 

2.12 

3.65 

2.78 

5.50 

3.50 

12 

?.9a 

5.56 

J.aa 

3.07 

2.4a 

2.31 

2.18 

3.55 

2.87 

5.38 

4.42 

1  3 

2.83 

4.80 

F 

4.00 

3.ao 

3.08 

a. 26 

2.28 

2.21 

3.4a 

3.85 

5. 20 

7.30 

\  a 

2.76 

9.60 

3.84 

3.16 

3.oa 

2.44 

2.38 

2.4a 

3.a7 

3.33 

5.04 

5.73 

15 

a. so 

4.43 

3.69 

3.15 

2.39 

2.«2 

2.58 

3.08 

3.22 

4.90 

5.42 

lb 

a.«9 

4.?? 

3.61 

3.21 

2.28 

2.40 

3.68 

3.08 

3.31 

4.80 

5.26 

17 

2.39 

3.99 

3.45 

3.19 

f  3.aa 

2.54 

3.09 

3.67 

3.00 

3.53 

«.72 

5.12 

13 

*.33 

3.77 

3.4a 

3.13 

3.20 

2.60 

2.93 

3.63 

2.93 

3.53 

«.72 

5.00 

19 

«.«5 

3.53 

3.34 

3.09 

3.00 

2.85 

3.12 

3.48 

2.81 

3.56 

4.75 

4.80 

2d 

4.50 

3. as 

3.35 

3.08 

2.91 

2.87 

3.04 

5.03 

2.80 

3.56 

«.57 

4.69 

21 

4.40 

3.09 

4,79 

3.07 

a. si 

2.63 

3.02 

2.9a 

2.80 

3.53 

4.50 

«.5l 

2? 

4.25 

?  .98 

4.40 

3.08 

2.87 

2.47 

3.06 

2.55 

2.91 

3.66 

4.46 

4.40 

23 

4.09 

?.«5 

4.35 

2.87 

2.60 

2.95 

2.51 

3.26 

3.71 

4.39 

«.26 

20 

3 . 9o 

?.S7 

4.ao 

3.00 

?.?9 

2.76 

2.74 

3.30 

8.72 

4,?4 

4.13 

25 

3.73 

5.sa 

4.17 

3.01 

2.30 

2.85 

2.91 

3.08 

5.93 

«.ll 

3.88 

26 

3.55 

S.  1  3 

4.0? 

2.98 

2.20 

2.88 

3.04 

2.90 

4.52 

4.01 

3.90 

27 

3.«? 

6.07 

3.99 

3.08 

2.12 

2.73 

3.15 

2.75 

5.72 

3.93 

3.85 

?n 

7.6? 

5.54 

4.12 

j.oa 

2.68 

2.T7 

3.ia 

2.50 

12.72 

3.81 

4.32 

29 

5.3o 

4.03 

2.84 

2.60 

2.75 

3.19 

2.«9 

11.92 

3.90 

4.35 

3n 

4.65 

3.99 

2,61 

2.78 

2.79 

3.09 

2.87 

11.62 

3.77 

4.28 

31 

«.5o 

4.14 

2.61 

2.73 

3.12 

9.16 

«.2« 

the 

FOlLO  4IMG 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  thf 

table 

ABOVE 

MEAN 

4 . 3  1 

4.7? 

2. 50 

2,66 

2.73 

3.23 

4.58 

5.1* 

4.29 

*A  t 

8.39 

8.13 

2.99 

3.12 

3.68 

4.00 

12.72 

7.85 

7.30 

-In 

2.76 

2. *5 

2.04 

2.26 

2.12 

2.49 

2. 50 

3.77 

3.40 

f-  not  at  stated  time 

highest  stage  mas  ip.ro  »t  asoo  p.m,  on  oct.  as,  afffcteo  by  hurricane  juan, 

LOWEST  STAGE  mas  a. DO  oh  JON.  u. 


daily  stares  for  iobs 
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fabpl  borrow  pit  els)  at  rahah,  la. 


LOCATION.  L*T.  S0.2O.O5,  LJNG.  91-30-37.  ON  BRIDGE.  (STA.  52240120.) 

gage,  autokatic  rec-irper  a  id  staff. 

WCCORPS  AVAILABLE.  MTtRBITrtNUT,  1915,  1917,  |944  T|>  1946,  AND  1  953  TO  1954.  DAILY,  JAN.  13, 

194«,  TP  DEC .  31,  1  752,  AND  FEB.  21,  1956,  Tfl  DATE. 


F<TR£-«£S.  HIGHEST.  12.71  FEET  DM  APR.  22,  1  979.  lOwEST,  0.29  FOOT  ON  JAN.  19,  J9»l. 


TLY 

ei gm r  a 

.n.  sta.  r. 

I  n  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGvn 

)A  V 

JA9 

fEQ 

HAW 

AFw 

H  A  Y 

JUj 

JuL 

AUG 

SEP 

oct 

NOV 

DEC 

1 

&.40 

6.22 

3.95 

2.97 

2.26 

2.03 

1.93 

2.83 

2.51 

6.63 

a 

<..7? 

5.W6 

3.93 

2.99 

2.45 

1.90 

1.83 

2.84 

2.20 

6.30 

3 

4.20 

5.60 

3.89 

2.86 

7.58 

1  .85 

1.75 

2.97 

2.11 

6.11 

f 

3.09 

4. 1  ft 

5.57 

3.«1 

2.86 

7.37 

1.80 

1,88 

2.97 

2.29 

5.94 

3.03 

S 

4.0? 

f  a.SS 

5.32 

3.77 

2.74 

7.20 

2.18 

1.70 

2.98 

2.21 

5.78 

2.97 

b 

3.85 

5.05 

5.1b 

3,64 

2.70 

’.Ob 

2.30 

1  .82 

3.11 

1.90 

S.60 

2.96 

7 

3.8Q 

4.?A 

4.96 

3.53 

2.66 

2.40 

2.17 

1.69 

3.20 

1  .87 

5.42 

2.94 

ft 

5.43 

4.?3 

4.76 

3.45 

2.63 

7.21 

2.19 

1.98 

3.49 

!  .90 

5.30 

2.90 

3.33 

4.14 

4.55 

3.37 

3.05 

2.03 

1.99 

1  .81 

3.31 

2.09 

5.25 

2.86 

to 

3.22 

4.02 

4.37 

3.25 

3.05 

1 .87 

1  .95 

3.24 

2.11 

5.10 

2.83 

l  l 

3.06 

#9.04 

4.20 

3.20 

3.10 

1.74 

1  .90 

3.10 

2.17 

4,99 

2.67 

1? 

2. 59 

4.9  3 

a.Ou 

3.14 

3.04 

1  .52 

1.74 

3.04 

2.27 

4.81 

3.62 

1  3 

2.63 

4.53 

3.«7 

3.07 

3.05 

7.00 

1.74 

2.92 

2.70 

4,68 

5.61 

\h 

2. SO 

4.45 

1.68 

3.02 

2.98 

7.10 

1.79 

2. ’2 

2.68 

4.50 

4.73 

15 

2. TO 

4.33 

3.51 

3.00 

2.86 

7.03 

1  ,8b 

2.57 

2.63 

4.40 

\  b 

2,  ®  1 

4.10 

3.46 

3.08 

2.93 

’.03 

1  .81  F 

3.04 

2.56 

2.69 

4.20 

1  7 

6.35 

3  .  A  5 

3.30 

3.07 

2.97 

?.?1 

2.48 

3.13 

2.48 

2.89 

4.11 

t* 

5.51 

3.62 

3.23 

3.02 

2.94 

7.40 

2.33 

3.10 

2.«1 

2.85 

4.16 

P 

4.36 

19 

4.5? 

3.40 

3.14 

5.00 

2.71 

7.52 

2.53 

2.94 

2.31 

2.92 

«.ll 

4.20 

4. an 

3.14 

S.lo 

3.00 

2.69 

7.59 

2.49 

2.52 

2.29 

2.95 

3.99 

4.03 

4,22 

2.95 

a. 34 

2.99 

2.59 

7.38 

2.48 

2.39 

2.30 

2.92 

3.96 

3.90 

?Z 

4.14 

2. ft  1 

4.20 

2,99 

2.63 

2.11 

2.52 

2.09 

2.40 

3.09 

3.95 

3.80 

23 

3,9s 

2.67 

4.19 

3.01 

2.62 

7.47 

2.37 

2,02 

2.70 

3.12 

3.85 

3.60 

24 

5.80 

2.62 

0.10 

2.99 

2.72 

7.76 

2.23 

2.19 

2.69 

5.79 

3.72 

25 

3.64 

4.9ft 

3.98 

2.99 

2.68 

7.70 

2.27 

?.«« 

2.50 

4.41 

3.65 

2o 

3.»5 

7.00 

3.8a 

3.00 

2.69 

7. 14 

2.29 

2.51 

2.32 

3.67 

3.50 

27 

3.26 

6.70 

3.83 

3.20 

2.82 

7.10 

2.13 

2.65 

2.12 

4.12 

3.40 

Zb 

6.51 

7.03 

3.93 

3.15 

2.81 

7.01 

2.19 

2.59 

1  .90 

9.39 

29 

f  a. so 

3.90 

3.16 

2.54 

7.03 

2.15 

2.69 

1.85 

9.09 

30 

1.8« 

3.01 

2.29 

7.14 

2.08 

2.57 

2.11 

9.13 

P 

3.64 

31 

3.94 

2.29 

2.17 

2.59 

7.40 

3.65 

the 

/’OLt-flMlNG 

REFER 

ONLY  TO 

REAi/lNGS 

APPEARING  IN  7  HE 

table 

ABOVE 

4.26 

3.25 

2.78 

2.20 

2.12 

2.67 

3.55 

*** 

6.22 

3.95 

3.10 

2.59 

2.53 

3.49 

9.39 

-IN 

3.14 

2.99 

2.29 

1  .74 

1.74 

1.85 

1.87 

F-  JOT  AT  STATEO  TIhE 


highest  stage  was  9.90  AT  5:00  P.H.  ON  OCT.  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  was  1.60  ON  JUL.  13  AND  LATER  PATEtS). 
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OAILT  STASES  FDR  1985 


UPPER  GRAND  RIVER  (LSI  AT  DIRE  (LA.) 


LOCATION.  l*T.  10-13-33.  LONG.  91-25-11.  ATTACHED  TO  SfUNP  AT  JUNCTION  PITH  E  ABPL  BORROP  PIT, 
CSTA.  5228009*. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERNITTenTLT,  1933  TO  1995.  DAILT,  APR.  1.  19*8,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (Fbqm  INCOMPLETE  RECORD)  13,0  FEET  FROM  MAT  2  To  5.  1933.  LONEST,  (PROP 

incomplete  record)  minus  o.i  foot  on  jan.  27«  irao. 

BAIL*  eight  A.m.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD  (1876  ADJ.) 


Day 

Jan 

FF8 

NAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

i 

3'  77 

4.4b 

5.38 

4.16 

3.29 

2.50 

2.10 

2.02 

2.64 

6.30 

3.W 

4  1 8 

4.51 

5.88 

4,16 

3.25 

2.62 

1.99 

1.90 

2.30 

6,20 

3*20 

3 

r  * 

4  2l 

4.44 

4.04 

3.13 

2.70 

2.01 

1.84 

F  3.00 

2.26 

6.08 

3,25 

a 

a  1 9 

4.32  1 

F  5.53 

3.96 

3.02 

2.50 

2.04 

1.84 

5.83 

3,25 

5 

r 

4.09 

4.30 

5.A7 

3.90 

2 .52 

2.32 

2.32 

1.80 

3.09 

5.80 

3,10 

6 

3  93 

4.38 

5.30 

3.83 

2.89 

2.27 

2.44 

1.90 

3.20 

5.64 

3.10 

7 

3  7fe 

4.40 

5.12 

3.75 

2.81 

2.58 

2.36 

1  .81 

3.31 

F  2.00 

3.30 

3,10 

8 

3  61 

4.34 

A. 93 

3.65 

2,83 

2.32 

2.40 

2.12 

3.53  i 

1.38 

3,10 

9 

3  49 

4.26 

4.77 

3.57 

3.20 

2.14 

2.15 

1.95 

3.41 

2.23 

3.25 

2,00 

10 

3p  7 

3.35 

4.19 

A. 59 

3.49 

3.25 

1  .98 

2.09 

1  .71 

3.26 

2.25 

3.11 

2,00 

1  \ 

3  22 

4,37 

A. 40 

3.40 

3.24 

t  .87 

2.1« 

1  .64 

3. 1 7 

2.31 

3.00 

3.00 

1  2 

J# tc 

F  2.9o 

4.60 

4.26 

3.36 

3.14 

2.02 

1.93 

1  .70 

3.09 

2.36 

4,86 

3.36 

1  3 

4.59 

4.09 

3.31 

3.15 

1  .99 

1.88 

1.73 

2.88 

2.63 

4.71 

0.41 

1  a 

4.32 

3.95 

3.23 

3.05 

2.16 

1.9T 

1.90 

2.77 

2.70 

4.53 

0.67 

15 

4.35 

3.81 

3.20 

2.07 

2.09 

2.01 

2.12 

2.66 

2.68 

4.40 

0,77 

1  b 

P  2  9? 

4,15 

3.72 

3.30 

3.10 

2.06 

1.99 

3.13 

2.60 

2.71 

4.32 

0.73 

J  7 

6p  c 

3.85 

3.86 

3.61 

3.30 

3.13 

2.28 

2.61 

3.25 

2.56 

2.82 

4.28 

0,60 

1  8 

4*  3i 

3.64 

3.51 

3.28 

3.10 

2.40 

2.52 

3.19 

2.51 

2.86 

4.28 

0,50 

19 

r  1 

4  44 

3.52 

3.48 

3.20 

2.88 

2.57 

2. 71 

2.08 

2.43 

3.00 

«.l* 

0.30 

20 

4.49 

3.30 

3.44 

3.19 

2.85 

2.59 

2.62 

2.60 

2.42 

2. 87 

•. IT 

0.10 

21 

4  38 

3.08 

4.20 

3.15 

2.68 

2.47 

2.60 

2. »R 

2.41 

2.86 

4.07 

22 

p 

4  25 

2.94 

4.40 

3.13 

2. 77 

2.40 

2.65 

2.22 

2.55 

3.28 

4.02 

f  3.77 

23 

4  10 

2.81 

4.42 

3.20 

2.75  F 

2.49 

2.56 

2.18 

2.78 

3.21 

3.83 

3  95 

2.8? 

4.35 

3.24 

2.90 

2.39 

2.31 

2.77 

3.68 

3.80 

3,63 

25 

3.78 

3.98 

4.29 

3.23 

2.81 

2.34 

2.55 

2.58 

3. 77 

3.68 

3.00 

2b 

3„60 

4.93 

4.16 

3.22 

2.86  F 

2.27 

2.«1 

2.59 

2.48 

3. 78 

3.33 

27 

j'«2 

5.18 

4.05 

3.39 

2.85 

2.23 

2.26 

2.68 

2.21 

3.75 

3.31 

28 

r 

4.29 

5.22 

4.10 

3.41 

2.94 

2.12 

2.29 

2.61 

2.«8 

4.88 

3,38 

29 

r 

4  5l 

4.09 

3.40 

2.65 

2.21 

2.33 

2.75 

1  .80 

3.63 

3,48 

3.70 

30 

•  * 

4  5a 

4.06 

3.30 

2.41 

2.2  5 

2.21 

2.60 

2.28 

6.18 

3.30 

M 

r 

4.45 

4.10 

2.45 

2.18 

2.63 

6.35 

3.61 

The 

FO)  LOWING  W£F£R 

0NL7  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

ME  A* 

4.12 

3.46 

2.94 

2.27 

2.28 

4.62 

*A* 

5.22 

4.16 

3.29 

2.71 

3.25 

6.30 

m  In 

2.81 

3.13 

2.«1 

1.88 

1.64 

3,30 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  -AS  6. AO  AT  9100  P.M.  ON  OCT.  31,  AFFECTED  *7  HURRICANE  JUAN. 
LOtrEST  STAGE  <t AS  1.64  ON  AUG.  11. 


DAILY  STASES  TOR  1965 


97 


BAYOU  GROSSE  TETE  AT  FRISCOVILLE,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-35-06.  LONG.  91  31-31.  HIGHWAY  78  39IDGE,  2.5  WILES  NORTHEAST  OF  LIVONIA,  LA, 
CSTA.  52320128 . 1 

gage',  automatic  recorder  and  staff. 

REcOros  available,  feb.  21,  1956,  to  date. 

Extremes,  highest.  i9.o9  feet  on  apr.  a,  irsj.  lowest,  channel  dry  on  see.  is,  i963  and  later 
dates. 


OaiLY  eight  A.H.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  NGVD 


DAY 

Jan 

FEB 

HAN 

APR 

mat 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11,15 

13.29 

13.87 

6,83 

7.36 

7.29 

7.21 

7.20 

9.19 

17.28 

7.88 

2 

11,0a 

IP. 90 

13.78 

8.10 

7.38 

7.20 

7.20 

7.20 

7.60 

17.07 

7.58 

S 

9,«3 

11.39 

12.95 

7.91 

7.38 

F  7.28 

7.21 

7.19 

7.29 

7.48 

16.79 

7.99 

4 

*,55 

9.70 

11.49 

7.77 

7.36 

7.27 

7.20 

7.16 

7.40 

7.38 

16.45 

7.81 

5 

6.1? 

12.52 

10.12 

7.69 

7.33 

7.PB 

7.20 

7.18 

7.01 

7.30 

16.00 

7.80 

b 

T,*2 

13.73 

8.81 

7.73 

7.32 

7.26 

7.19 

7.21 

7.43 

7.27 

15.60 

7.38 

7 

T,*l 

IP. 92 

8,16 

7.66 

7.30 

7. PS 

7.18 

7.36 

7.«5 

7.22 

15.15 

7.33 

a 

M3 

11.49 

8.01 

7.58 

7.30 

7.30 

7.19 

7.21 

7.39 

7.28 

18.66 

7.30 

9 

7,86 

10.01 

7.44 

7.52 

7.48 

7.P7 

7.15 

7.19 

7.30 

7.28 

18.18 

7.31 

10 

7.65 

8.72 

7.85 

7.50 

7.39 

7. 26 

7.16 

7.15 

7.90 

7.28 

13.81 

7.32 

11 

7>7 

1  ?  .  ?9 

7.79 

7.48 

7.26 

7.25 

7.17 

7.11 

7.63 

7.28 

12.20 

7.33 

12 

7,58 

12.96 

7.79 

7.47 

7.30 

7.17 

7.11 

F 

7.40 

7.26 

10.68 

10.79 

1  5 

T,’l 

11.58 

7.76 

7.49 

F  7.27 

7.40 

7.19 

7.12 

7. 31 

8.60 

9.18 

13.79 

Ifl 

7.50 

9.88 

7.71 

7.44 

T.2« 

7.30 

7.12 

7.16 

F 

7.26 

7.86 

8.10 

13.81 

15 

7.45 

8.63 

7,68 

7.50 

11.20 

7.23 

7.13 

7.17 

F 

7.26 

7.99 

7.95 

12.30 

lb 

7>5 

8.13 

7.68 

7.53 

10.29 

7.20 

7.10 

7.34 

7.26 

7.79 

7.86 

10.60 

17 

14.39 

8.00 

7,66 

7.50 

7.98 

7.20 

6.04 

7.30 

7.22 

7.55 

7.81 

8.91 

IB 

14,05 

7.91 

7.60 

7.49 

7.50 

7.18 

7.47 

7.21 

7.23 

7.43 

7.75 

8.00 

19 

13,4? 

7.85 

7.56 

7.46 

7.90 

7.09 

7.28 

7.20 

7.22 

7.39 

7.73 

7.81 

20 

12.22 

7.80 

7.53 

7.45 

7.35 

7.42 

7.26 

7.19 

7.21 

7.92 

7.69 

7.73 

21 

10,4? 

7.7? 

1  1  .52 

7.43 

7.35 

7.32 

7.28 

7.29 

7.20 

7.44 

7.63 

7.66 

22 

8,60 

7.7? 

10.47 

7.42 

».19 

7.27 

7.22 

7.23 

7.19 

7.49 

7.58 

7,60 

23 

7.94 

7.70 

8.78 

7.38 

7.67 

7,28 

7.28 

7.21 

7.21 

7.42 

7,58 

20 

7,90 

8.40 

8.07 

7.41 

8.95 

7.22 

7.48 

7.20 

7.20 

9.82 

7.52 

25 

7.9C 

IP. 60 

7.90 

7.50 

7.78 

7.21 

7.39 

7.21 

7.23 

F  7.45 

7,50 

2b 

7>1 

14.72 

7.78 

7.47 

7.55 

7.22 

7.30 

7.28 

7.22 

F  7.67 

7.42 

7.88 

27 

7,76 

14.44 

7.75 

7.45 

7.20 

7.27 

7.29 

7.21 

9.11 

7.42 

7.86 

28 

12, 0<i 

13.98 

8.27 

7.40 

7.71 

7.25 

7.25 

7.20 

15.51 

7. SO 

9.00 

29 

11,17 

8.09 

F  7.37 

7.38 

7.50 

7.23 

7.22 

7.19 

16.23 

7.50 

8.78 

3n 

9.66 

7.89 

7.37 

7.28 

7.22 

7.21 

7.61 

17.10 

7.43 

6,11 

31 

8.67 

9.20 

7.21 

7.20 

17.31 

6.00 

THE 

F0(  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  TH£ 

table 

ABOVE 

"Fan 

9,23 

10.67 

8.86 

7.25 

7.21 

7.31 

«.83 

"AX 

19.39 

14.72 

13.87 

8.04 

T  •  Zt> 

7." 

13.  T9 

"In 

7.45 

7.70 

7.53 

7.10 

7.11 

7.19 

7.30 

F -  NOT  AT  STATED  TI“E 

highest  stac.f  was  it.32  at  12:00  noon  on  oct.  si,  affected  by  hurricane  Juan. 

LOWEST  ST4GF  was  7.(0  ON  JUL.  lq  AND  LATER  DATE (S) . 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


FALSE  RIVER  AT  NE*  ROADS,  L*. 


LOCATION.  L»T.  30-91-28,  LONG.  91-26-18.  OR  NORTH  SANK  AT  TROPICAL  GARDENS  BOAT  LANDING,  ONE 
htle  East  of  mouth  of  ratin  slough,  (sta.  523300s.) 

gage.  AUTOHATIC  REC0ROEN  and  STAFF. 

GENERAL  InFohhATiON.  PRIOR  TO  FER.  15,  1 96 fa ,  GAGE  NAS  MAINTAINED  BT  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  AND 
Datum  IF  Gage  has  IS. 32  feet  HIGHER  THAN  PRESENT  OATUM. 

wtcuRDS  available,  stage,  aug.  13,  i963,  to  date. 

extremes.  highest,  21.10  feet  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  On  APR.  2«,  1979.  L0NEST,  19.60  FEET  ON 
OCT.  29,  1976. 

0  A  f  L  v  eight  a.-,  stage  IN  feet  GAGE  ZERO  IS  AT  NGvp 


f 1  A  Y 

P£B 

HAP 

APR 

HAY 

J  UN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  3q 

17. no 

17.92 

lb. 73 

19.10 

lb. 01 

15.80 

15.75 

15.70 

16.05 

18.55 

16.20 

d 

Ib.ftn 

17  ,?0 

17.97 

lb. 70 

(6.09 

lft.no 

15.80 

15.70 

15.66 

16.10 

18.60 

16.15 

i 

ib^Sa 

17,1  A 

17.91 

1  fe  .  7  o 

16.03 

15.96 

IS. 80 

15.70 

15.73 

16. 1C 

18.52 

16.10 

u 

1  6.5A 

17,1? 

17.39 

lb.b? 

16.00 

15.93 

15.78 

15. ba 

15.75 

16.10 

18.99 

16.08 

s 

1ft. 

1  7.2? 

17.30 

lb. 55 

18.99 

15,90 

15.75 

15.63 

15.73 

16.05 

18.35 

16.05 

o 

1ft.  So 

1 7 ,  A  n 

17.21 

lb. 57 

15.99 

15. RO 

15.72 

15.80 

15.71 

16.00 

18.20 

16.00 

7 

1  b.  4f 

1  7  „qn 

17.15 

lb. 52 

15.98 

15.  A6 

15.(2 

15.80 

15.70 

15.98 

18.09 

15.98 

lb, 43 

17.3? 

17.09 

Ib.ab 

15.97 

15.90 

15.70 

15.58 

15.70 

15.95 

17.90 

15.95 

0 

tb.40 

17.23 

17.00 

lb.ab 

15.95 

15.  AS 

15.70 

15.58 

15. 6>» 

15.93 

17.72 

15.95 

1  n 

1ft. "3b 

17.15 

16.93 

lb.«0 

15.92 

15. A7 

15.89 

15.53 

15.89 

15.90 

17.56 

15.95 

\  l 

1  b,  3n 

17.  ?1 

lo.90 

lb. 35 

15.  as 

15.  AO 

15.88 

15.50 

15.90 

15.89 

17.95 

15.96 

\d 

l  b  .  ?ft 

1  7  .  ?  3 

16.81 

lb. 31 

15.83 

15. A3 

15.89 

15.50 

15.90 

15.90 

17.30 

16.19 

)  s 

lOn 

1  ’.20 

10.77 

lb. 30 

15.89 

1  5. AO 

15.80 

15.58 

15.89 

16.00 

17.19 

16.99 

i 

1ft, ?1 

1  7  .  1  <• 

16.7  1 

1  b  .  2  A 

15.85 

1  5  .  a  o 

15.80 

15.58 

15.  S5 

15.99 

17.13 

16.58 

\  ft 

1  b.  1  <3 

lft. ^9 

19.63 

lb. 30 

16.10 

15.72 

15.80 

15.7# 

15. BO 

15.98 

17.03 

16.60 

1  t> 

lb. lb 

lft.«9 

10.60 

lb ,  3n 

19.10 

15.70 

15.60 

15.80 

15,77 

15.99 

16.95 

16.60 

17 

lft. bn 

1  ft  .  9  3 

19.55 

1  b  .  ?  9 

16.10 

15.70 

15.85 

15.75 

15.80 

15.98 

16.88 

16.60 

1  L 

1  ft.Aq 

lft. AS 

19.50 

lb. 25 

16.05 

15.70 

15.85 

15.78 

15.80 

15.98 

16.79 

16.55 

1  'f 

lb.  *3 

1ft. 7A 

19.50 

lb. 20 

16.00 

1 5 .  a  a 

15.89 

15.79 

15.72 

15.88 

16,70 

16.50 

«?•■< 

1  ft.^o 

1  ft. 7? 

16,99 

lb.  19 

18.00 

15. AO 

15.83 

15.70 

15.70 

15.88 

16.61 

16.98 

?1 

1  b,  AA 

1  ft.A7 

16.7  1 

16.13 

18.02 

15. AO 

15.83 

15.80 

15.67 

15.93 

16.59 

16.90 

lft.  Afl 

tft.ftS 

16.79 

lb.  12 

18.12 

15.79 

15.89 

15.80 

15.62 

15. R* 

16.50 

16.38 

? 3 

1  ft.’S 

1  ft  .  ft  9 

16.76 

lb.l  2 

16.17 

15.79 

15.83 

15.78 

15.70 

16.00 

16.92 

16.38 

?u 

l  ft .  7n 

1  ft  .  ft  7 

19.73 

lb.  1  9 

16.25 

15.75 

15.85 

15.75 

15.70 

16.09 

16.38 

16.30 

1  ft.ftS 

lft. A? 

16.99 

lb. 13 

16.23 

15,73 

15.80 

15.78 

15,70 

16,07 

16.32 

16,28 

do 

1  ft,bo 

17.73 

19.67 

lb.  1  3 

16. 2C 

15. TO 

15.80 

15.80 

15.70 

16.0# 

16.30 

16.23 

2  7 

1  6.S5 

17,39 

18.95 

lb. 11 

16. 1R 

15.70 

15.80 

15.80 

15.68 

16.19 

16.26 

16,20 

?' ' 

1  b  .  7  A 

17  .an 

19.70 

lft. 12 

16.15 

15.  A5 

15.78 

15.80 

15.65 

17.01 

16.J0 

16.30 

?.* 

1  ft  .  ft  A 

19.66 

lb.  1 1 

16.10 

1  5. AO 

15.75 

15.78 

15.62 

17.57 

16.23 

16.30 

1.) 

1  b  ^  ft  A 

19.63 

lb. 10 

16.09 

15. AO 

15.80 

15.75 

15.88 

18.15 

16.20 

16.32 

31 

1  ft  .  ftq 

18.70 

16.06 

15.80 

15.70 

18.92 

16.90 

Inf 

a  i„j  n  < 

1  n u  REFER 

3 SLY  ?n 

RE  A  Z>  i  '  l*  -j 

APPp9T 

NG  TN  THE 

TABLE 

ABOVE 

'  f  A  'M 

1  ft .  3b 

17.0b 

19. "5 

lb. 32 

lb. 04 

15. A2 

15.75 

15.69 

15.79 

16.22 

17.17 

16.27 

-  4  x 

1ft. 

1  7  .  an 

17.97 

lb. 73 

16.25 

Ib.Ol 

15.85 

15.80 

15.90 

18.92 

18.60 

16.60 

*'  T  \ 

1  ft.  i  ft 

lft.ftG 

19.99 

1  ft.  1  0 

lft. *3 

15.70 

15.60 

15.50 

15,62 

15.88 

16.20 

15.95 

hi  r,-psr 

5  T  A  r;£ 

*  *  ft  t  A 

.60  AT  3 : 

00  A.1. 

ON  Nftv,  2# 

AFFECTED  BY  HURRICANE 

JUAN. 

L'Nfsr  S  T  A  G  F  h»S  15.5'  ON  aug.  11  AND  LATfR  OATE(S). 


DAILV  STASES  EOR  1985 


99 


BAYOU  GROSSE  T£TE  REAR  TORBERT,  la. 


LOCATION.  L‘T.  30-18-06.  LONG.  91-29-23.  STATE  htGhnaV  STS  BRIDGE.  1.1  MILES  NORTH  OF  TORSERT. 
(STA.  5239209'.) 

gage’.  automatic  RECORDER  ANO  staff, 
records  available,  fes.  is,  irss,  to  date. 

Extremes.  HIGHEST.  18.73  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOMFST  CFRQM  INCOMPLETE  RECORD)  3. 8b  FEET  ON 
June  1 .  l 9bS. 

OATLT  EIGhT  a.-,  stage  IN  FEET  GAGE  EERO  IS  AT  NGVO 


D*r 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11,57 

H.OO 

13.98 

8.68 

7.20 

7.n9 

6.99 

6.91 

6.98 

9.01 

16.67 

7.27 

2 

10,^1 

l  ?.Bb 

13.91 

8.03 

7.20 

7.06 

6.98 

6.90 

6.95 

T.TO 

16.63 

7.61 

3 

9,29 

1  t  .06 

12.60 

7,88 

7.19 

7,03 

6.96 

6.90 

7.00 

7.33 

16.33 

7.29 

4 

8,50 

<*.50 

1 1  .23 

7.75 

7.15 

7.03 

6.97 

6.90 

7.11 

7.25 

15.93 

7.20 

5 

8.09 

9.95 

7.8b 

7.11 

7  .  n  1 

6.99 

6.90 

7.10 

7.20 

15.99 

7.19 

6 

7,89 

8.79 

7.69 

7.10 

7.00 

6.93 

6.99 

7.10 

7.12 

7.12 

7 

7,78 

8.23 

7.60 

7.10 

7.00 

6.91 

7.13 

7.1! 

7.10  E 

19.55 

7.10 

A 

7,68 

8.09 

7.50 

7.10 

7.02 

8.92 

6.92 

7.08 

7.08 

19.15 

7.08 

9 

7.60 

8.00 

7.50 

7  .  32 

7.00 

8.93 

6.90 

7.00 

7.06 

13.67 

7.06 

10 

T  .59 

7.91 

7.98 

7.18 

7.00 

8.93 

6.86 

7 .90 

7.03 

12.95 

7.06 

l  1 

7,61  c 

i?.se 

7.85 

7.99 

7.12 

7.00 

8.93 

6. 87 

7.31 

7.03 

11.75 

7.06 

\? 

7  9  9 

12.6? 

7.7b 

7.91 

7.10 

7.02 

8.92 

8.85 

7.10 

7.02 

10.30 

10.35 

1  3 

7,al 

1  1  ,2p 

7.7? 

7.91 

1  ’.05 

7.10 

6.90 

6.68 

7.03 

6.27 

9.00 

13.67 

lu 

7,«0 

<*.73 

7.65 

7.38 

7 .08 

6.89 

8.90 

7.00 

7.59 

8.25 

13.19 

15 

7.39 

A. 54 

7.60 

7.92 

10.63 

6.89 

6.90 

7.00 

7.61 

8.05 

12.03 

1  b 

7,35 

A.  29 

7.61 

7.92 

10.10 

6.90 

7.05 

6.98 

7.98 

7.96 

10.37 

1  7 

1  8,9? 

A.  1  0 

7.59 

7.39 

F 

8.92 

7.96 

7.02 

6.95 

7. 2" 

7.88 

8.73 

1  a 

13,79 

A. 00 

7. Si 

7.39 

6.92 

7.30 

6.99 

b.92 

7.18 

7.79 

7.66 

1  ** 

13.11 

7  .90 

7  .50 

7.30 

7.18 

7.07 

6.96 

b  .90 

7.12 

7.73 

7.70 

11.88 

7  .  Au 

7.97 

7.29 

F  7.17 

7.19 

7.02 

6.92 

6.90 

7.1« 

7.66 

7.60 

?1 

10, in 

7.75 

1  1.25 

7.27 

7.17 

7.03 

7.06 

7.01 

6.90 

7.17 

7.59 

7.52 

*, Si 

7.70 

10.28 

7.25 

7.90 

7.00 

7.02 

7.00 

6.90 

7.26 

7.48 

7.98 

?  3 

8 .0? 

7.6b 

8.68 

7.27 

7.97 

8.98 

7 .00 

6.99 

E  6.96 

7.21 

7.90 

7.82 

?a 

7.95 

A. 00 

8.03 

7.29 

8.17 

6.97 

7.11 

6.97 

6.92 

9.72 

7.38 

7.80 

?5 

7.90 

12.0A 

7.88 

7.39 

7.52 

6.96 

7.09 

7.00 

6.93 

6.69 

7.3? 

7.39 

?t 

7.81 

10.47 

7.7b 

7.29 

7.33 

6.95 

7.00  E 

7.03 

6.99 

7.61 

7.30 

7.31 

?  7 

7,70 

14.11 

7  ,bb 

7.29 

7.23 

6.93 

7.00 

7.03 

b  .  9 1 

5.12 

7.29 

7.30 

2b 

12.00 

13.6? 

8.1? 

7.26 

'.19 

’.“I 

6.98 

7.00 

6.90 

15. 7R 

7.35 

8.81 

2* 

10.9(1 

7.91 

7.29 

7.16 

7.28 

6.96 

7.00 

6.69 

15.93 

7.32 

8.89 

31 

9.99 

7.77 

7.23 

7.18 

7.02 

6.99 

6.99 

7.1C 

16.90 

7.29 

7.91 

31 

8  .bn 

9.91 

7.10 

6.93 

6.99 

17.00 

7.79 

The 

FOl  LOb.lNO, 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPPAPING  T*  THE 

TABLE 

ABOVE 

wt  A*. 

9,15 

8.79 

7.97 

7.01 

6.95 

7.01 

8.71 

8.23 

-  *  1 

10.8? 

13.98 

8.68 

7.98 

7.13 

7.99 

17.00 

13.67 

"In 

7.35 

7.97 

7.23 

6.»9 

6.85 

6.89 

7.02 

7.08 

►  -  iOT  AT  STATED  Tl-f 

uIr.“FST  STAr.E  NAS  17.10  AT  b  :  00  P.l.  ;jn  rCT.  3.1,  aFFFCTEC  BT  HUPRICAnE  JUAN. 
l;  ,EsT  st aGe  has  b.*5  n  Aur,.  11  an?  later  Date(S). 


IOC 


DAILY  STAGFS  FOR  1985 


BAYOU  GROSSE  TETE  AT  LIVONIA,  la. 


ljcation.  l*t.  70-33-32.  long.  91-33-29.  bridge  in  front  of  livonia  high  school,  ista. 

52356128.) 

U»GE.  automatic  RFCORDER  and  staff. 

■YfcCJRDS  Ai/AILABLF.  FES.  IS,  1965.  TO  UATE. 

Extremes,  highest,  is.ss  feet  on  »pr.  r,  1  983.  lomfst,  a. os  ffet  (FRnn  incomplete  record)  on 

JllN  ,  ?9.  1965. 


ft  Tl  V 

e  T  G  T  A,M.  S^aGE  IN  PtfT 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NG  VO 

Da  ' 

j  4  *1  FF«  APK 

*  A  Y 

JON 

JUL 

AbG 

SEP  OCT 

NOV 

OEC 

1 

9,5a 

12.25 

13.20 

8.30 

7.28 

7.29 

7.27 

7.15 

7.16 

8.61 

16.74 

7.33 

a 

JO, 66 

IP. 55 

1  3.28 

7.80 

7.29 

7.28 

7.20 

7.18 

7.15 

7.70 

16.52 

7.47 

5 

V!* 

10.95 

12. ad 

7  .68 

7.29 

7.27 

7.19 

7.18 

7.22 

7.81 

16.22 

7.39 

4 

8,07 

9.2? 

1  1.07 

7.59 

7.27 

7.25 

7.20 

7.13 

7.39 

7.35 

15.84 

7.31 

s 

7. *2 

11.10 

9,e9 

7.51 

7.28 

7.28 

7.18 

7.13 

7.31 

7.31 

15.47 

7.30 

0 

7>9 

15.21 

8. 3« 

7.57 

7.23 

7.>3 

7.19 

7.19 

7.32 

7.30 

15.01 

7.29 

7 

7^b? 

12.5'j 

7 . 7  9 

7.51 

7.22 

7.22 

7.19 

7.29 

7.38 

7.28 

14.60 

7.28 

4 

7.Sfe 

11.1? 

7.69 

7.86 

7.23 

7.29 

7.19 

7.15 

7.29 

7.21 

14.13 

7.25 

? 

7.^0 

9  .as 

7.63 

7.82 

7.39 

7.25 

7.15 

7.11 

7.20 

7.20 

13.60 

7.26 

1  r. 

7  .Sf 

8.10 

F 

7 . 60 

7.80 

7.30 

7.28 

7.16 

7.10 

7.68 

7.20 

12.94 

7.25 

\  \ 

7,50 

10. 9Q 

F 

7.60 

7.80 

7.30 

7.22 

7.16 

7.10 

7.52 

7.20 

11.75 

7.24 

1  2 

?  .as 

12.3* 

7.S9 

7.39 

7 .25 

7.27 

7.15 

7.10 

7.30 

7.20 

10.26 

9.00 

J  5 

7,40 

1  »  .0* 

7.57 

7.80 

7.2« 

7.36 

7.13 

7.10 

7.22 

8.13 

*.73 

15.50 

1  A4 

7.40 

9. a  5 

7.53 

7.37 

7.21 

7.27 

7.12 

7.11 

7.21 

7.68 

».7T 

15.11 

1  5 

7.S9 

8.0* 

7. SI 

7.81 

9.87 

7.21 

7.12 

7.11 

7.20 

7.73 

7.65 

12.07 

1  6 

7,58 

7.85 

7.5? 

7.83 

9.88 

7.20 

7.11 

7.26 

7.20 

7.62 

7.60 

10.40 

1  7 

5  5,5a 

7.7? 

7.  Si 

7.81 

7.76 

7  .  t  8 

7.88 

7.29 

7.18 

7.87 

7.58 

8.60 

1  rt 

15.65 

7.67 

F 

7.96 

7.80 

7.«2 

7.15 

7.«J 

7.20 

7.17 

7.35 

7.53 

7.69 

19 

i5.oa 

7.65 

7.82 

7.38 

7.33 

T.aO 

7.28 

7.I8 

7.15 

7.32 

7.50 

7.58 

?  C; 

1 1  _Ro 

7.59 

7.8  1 

7.37 

7.30 

7.37 

7.27 

7.15 

7.15 

7.38 

7.49 

7.50 

21 

10,11 

7.55 

10.53 

7.35 

7.27 

7.28 

7.29 

7.22 

7.15 

7.37 

7.45 

7.45 

22  F 

8.  IP 

7.5? 

10.11 

7.32 

7.87 

7.25 

7.28 

7.20 

7.15 

7.82 

7.42 

F  7.40 

2  i 

7,71 

7.50 

8.81 

7.30 

7.50 

7.23 

7.20 

7.19 

7.20 

7.35 

7.40 

F  7.45 

2c 

7.68 

7.75 

7.79 

7.32 

8.01 

7.20 

7.35 

7.19 

7.15 

9.08 

7.39 

7.8  1 

7  ,b5 

11.53 

7.67 

7.80 

7  .60 

7.20 

7.30 

7.21 

7.19 

8.48 

7.38 

7.40 

?D 

7.60 

10.12 

7.56 

7.35 

7.82 

7.20 

7.22 

7.25 

7.19 

7.61 

7.31 

7.58 

2? 

7,55 

15.92 

7.58 

7.36 

7.35 

7.19 

7.21 

7.28 

7.17 

8.55 

7.30 

7.58 

2* 

1  1,29 

15.05 

7.90 

7.31 

7.31 

7.85 

7.20 

7.20 

7.15 

18.77 

7.39 

*.55 

29 

10.  6a 

7.79 

7.30 

7.30 

7.89 

7.19 

7.20 

7.11 

15.58 

7.39 

•  .51 

SO 

9,18 

7.65 

7.29 

7.32 

7.30 

7.17 

7.19 

7.33 

16.51 

7.32 

7.86 

SI 

s .  1  u 

6.22 

7.30 

7.16 

7.18 

16.81 

7.75 

the 

FOl  LOSING 

REFER 

C’i.t  ru 

READINGS 

APPEARING 

;  IN  THE  TABLE  ABOVE 

A  w 

B  ,  A  7 

10.13 

6.55 

7.85 

7.53 

7.26 

7.22 

7.17 

7. 25 

8.68 

10.28 

8.18 

W*X 

1  3,83 

14.12 

13.28 

8.30 

9.87 

7.89 

7.88 

7.29 

7.68 

16.81 

16.74 

15.50 

*  I  N 

7 . 3B 

7  .so 

7.«1 

7.29 

7.21 

7.15 

7.11 

7.10 

7.11 

7.20 

7.30 

7.24 

F  •  -JOT 

AT  STATED  T I  ‘iE 

M  1  G^FST 

stage 

*M  1*. 

8  3 

AT  1  2  1 

:  00  NOON 

ON  OCT. 

11.  affected  ky 

HURRICANE 

JUAN. 

LDtaFSt 

stage 

WAS  7.07 

n 

6  AUG. 

IB. 

oatlv  stages  for  irss 


BAYOU  GROSSE  TETE  AT  ROSEDALE,  LA. 


I  ICATI^iM.  l*T.  70-26-3 3,  LONG,  91-27-06.  STATE  HIGHWAY  76  BRIDGE.  (STA.  5236009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  A'lO  STaEF. 

general  Information.  GAGE  read  AND  maintained  by  ii.s.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JUN.  15,  1 963. 


RECORDS 

AVAILABLE.  E£B 

.  19,  1965  TO 

JUN.  21, 

1972  AND 

JUN.  23 

1.  1973 

TO 

DATE. 

MTi<FM*S.  HIGHEST.  14. 

35  FEET 

ON  APR 

.  6,  1983 

.  LOWFST 

,  0.06 

FOOT  ON 

OCT.  17 

,  1983. 

0* TLV  EIGhT  A 

.h.  ST^GF 

In  feet 

GAGE  7EP0 

IS  AT 

NGVD 

t 1  A  Y 

Jan 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JiiL 

AuG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

o'  so 

6.70 

8.77 

9,50 

1.99 

1.31 

0.70 

1.72 

3.77 

11.18 

2.19 

6. IS 

7.5Q 

«.7a 

3  •  6  0 

1  .99 

1  .91 

0.59 

1.80 

2.78 

11.01 

2.26 

1 

5.35 

6.6* 

8.13 

3.23 

1.83 

1.91 

0.57 

1  .82 

1.55 

10.78 

2.18 

M 

9,56 

«5.5C 

7.20 

3.01 

1.73 

1.2« 

0.66 

1.82 

1.25 

10.49 

2.09 

b 

3.8a 

6.31 

6.39 

2.87 

1.63 

1  .08 

0.59 

1  .86 

1.16 

10.17 

2,00 

6 

3.33 

R.09 

2.80 

1.58 

1  .00 

0.57 

2.06 

0.84 

9.85 

1.93 

7 

3.00 

7.7? 

2.67 

1.52 

0.69 

2.22 

0.83 

9.51 

1.92 

2,76 

6.76 

9.08 

2.53 

1.78 

0.86 

2.41 

0.82 

9.15 

1.88 

9 

2.56 

S.S  6 

3.87 

2.00 

2.52 

0.75 

0.69 

2.19 

0.95 

8.75 

1.78 

1  J 

2.«2 

.  56 

3.62 

2.30 

a. is 

0.74 

0.52 

2.29 

1.02 

8.22 

1.75 

1  1 

2.30 

6.1  a 

3.39 

2.22 

2.09 

0.66 

o.ei 

0.98 

2.22 

1.04 

7.42 

1.8* 

12 

2.09 

7.65 

3.21 

2.16 

1.96 

0.83 

0.61 

0.46 

1.91 

1.17 

6.41 

4.91 

1  3 

1,92 

6  .  R4 

3.03 

2.12 

1  .98 

0.99 

0.58 

0.99 

1.72 

2.23 

5.35 

8.36 

ta 

1,B3 

5 . 6t» 

2.86 

2.07 

1  .90 

0.95 

0.64 

0.62 

l.«9 

2.35 

«.35 

8.30 

15 

1  .67 

a  .67 

2.70 

2.12 

9.33 

0.89 

0.70 

0.95 

1.38 

1  .96 

3.71 

7.50 

t  6 

2  .  OB 

3. HR 

2.63 

2.20 

5.31 

0.89 

0.87 

2.00 

1.30 

1.98 

3.44 

6.33 

1  7 

7,1? 

3.39 

2.53 

2.19 

3.56 

1  .06 

1.63 

2.10 

1.31 

1.68 

3.41 

5.11 

ltt 

B,9B 

3.0b 

2.93 

2.05 

2.20 

1.32 

1.91 

1.17 

1.73 

3.31 

4.06 

B.10 

?.7R 

2.35 

2.00 

1.T9 

1.56 

1.73 

1.16 

1.76 

3.22 

3.52 

?0 

7'  30 

?.5l 

2.61 

1.97 

1.65 

1  .51 

1.17 

1.77 

3.17 

3.23 

21 

6, Oil 

?.?R 

5.71 

1  .93 

1 .60 

1.32 

1.17 

1.83 

3.03 

3,03 

2? 

9.7(1 

?.U 

5.98 

1.92 

2.21 

1  .23 

1.27 

2.12 

2. 97 

2.87 

23 

3,65 

1  .  9fl 

9.88 

1.93 

2.1* 

1.12 

1.52 

2.28 

2. 87 

2.73 

2« 

3,23 

?.*  7 

3.92 

1.96 

2.93 

1-17 

l.«* 

4.59 

2.70 

2.57 

25 

3.02 

7.44 

3.95 

1.99 

2.37 

1.20 

1.39 

4.63 

2.60 

2.42 

26 

2.80 

9.35 

3.19 

2.03 

1  .#« 

1.25 

1.30 

3.38 

2.44 

2.31 

27 

2,98 

9.1? 

3.09 

2.17 

1.70 

1.10 

0.95 

*.56 

2.31 

2.33 

?h 

6.37 

A. 73 

3.97 

2.13 

1.73 

1.08 

l.«l 

0.79 

9.30 

2.26 

3.84 

2<* 

6  50 

3.99 

2.08 

1.99 

l  .00 

1.48 

0.T6 

10.59 

2.29 

4.50 

30 

5,5? 

3.20 

2.00 

1.31 

0.94 

1.38 

1.48 

11.17 

2.18 

3,81 

31 

9.79 

3.91 

1.27 

0.89 

1.43 

11.27 

3.52 

THE 

FOi  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPFARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

HE  AN 

9^25 

5.57 

2.37 

2.12 

1.57 

3.18 

5.61 

3.85 

MAX 

8.98 

9.35 

9.50 

5.31 

2.41 

11.27 

11.18 

8.36 

HIM 

l.«3 

1  .96 

1  .92 

1.27 

0.T6 

0.82 

2.18 

1.75 

highest 

stage 

WAS  11.26 

AT  12130  A.M. 

on  ncT. 

31.  AFFECTED  87 

HURRICANE 

JUAN. 

LOWEST 

STaGE 

MAS  0.97  ON  JUL. 

13- 

102 


DAILY  STAGES  FOR  1985 


ChoCTam  8JY0U  REaR  RPSEDALE,  LA. 


lJCATIOR.  l  *  T  ■  30-26-36.  LONG.  <»  1  -23-1  *> .  STATE  HIGHWAY  76  BRIDGE  OVER  BAYOU  CHAPUN,  4.6  MILES 
•iorThEaST  nF  rHSEDalE.  (STA.  523R:>09.) 

Rage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLF.  F  eh .  1 R  t  1965,  TU  DATE. 

EXTRF-ES.  highest  IS. HI  feet  On  APR.  23.  1979.  LOWEST,  ft. 2*  FDDT  ON  JAN.  18,  1981. 

•-'ATLY  EIGHT  a.m.  stage  IN  FEET  GAGE  7E»0  IS  AT  NGVO 


0*r 

JAN 

FF4 

Hah 

APR 

HAY 

TUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

6,01 

a  #rt9 

6.74 

4,64 

3.53 

2.00 

2.38 

2.37 

3.40 

3.08 

7.41 

3.82 

i 

5.01 

s.oo 

<>.52 

4.45 

3.62 

2.91 

2.27 

?  .  48 

3.32 

2.70 

7.06 

3.52 

i 

4,76 

a.fto 

6.26 

4.39 

3.35 

3.26 

2.55 

2.55 

3.42 

2.68 

6.88 

3.62 

a 

4.7ft 

a.fto 

6.15 

4.25 

3.33 

2.84 

2.26 

2.69 

3.36 

2.75 

6.69 

3.80 

5 

4.46 

4,73 

5.60 

4.24 

3.25 

2.72 

2.77 

2.18 

3.47 

2.72 

6.49 

3.38 

6 

«  28 

«5.H 

5.62 

4.20 

3.25 

3.22 

2.78 

2.11 

3.64 

2.50 

6.21 

3.33 

7 

«.11 

4 .9*4 

5.46 

4  .  ?9 

3.08 

3.15 

2.65 

2.16 

3.65 

2.3* 

6.03 

3.48 

•4 

3.89 

4.75 

5.27 

3.97 

3.43 

2.71 

2.63 

2.50 

4.30 

2.38 

5.88 

3.40 

9 

5.00 

ft.fcS 

5.04 

3.89 

3.81 

2.01 

2.59 

2.20 

3.77 

2.55 

5.70 

3.23 

J  0 

5.E3 

4.50 

4.80 

3.59 

3.58 

2.43 

2.50 

2.35 

3.80 

2.79 

5.55 

3.30 

1  1 

5^51 

*5.76 

4.65 

3.68 

3.50 

2.21 

2.88 

2.00 

3.58 

2.75 

5.38 

3.45 

12 

5,33 

S.lft 

«.51 

3.89 

3.50 

2.44 

2.22 

2.08 

3.55 

2.75 

5.27 

4,01 

1  3 

5,29 

5.10 

4.38 

3.72 

3.40 

2.41 

2.32 

2.07 

3.3b 

2.98 

5.10 

6.69 

1  ft 

5,?ft 

4.5ft 

«.2<; 

3.50 

3.39 

2.50 

2.16 

2.33 

3.09 

3.25 

4.90 

5.60 

IS 

5 .?? 

4.76 

4.3L 

3.59 

3.38 

2.41 

2.75 

2.54 

2.92 

3.60 

5.50 

1ft 

5,30 

ft. 55 

3.06 

3.72 

3.50 

2.0? 

2.20 

3.62 

2.94 

3.19 

5.17 

17 

6 . 50 

4.27 

o.Ol 

3.61 

3.61 

2.65 

3.00 

3.61 

3.17 

3.22 

5.00 

lh 

5.47 

4.00 

3.06 

3.51 

3.50 

2.93 

3.05 

3.64 

2.85 

3.22 

«.05 

19 

5.22 

3.7ft 

3.89 

3.57 

3.27 

3.20 

3.03 

3.33 

2.90 

3.58 

4.57 

4.78 

29 

4.80 

3.60 

3.80 

3.51 

3.40 

8.14 

2.’7 

2.93 

2.80 

3.3« 

».67 

4.58 

21 

4.80 

3.39 

5.65 

3.50 

3.00 

2.85 

2.0J 

2.85 

2.82 

3.83 

f  4.53 

4.33 

22 

4.57 

3.3ft 

4.97 

3.51 

3.20 

2.85 

2.06 

2.98 

2.83 

4.21 

*.aa 

23 

4,4| 

3.13 

4,79 

3.60 

3.20 

2.88 

2.78 

•  48 

3.03 

3.53 

•.25 

24 

«,3ft 

3.13 

4.65 

3.60 

3.65 

2.75 

2.66 

.60 

3.18 

4.50 

3.02 

2S 

0.10 

5.90 

4.54 

3.50 

3.25 

2.8S 

2.78 

2.00 

3.20 

4.29 

3.05 

?fe 

3.00 

7.25 

4.60 

3.55 

3.46 

2.60 

3.00 

2.08 

3.00 

4.13 

3.85 

3.75 

27 

3,8? 

6.19 

4.48 

3.92 

3.50 

2.59 

2.74 

3.13 

2.60 

4.38 

3.69 

3.70 

?ti 

6,01 

5.95 

4.52 

3.66 

3.70 

2.59 

2.70 

3.02 

2.49 

8.52 

3.68 

4.01 

29 

5.15 

4,47 

3.60 

3,01 

2.60 

2.68 

3.10 

a. 58 

7.82 

3. TO 

*.10 

3r 

«,Oo 

4.37 

3.60 

2.80 

2.52 

2.«0 

3.03 

2.79 

8.31 

3.76 

4.20 

?1 

4.55 

“.52 

2.81 

2.60 

2.09 

7.70 

4.02 

THE 

following 

REFER 

Only  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

hEan 

4.4  3 

4.72 

4.88 

3.81 

3.36 

2.75 

2.66 

2.70 

3.10 

3.85 

4.16 

6.50 

7.25 

6.74 

4.64 

3.«1 

3.26 

3.05 

3.64 

4.30 

8.52 

6.60 

*lN 

3.20 

3.13 

3.80 

3.50 

2,80 

2.21 

2.16 

2.00 

2.49 

2.34 

3.23 

f.  not  AT  STATED  Time 

highest  STAGE  MAS  9.06  AT  5110  P.H.  ON  F£fl ,  25. 
LOWEST  STaGF  mas  2.00  ON  AUG.  J  ANO  EATER  OATEfS). 


n»u»  stages  fob  1985 
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InTHACCASTAL  haTERHAY  A*  PORT  ALLEN  LOCK  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  30-?5-55,  LJ*<G.  91-12-37.  OB  REST  £»'0  OF  LOCK  (MDRGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE), 
1.5  BluES  SOUTH  OF  PORT  ALLEN,  la.  C  S  T  A .  S2415A9.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AGO  STAFF. 

GEhLraL  Information.  ON  SEPT.  1R,  1975  GAGE  MAS  RaISEO  1.13  FEET  TO  AGREE  WITH  Nfp  BENCHMARK 
EiEvaTjohS  and  nFh  gaGE  ZfRO.  STAKES  FROM  ja j.  1  Thru  SEP.  IB  HERE  CORRECTED  TO  NEM  DATUM. 
PRIOR  TO  1R7S  GAKE  ZERO  HAS  MINUS  0.52  FOOT,  vGVD. 

EECOPOS  AVAJLABLF.  jilt  1 u ,  1961,  TU  DATE. 

EatFFmES.  HIGHEST,  9.65  FEE!  On  APR.  IS,  1980.  LOHfST,  0.55  FOOT  ON  JAN.  12,  1981. 

£*T»EmfS  have  H££n  ADJUSTED  TO  nGVG, 


*  T  L  V 

EIGmT  4.M.  STAGE 

IN  F££T 

GAGE 

ZE*0  IS 

AT  NGVO 

(1965 

ADJ.) 

*2  4  V 

Jan  f£R 

MAR  APft 

HAT 

JUN 

Jill 

AiJG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

a, «  A 

4.63 

6.20 

4.30 

3.56 

3.46 

2.37 

2.24 

3.63 

2.95 

6.75 

3.84 

3 

4,50 

4.71 

6.18 

4.42 

3,66 

3. TO 

2.33 

2.20 

3.55 

2.59 

6.53 

3.73 

3 

4,56 

a.  45 

5.95 

4.26 

3.48 

2.81 

2.66 

2.17 

3.27 

2.86 

6.38 

3.45 

<4 

“.53 

4.50 

6.00 

4.20 

3.35 

2.90 

2.23 

2.27 

3.20 

2.79 

6.12 

3.26 

5 

4.54 

5.80 

4,18 

3.27 

?.5« 

3.75 

2.07 

3.30 

2.66 

6.15 

3.33 

6 

4.73 

5.56 

4.08 

3.17 

2. 75 

3.90 

2.20 

3.40 

2.?« 

6.03 

3.21 

y 

4.65 

5.3T 

3.89 

E.92 

3.05 

2.55 

2.10 

3.55 

2.63 

5.85 

3.1« 

d 

4.61 

5.38 

3.76 

3.15 

2.70 

2.58 

2.42 

4.05 

2.24 

5,b0 

3.18 

q 

F  3,53 

4.56 

5.11 

4.00 

3.50 

2.39 

2.40 

2.26 

3.68 

2.44 

5.60 

3.35 

10 

3.45 

4.55 

5.01 

3.90 

3.24 

2.15 

2.32 

2.25 

3.42 

2.55 

5.48 

3.10 

*  1 

3,50 

5.0  A 

4.69 

3.56 

3.50 

1.90 

2.50 

1.95 

3.33 

2.72 

5.25 

3.28 

12 

3. To 

4.94 

4.50 

3.56 

3.50 

2.16 

2.15 

2.00 

3.85 

2.93 

5.15 

3.70 

13 

3,47 

4.85 

4.22 

3.59 

3.51 

2.20 

2.50 

2.06 

3.35 

3.09 

4.95 

5.30 

1  4 

2.93 

4.76 

4.01 

3.95 

3.39 

2.30 

2.13 

2.22 

2.95 

3.08 

«.T5 

5.15 

tb 

2>« 

4.55 

3.94 

3.35 

3.48 

2.33 

2.31 

2.37 

3.00 

2.48 

4.66 

5.12 

16 

a. S3 

4.46 

3.90 

3.48 

3.55 

2.26 

2.«5 

3.65 

2.87 

F 

3.04 

4.42 

5.05 

17 

4  84 

4.1  7 

3,75 

3.65 

3.«5 

2.45 

2.95 

3.67 

2.85 

3.12 

4.44 

5.00 

Id 

4,77 

4.08 

3.67 

3.45 

3.05 

2.85 

2.87 

3.50 

2.77 

3.17 

4.44 

4.T1 

1 9 

4.90 

3.69 

3.60 

3.36 

3.13 

2.65 

2.90 

3.27 

2.7* 

3.18 

«.42 

4.65 

20 

4.59 

3.58 

3.60 

3.37 

3.14 

3.02 

2.87 

3.00 

2.85 

F 

3.16 

«.18 

4.36 

21 

4,65 

3. IT 

4.85 

3.35 

3.05 

2.90 

2. 85 

2.62 

2.76 

4.26 

4.38 

22 

4,63 

3.05 

«.60 

3.34 

3.H 

2.65 

2.86 

3.05 

2.81 

4.18 

4.40 

23 

4,30 

3.15 

4.65 

3.32 

3.06 

2.84 

2.82 

2.46 

3.13 

F 

4.26 

4.72 

4.08 

24 

4,20 

3.00 

4.55 

3.51 

3.30 

2. TO 

2.67 

2.59 

3.09 

3.80 

«.57 

3.84 

25 

3.97 

4.35 

4,37 

3.55 

3.13 

2.57 

2.64 

3.00 

3.10 

«.33 

4.32 

3.85 

26 

s'. 

8,60 

«.30 

3.80 

3.16 

2.68 

3.2« 

2.86 

3,25 

«.ll 

4.02 

3.95 

27 

3.5i 

5.71 

4. IT 

4.10 

3.56 

2.50 

3.00 

2.70 

2.47 

4.22 

3.58 

3.70 

26 

4,90 

5.75 

4.33 

3.72 

3.24 

3.00 

3.00 

2.63 

2.85 

6.04 

4.10 

4.10 

29 

4  74 

».?6 

3.67 

3.12 

2.57 

2.64 

2.45 

2.21 

6.29 

3.57 

4.30 

3o 

4,75 

4.30 

3.70 

2.84 

2. TO 

2.75 

2.40 

2.74 

6.64 

3.35 

4.10 

31 

«.62 

4.39 

3.40 

2.»4 

2.48 

6.83 

4.07 

THE 

F  Oi  LOWING 

REFER 

Qnlt  to 

«E‘0lNss 

APPEALING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

4,44 

4.68 

3.72 

3.29 

2.65 

2.64 

2.60 

3.13 

4.92 

4.02 

MAX 

5.75 

b.20 

4.42 

3.66 

3. TO 

3.90 

3.67 

4.05 

6,75 

5.30 

min 

3.00 

3,60 

3.32 

2.84 

1.90 

2.13 

1.45 

2.21 

3.35 

3.10 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  has  6.90  AT  9100  P.M.  ON  OCT,  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN, 
LOhEST  STAGE  HAS  1.80  ON  AUG.  1. 
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DAILY  STASES  YOU  1485 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  MORLEY,  LA. 

LOCATION.  l*T.  JO-23-42.  LONS.  91-19-23.  ABOUT  100  FEET  SOUTH  OF  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILROAD 

bridge,  (sta.  5244109.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  NOV.  1966  TO  DATE.  FOR  RECORDS,  1941  TO  1942  AND  1953  TO  146T,  REFER  TO  BASE 
On  ChOcTan  bayou  at  morley, 

extremes.  HIGHEST.  10.41  FEET  ON  APR.  14,  1980.  LOWEST,  1.32  FEET  OH  JAN.  18,  1981, 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  N.L.B. 


DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5,31 

5.55 

6.91 

5.44 

«.35 

4.01 

3.19 

3.11 

4.40 

3.82 

T  .62 

4.75 

2 

5,40 

5.60 

6.89 

5.26 

4.38 

4.18 

F  3.30 

3.26 

4.03 

3.50 

7.46 

4.78 

3 

5,40 

5.45 

6.87 

5.17 

4.16 

3.71 

3.46 

2.94 

4.17 

3.49 

7.32 

4.34 

4 

5,29 

5.30 

6.76 

5.09 

4.09 

3. 68 

3.13 

3.10 

4.15 

3.52 

7.15 

4.40 

5 

5.16 

5.40 

6.58 

5.07 

4.00 

3.55 

3.86 

3.00 

«.1B 

3.55 

7.00 

«.28 

6 

5,00 

5.68 

6.37 

5.07 

3.93 

3.50 

3.64 

3.07 

4.45 

3.20 

8.75 

4.23 

7 

4,82 

5.62 

6.23 

4.94 

3.82 

3.83 

3.55 

2.98 

4.50 

3.30 

6.60 

4.20 

a 

4, Bo 

5.54 

6.00 

4.90 

3.90 

3.69 

3.56 

3.28 

4. BO 

3. IB 

6.48 

4.20 

9 

5.42 

5.82 

4.70 

4.29 

3.35 

F  3.22 

3.14 

4.56 

3.35 

6.48 

«  .25 

10 

4.47 

5.34 

5.60 

4.55 

4.33 

3.17 

3.12 

3.02 

4.38 

3.39 

6.20 

*.12 

1  1 

4,37 

5.79 

5.46 

4.55 

4.35 

3.10 

3.28 

2.80 

4.30 

3.41 

6.15 

4.05 

12 

4,15 

5.78 

5.29 

4.50 

4.20 

3.25 

2.98 

2.83 

4.20 

3.65 

5.90 

4,60 

1  3 

4,10 

5.70 

5.13 

4.41 

4.28 

3.17 

3.27 

2.83 

4.09 

3.80 

6.00 

14 

3,97 

5.59 

4.98 

4.33 

4.22 

3.30 

3.00 

3.07 

3.90 

3.90 

5.95 

15 

4.35 

5.43 

4.87 

4.32 

4.22 

3.25 

3.06 

3.27 

4.17 

4.10 

5.85 

16 

4,02 

5.20 

4.  T7 

4.38 

4.30 

3.27 

3.10 

4.58 

3.70 

3. 98 

5.78 

17 

5,60 

5.00 

4.74 

4.39 

4.30 

3.50 

3.70 

4.46 

3.66 

4.1« 

5,70 

18 

5,55 

4.88 

4.70 

«.33 

4.27 

3.87 

3.58 

4.39 

3.62 

4.17 

5.75 

1  9 

5,65 

«.55 

4.51 

4.28 

4.03 

3.80 

3.70 

4.14 

3.70 

4.22 

5.36 

5.55 

20 

5.49 

4.48 

4.48 

4.25 

3.98 

3.80 

3.64 

3.73 

3.59 

4.12 

5.50 

5.45 

21 

5,T0 

4.19 

5.61 

4.27 

3,94 

3.59 

3.65 

3. BO 

3.63 

4.16 

5.20 

5.28 

22 

5,37 

4.00 

5.75 

4.24 

3.90 

3.57 

3.68 

3.60 

3.66 

4.T2 

5.40 

5.05 

23 

5,17 

4.00 

5.50 

4.25 

3.88 

3.69 

3.58 

3.61 

4.09 

4.33 

5.35 

5.00 

24 

5,05 

3.94 

5.42 

4.28 

4.06 

3,48 

3.46 

3.50 

4.05 

4.80 

5.04 

4.78 

25 

4.87 

5.80 

5.31 

4.30 

3.98 

3.45 

3.65 

3.79 

3.86 

5.01 

4.89 

4.57 

2b 

4,67 

6.69 

5.13 

4.27 

j.«5 

3.45 

3.85 

3. BO 

3.80 

4.94 

4.78 

4.60 

?7 

4,50 

6.45 

5.30 

4.45 

4.17 

3.34 

3.77 

4.15 

3.30 

5.05 

4,60 

4.42 

28 

5,80 

6.51 

5.32 

4.47 

4,06 

3.46 

3.73 

3. 85 

3.50 

6.88 

4.50 

«.T3 

29 

5.69 

5.23 

4.48 

3.91 

3.31 

3.43 

3.96 

3.05 

T.18 

4.53 

4.90 

30 

5,90 

5.18 

4.39 

3.60 

3.32 

3.60 

3.81 

3.60 

7.62 

4.40 

4.81 

31 

5.59 

5.43 

3.75 

3.23 

3.92 

T.T1 

4.75 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5,02 

5.31 

5.55 

«.57 

4. OS 

3.52 

3.45 

3.50 

3.97 

4.39 

4.87 

MAy 

5.90 

6.69 

6.9i 

5.44 

«.3S 

4 . 1  8 

3.86 

4.58 

4.80 

7. 71 

6,00 

N  1  N 

3.97 

3.94 

0,48 

4.24 

3.60 

3.10 

2.98 

2.80 

3.05 

3.18 

4.05 

F-  NflT  A  T  STATED  TIME 

highest  stage  was  t.9o  at  9:oo  a.m.  on  oct.  3i,  affected  b»  hurricane  Juan. 
I-OwEsT  GTaGE  was  2.63  ON  SEP.  29. 


DAILY  STASES  FOR  1465 
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LOWER  GRAND  RIVER  »T  8AVOU  SORREL  LOCK  (LA.) 


LOCATION.  (.AT.  40-07-55.  LONG.  41-14-22.  On  PIlE  In  NORTH  APPROACH  CHANNEL  ( I  MW.  MORGAN  CITY-PORT 
A| LEN  ROuTf ) .  1.4  MILES  SOUTH  OF  BAYOU  SORREL.  LA.  (STA.  5256004.) 

GAGE'.  STaFF  TYPE. 

recuhos  available,  daily,  jan.  2,  to  oec.  si,  irat,  and  jan.  2,  1451,  to  date,  intermittently, 

1446  To  1450.  FOR  RECORDS  1434  TO  1446,  REFER  TO  GAGE  LOWER  GRAND  RIVER  AT  JUNCTION  BAVOU 

Sorrel,  subtract  0.3  from  stages  prior  to  1455. 
extremes,  highest,  t.ro  feet  on  apr.  15  and  i6,  irso.  lowest,  minus  0.30  foot  (present 

Datum)  On  OCT.  4,  1452. 


OAILv  EIGHT  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvo 


OaY 

Jan 

FEW 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

3‘,3o 

4.10 

4.40 

3.70 

3.00 

?.?0 

1.40 

2.00 

2.60 

2.50 

6.00 

3.  JO 

2 

5,60 

4.10 

5.30 

3,70 

2.40 

P.PO 

t  .40 

1.80 

2.70 

2.30 

5.40 

3.00 

3 

3,40 

4.10 

5.30 

3.70 

2.40 

2,30 

1  .40 

1.70 

2.40 

2.20 

5. BO 

3.00 

4 

3,4o 

4.00 

5.30 

3.70 

2.40 

2.30 

1.70 

1.70 

2.40 

2.20 

5.70 

3.00 

5 

3. BO 

3.90 

5.20 

3.60 

2.60 

2.30 

2.00 

1.70 

2. TO 

2.20 

5.50 

3.00 

b 

1,70 

4.10 

5.10 

3.50 

2.70 

2.20 

2.30 

1.70 

3.00 

2.10 

5.40 

3.00 

7 

3,50 

4.10 

«.4o 

3.50 

2.60 

2.20 

2.20 

1  .60 

3.00 

2.00 

5.40 

3,00 

e 

3,4fl 

4.10 

4.70 

3.50 

2.60 

2.20 

2.10 

2.00 

3.40 

2.00 

5.10 

3.00 

9 

1,30 

4.00 

4.30 

3.30 

2.40 

2.20 

1  .40 

!  .60 

3.20 

1.40 

5.00 

2.«0 

10 

3.20 

3.90 

4.30 

3.30 

2.40 

2.00 

1.60 

1  .70 

3.10 

2.00 

4.40 

2.70 

ti 

3,10 

4.10 

4.10 

3.30 

2.40 

2.00 

1.60 

1.70 

2.40 

2.00 

4.80 

2.70 

12 

3,00 

4.30 

4.00 

3.10 

2.40 

1  .60 

1  .60 

1.70 

2.80 

2.00 

4.60 

2.40 

13 

3,no 

4.10 

3.60 

3.10 

2.40 

1  .AO 

1  .TO 

1.70 

2.60 

2.50 

4.40 

4.20 

l  4 

2,80 

4.30 

3.60 

3.00 

2.40 

1.40 

1.70 

1.80 

2,60 

2.50 

4,30 

4.40 

15 

2.60 

4.10 

3.60 

3.00 

2.80 

1  .40 

1.70 

1.40 

2.40 

2.40 

4.30 

4.40 

16 

2,60 

3.90 

3.50 

3.00 

2.80 

t  .40 

1.70 

2.40 

2.40 

2.40 

4.00 

4.40 

1  7 

3,50 

3.70 

3.40 

3.10 

2.80 

2. tO 

1.80 

3.10 

2.40 

2.70 

4.00 

4.40 

1  a 

3,40 

3.6C 

3.30 

3.10 

2.80 

2.20 

2.30 

3.00 

2.30 

2.70 

4.00 

4.20 

19 

».00 

3.30 

3.20 

3.00 

2.70 

2.30 

2.40 

2.40 

2.30 

2.70 

4.00 

4.00 

20 

4.00 

3.20 

3.20 

3.00 

2.60 

2.40 

2.30 

2.50 

2.30 

2.70 

4.00 

3.40 

21 

4,  t  0 

2.00 

3.60 

3.00 

2.50 

2.30 

2.30 

2.40 

2.30 

2. BO 

3.40 

3,70 

22 

4.00 

3.20 

«.10 

3.00 

2.50 

2.30 

2.30 

2.30 

2.40 

2.40 

3.40 

3.70 

23 

3,40 

3.20 

«.10 

2.40 

2.50 

2.30 

2.30 

2.10 

2.50 

2.40 

3.70 

3.60 

24 

3,70 

3.20 

4.10 

2.40 

2.70 

2.30 

2.10 

2.20 

2.50 

3.30 

3.60 

3.50 

2S 

3.50 

3.30 

4.00 

2.40 

2.60 

2.20 

2.10 

2.30 

2.50 

3.60 

3.50 

3.30 

26 

3,50 

4.70 

3.4y 

2.80 

2.60 

2.10 

2.20 

2.50 

2.50 

3.50 

3.40 

3.20 

27 

3.30 

4.*0 

3.80 

3.20 

2.60 

2.10 

2.20 

2.50 

2.40 

3.50 

3.30 

3.20 

2rt 

3,40 

4.90 

3.80 

3.20 

2,60 

2.00 

2.20 

2.50 

1.40 

4.50 

3.20 

3.30 

29 

4.20 

3.60 

3.10 

2,60 

2.00 

2.20 

2.50 

2.00 

5.30 

3.20 

3.50 

30 

4 , 3  0 

3.70 

3.10 

2.30 

2.00 

2.20 

2.50 

2.00 

5.80 

3.00 

3.50 

31 

4.10 

3.70 

2.20 

2.20 

2.50 

6.00 

3.40 

ThE 

Fm. LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

3, 57 

3.87 

“.12 

3.21 

2.70 

2.13 

2.03 

2.16 

2.54 

2.40 

4.34 

3.45 

►A* 

4,30 

4.9t> 

5.30 

3.70 

3.00 

2.40 

2.40 

3.10 

3.40 

6.00 

6.00 

4,40 

2.60 

2.00 

3.20 

2.60 

2.20 

1  .60 

1.70 

1.60 

1.40 

1.40 

3.00 

2.»0 

*lG*FST 

stage 

WAS  fe.00 

un  net, 

,  31  AND 

LATER  OATEfS), 

AFFECTED  BT  HURRICANE  JUAN 

• 

LOWEST 

STaGF 

WAS  1 .60  DN  AUG. 

7. 
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DAIL  V  ST  AGES  FOB  1985 


BELLE  BIVEB  N£AR  PtERBE  PASS,  LA. 


LOCATION.  lAT.  29-58-28,  LONG.  91-12-59.  On  FOOT  WHARF  OF  EABPL,  500  FEET  DOWNSTREAM  FRON  FERRT 
LANOING  (HIGHWAY  70),  FOUR  NILES  SOUTH  OF  PIERRE  PASS.  ISTA.  5268010.) 

WAGE'.  STaFE  type. 

NtCOROS  AvAilaBlf.  July  29,  1955,  TO  DATE. 


E«TRfhES.  highest,  5.10  FEET 
Jan.  ts  and  la,  1956. 

(CAUSED 

BY  HURRICANE) 

ON  NOV.  If 

19B5. 

LOWEST,  MINUS  0,30  FOOT  ON 

daily  eight  a.h.  stage  in  feet 

GAGE  ZERO  IS  AT  N6Y0 

DAY  Jan  fea  mar 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  NOV  DEC 

1 

2,60 

>.00 

2.20 

3.20 

2.50 

1.70 

1.30 

o.so 

1  .90 

1.50 

5.10 

2.50 

2,70 

1  .90 

2.50 

3.10 

2.50 

1  .70 

1.20 

0.80 

2.00 

1.50 

5.00 

2.50 

i 

2,60 

1  .90 

2.90 

3.00 

2.90 

1  .70 

1.10 

0.90 

2.00 

1.50 

3.20 

2.60 

4 

2,60 

1  .90 

2.50 

2.90 

1.70 

1.10 

0.90 

2.00 

1  .90 

3.10 

2.70 

5 

2.50 

1  .60 

2.60 

2.60 

2.90 

1  .70 

1  .00 

0.80 

2.10 

1.80 

2.90 

2.70 

b 

2,  ao 

1  .80 

2.70 

2.70 

2.ao 

1  .60 

1  .00 

0.80 

2.10 

1.50 

2.70 

2.80 

7 

2,  Jo 

1 .70 

2.70 

2.70 

2.90 

1.60 

0.90 

0.90 

2.20 

1.50 

2.60 

2. SO 

8 

2,20 

1  .70 

2.70 

2.70 

2.30 

1.60 

0.90 

0.90 

2.20 

1.60 

2.50 

2.60 

Cl 

2. 1  0 

1  .70 

2.70 

2.70 

2.30 

1.10 

0.80 

1  .00 

2.10 

1.60 

2.30 

2.90 

1  il 

2.10 

1  .60 

2.70 

2.70 

2.20 

1  .60 

0.80  E 

1  .00 

2.10 

1.70 

2.10 

2.90 

1  1 

2,10 

1  .so 

2.70 

2.60 

2.20 

1.50 

0.70 

1.10 

2.00 

1  .80 

2.00 

3.00 

1? 

2.00 

1  .50 

2.80 

2.60 

2.20 

l  .50 

0.70 

1  .20 

2.00 

1.90 

2.00 

3,00 

13 

2,00 

!  .50 

2.60 

2.60 

2.10 

1.50 

0.70 

1.30 

1.90 

1.90 

1  .90 

2.80 

14 

2,00 

1  .60 

2.80 

2.70 

2.10 

1  .50 

0.70 

1.60 

1.90 

2.00 

1.90 

2.70 

15 

2.1n 

1  .60 

2.90 

2.73 

2.00 

1  .50 

0.70 

1.80 

1  .90 

2.00 

1.80 

2.60 

lb 

2.30 

1.70 

2.90 

2.80 

2.00 

1  .60 

0.70 

2.ao 

1.80 

2.00 

1.80 

2.50 

1  7 

2,90 

1  .70 

2.90 

2.80 

2.00 

1.80 

0.80 

2.»0 

1.80 

2.00 

2.10 

2.50 

18 

2,50 

1  .70 

2.90 

2.80 

2.00 

1  .90 

0.80 

2.80 

1.80 

2.10 

2.00 

2.50 

19 

2,60 

t  .80 

2.90 

2.80 

2.00 

f  .90 

0.80 

2.30 

1.80 

2.10 

2.00 

2.50 

20 

2.90 

1  .80 

2.90 

2.70 

2.00 

1.90 

0.90 

2.10 

1.80 

2.10 

1.90 

2.50 

?1 

2-2" 

1  .80 

2.90 

2.60 

2.00 

1  .60 

0.90 

2.00 

1  .90 

2.10 

1.90 

2.60 

?2 

2.20 

1  .90 

2.90 

2.60 

1 .90 

1.80 

0.90 

1  .90 

1  .90 

2.10 

1.80 

2.70 

?  3 

2,  1  0 

1  .90 

2.90 

2.60 

1  .90 

1.80 

0.90 

1.80 

2.00 

2.10 

1  .80 

2.60 

24 

2,10 

1  .90 

2.90 

2.60 

1.90 

1  .70 

0.90 

1  .TO 

2.00 

2.10 

1.90 

2.60 

?S 

2.10 

>.00 

2.90 

2.60 

1  .90 

1 .70 

0.90 

1  .60 

1.90 

2.10 

2.00 

2.50 

?b 

2,10 

>.00 

3.03 

2.50 

1.90 

1  .80 

1.00 

1.60 

1.80 

2.10 

2.10 

2.50 

27 

2.10 

>.  1  0 

3.00 

2.50 

1.90 

1.60 

1  .00 

1  .70 

1.70 

2.30 

2.20 

2.50 

28 

2,10 

P.10 

3.10 

2.50 

1  .90 

1  .50 

1  .00 

1.80 

1  .60 

2.70 

2.30 

2.50 

29 

2.00 

3.23 

2.50 

1  .90 

1 .40 

1.00 

1  .90 

1  .60 

3.30 

2.80 

2.50 

3>> 

2.00 

3.3C 

2.50 

1  .80 

1 .40 

0,90 

1  .90 

1  .60 

3.80 

2.50 

2.50 

31 

2.00 

3.30 

1.80 

0.90 

1  .90 

3.80 

2.30 

Tmf 

f  U|  LOKlo 

G  REFER 

ONLY  TO 

REAMINGS 

appearing  in  the 

TA8LE 

ABOVE 

*IA  < 

2,29 

1  .78 

2.81 

2.70 

t  .63 

0.90 

1.52 

1.91 

2.02 

2,80 

2.63 

M  A  * 

2.70 

>.10 

3.30 

3.20 

t  .90 

1.30 

2.an 

2.20 

3.80 

5.10 

3.00 

Ml  N 

2.00 

1  .50 

2.23 

2.50 

1.10 

0.70 

0.80 

1.60 

1.80 

1 .80 

2.50 

E-  ESTIMATED 

"IGHFST 

STAGE 

t**  A  8  5.10 

(IN  N  IV. 

1,  AFFECTED  By 

huprtCane 

Juan. 

LOWEST  stage  HAS  0.70  ON  JtIL.  11  A  NO  LATEP  OATE(S). 


DAILY  STASES  FOR  1965 
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PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PART,  LA, 


LOCATION.  l*T.  29-57-50,  LONS.  41.12-32.  ABOUT  30  FEET  OONNSTREAH  FROH  NISHNAY  TO  BRIOSE •  (STA. 

5266010. ) 

SAGS'.  STAFF  type. 

GENERAL  InFORmATtON.  PRIOR  to  1474  STATION  NAS  REFERRED  TO  AS  PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PASS,  LA. 

records  available,  intermittently.  1437  to  1939.  i4«4  to  1947,  1949  to  1930,  and  1953.  daily, 
Alls.  3.  1955,  TO  DATE. 

extrfmes.  (Since  1444)  hishest,  5.00  feet  on  apr.  14  and  later  dates  in  1973.  lonest,  minus  0.5 

foot  On  JAN.  14,  1436. 


daily  EISmT  A.M.  STASE  in  feet  sage  zero  is  at  nsyd 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JllL 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

occ 

1 

2,9o 

?.60 

2.80 

3.70 

3.10 

2.60 

1.90 

1  .40 

2.60 

2.10 

3.90 

2.40 

2 

2,80 

?.«0 

2.90 

3,50 

3.10 

2.60 

2.00 

1.70 

2.50 

2.00 

3.90 

2.70 

3 

2,60 

7.40 

2.90 

3,50 

2.90 

2.50 

2.00 

1.70 

2.70 

2.10 

3.70 

2.60 

4 

2, SO 

?.30 

3.10 

3.60 

2.80 

2.50 

1.90 

1  .70 

2.90 

2.20 

3.60 

2.70 

5 

2.50 

?.40 

3.00 

3. TO 

2.90 

2.50 

2.20 

1  .80 

2.90 

2.10 

3.50 

2.60 

b 

2,70 

?.  30 

2.90 

3.60 

2.90 

2.40 

2.50 

1.80 

2.90 

1.80 

3.40 

2.60 

7 

2,7o 

?  .  30 

2.90 

3.50 

2.40 

2.40 

2.40 

1  .60 

2.80 

1.80 

3.30 

2.70 

a 

2,70 

2.90 

3.40 

2.90 

2.30 

2.10 

1  .60 

2.70 

1.40 

3.20 

2. SO 

9 

2,70 

?.?0 

2.90 

3.30 

2.40 

?.?0 

2.00 

1 .70 

2.60 

;.9o 

3.10 

2. SO 

to 

2. 80 

3.00 

3.30 

2.90 

2.00 

1.90 

1  .60 

2.50 

2.00 

3.00 

2. SO 

!  1 

?.70 

?.30 

3.00 

3.20 

2.40 

2.00 

1  .60 

1.50 

2.50 

2.00 

3.00 

3.00 

12 

2,40 

?.oo 

3.10 

3.20 

2.90 

2.20 

1  .60 

1.50 

2.50 

2.00 

2.90 

3.10 

13 

2, SO 

?.oo 

3.10 

3.20 

2.90 

I  .90 

1.70 

1 .60 

2.40 

2.30 

2.90 

3.20 

14 

2,60 

?.to 

3.10 

3.20 

2.90 

1  .90 

1  .80 

1  .70 

2.30 

2.«0 

2.90 

3.00 

15 

2.70 

?.  10 

3.00 

3.30 

2.90 

2.00 

1  .80 

2.50 

2.10 

2.50 

2.40 

3.00 

16 

2>0 

?.1  0 

3.10 

3.30 

2.80 

2.10 

1.80 

2.90 

2.10 

2.50 

2.40 

3.10 

IT 

3.00 

?.oo 

3.10 

3.30 

2. TO 

2.30 

1.90 

2.90 

2.40 

2.60 

2.80 

3.20 

IB 

3,00 

?m\0 

3.10 

3.20 

2.60 

2.50 

1.90 

2.80 

2.40 

2.60 

2.80 

3.10 

19 

3.10 

?.1  0 

3.10 

3.20 

2.60 

2.50 

2.00 

2.60 

2.50 

2. TO 

2.90 

3.00 

20 

2. 7  0 

?.\0 

3.20 

3.20 

2.60 

2.30 

2.10 

2.40 

2.40 

2. TO 

2.70 

3.00 

21 

2,70 

?.?Q 

3. SO 

3.20 

2.70 

2.40 

2.00 

2.20 

2.40 

2.  TO 

2.50 

3.00 

22 

2,70 

?.40 

3. SO 

3.30 

2.80 

2.50 

2.00 

2.10 

2.40 

2. TO 

2.40 

3.00 

23 

2,60 

?.bO 

3. SO 

3.30 

2.80 

2.40 

1.90 

2.20 

2.70 

2.60 

2.60 

3.10 

24 

2,80 

?.bO 

3.50 

3.30 

2.70 

2.40 

1.90 

2.20 

2.70 

2.80 

2.70 

3.10 

25 

2.70 

?,70 

3.40 

3.40 

2.70 

2.40 

2.00 

2.  JO 

2.50 

2.90 

2.60 

2.90 

26 

2,60 

?.70 

3.40 

3.40 

2.50 

2.30 

l  .90 

2.30 

2.40 

2.60 

2.70 

3.00 

27 

2,60 

?.70 

3. SO 

3.40 

2.50 

2,20 

1,90 

2.30 

2.10 

2.80 

2.80 

3.00 

26 

2,70 

?  ■  60 

3.80 

3.40 

2.50 

2.10 

1.90 

2.30 

2.00 

3.60 

2.90 

3.10 

29 

2,60 

3.90 

3.30 

2.50 

1.90 

1  .90 

2.30 

2.00 

4.20 

2.80 

3.10 

30 

2,70 

3.90 

3.10 

2.50 

1.80 

1.90 

2.30 

2.20 

4.20 

2.90 

3.10 

31 

2.70 

3.80 

2.50 

1  .90 

2.40 

4.00 

3.10 

THE 

FOLLOWING  REFER 

Only  to 

reapings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*Ean 

2,70 

?.3l 

3.22 

3.35 

2.76 

?.?7 

1  .*5 

2.09 

2.47 

2.5T 

3. Cl 

2.44 

3,10 

?.70 

3.40 

3. TO 

3.10 

?.bO 

2.90 

2.90 

4.20 

3.90 

3.20 

MlN 

2.40 

?.oo 

2.80 

3.10 

2 . 50 

1 .60 

1  .60 

1  .50 

2.00 

1  .80 

2.40 

2.60 

"Ighpst 

stage 

WAS  4.20 

04  OCT. 

29,  AFFECTEO  BY 

HiiRplCANf 

:  JUAN. 

LOWEST 

stage 

rfAS  1.50 

On  AUG 

1  t  A  NO 

LATE*  OATEm. 
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DAILY  SURFS  FOR  1985 


LAKE  VFRRET  at  attakapas  landing,  la. 


LuCATIQn.  L*T.  ,'9-50-58.  LONG.  91-06-09.  AT  *OUTh  OF  aTtakaPAS  CANAL,  IN  LOWER  PART  OF  LAKE, 

7.7  hues  SDUTHwtS*  OF  NAPOLEONVILLE,  L».  (STA.  S272010.) 

gare'.  staff  TTPF. 

RECORDS  Available.  OAILT,  JUNE  IS,  1932,  TO  JUt.v  25,  1933,  AND  AUG.  22,  1955,  TO  DATE. 
InTERMjTTEnTLV,  1939,  1949  TO  1947,  AND  1949  TO  1950. 

EXTREMES.  fSlNCF  HIGHEST,  5.20  rEET  ON  APR.  21,  1973.  LOWEST,  MINUS  0.3  FOOT  ON  JAN.  14. 

1955. 


DA  Tt  y 

TEN  A.M. 

STAGE 

I*  FEET 

GAGE  ZERO 

13  AT 

NSVD 

bki 

J4N 

FEB 

mar 

APR 

may 

JU* 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

?.«a 

a. 90 

3.88 

3.25 

2.10 

1  .90 

2.40 

4.10 

S 

3.50 

3.78 

3.25 

2.10 

1.70 

2.30 

4.00 

2.92 

3 

3,30 

3.63 

3.10 

2.72 

2.10 

3.10 

2.25 

2.80 

4 

3.00 

2,40 

3.02 

3.64 

2.62 

3.10 

2.20 

3.70 

2.80 

5 

2 , 60 

5.12 

3.70 

2.62 

2.70 

1.98 

3.00 

3.58 

2.93 

6 

2, S3 

3.02 

3.02 

2.60 

1.90 

2.90 

3.48 

2.82 

7 

2,85 

2.42 

3.07 

3.02 

P.60 

2.00 

2.00 

3.40 

2.85 

9 

2,*S 

2.30 

3.10 

3.52 

3.05 

2.00 

2.00 

2.05 

3.20 

Q 

2,90 

3.35 

3.00 

1.95 

2.02 

2. 80 

2.10 

3.10 

2.90 

10 

2.95 

3.30 

2 .96 

2.15 

1  .90 

2. TO 

2.15 

2.95 

1  1 

2.95 

2.73 

3.13 

3.32 

2.20 

1.95 

2.72 

2.30 

3.00 

12 

2.30 

3.20 

3.32 

2.30 

1.90 

1  .80 

2. TO 

2.30 

3.15 

3.38 

1  3 

2,73 

3.22 

3.02 

2.05 

1 .80 

2.60 

3.00 

3.55 

14 

2.F0 

2.40 

3.28 

3.05 

2. 05 

1.90 

2.98 

3.40 

15 

2.88 

2.20 

3.18 

3.95 

3.09 

2.00 

2.40 

2.50 

3.00 

lb 

2,90 

3.50 

2.90 

1.97 

3.10 

2.55 

2.60 

3.00 

3.35 

IT 

5,28 

3.35 

2.90 

2.65 

2.00 

2.50 

2. TO 

3.32 

1  fl 

3.20 

3.23 

3.30 

2.70 

1.98 

2.50 

2.70 

2.97 

3.30 

1  9 

2.35 

3.28 

3.30 

2.50 

2.10 

2.70 

2.92 

2.80 

3.02 

3.10 

SO 

2.35 

3.30 

2.90 

2.90 

2.55 

2.60 

2.95 

3.20 

SI 

2, BO 

2.40 

3.65 

2.80 

2.40 

2.30 

2.77 

2.68 

3.18 

ss 

2,90 

2.50 

3.65 

3.30 

2.80 

2.15 

2.30 

2.84 

2.60 

S3 

2,9  0 

3.40 

2.90 

2.10 

2.40 

2 .97 

2.92 

2.77 

3.25 

24 

2,90 

3.95 

2.80 

2,30 

2.20 

2.87 

2.98 

3.25 

25 

2.88 

2.40 

3.60 

3.38 

2.35 

2.20 

2.50 

3.00 

2.80 

2b 

2.90 

3.52 

3.38 

2.38 

2.20 

2.50 

2.65 

2.80 

2.82 

3.20 

27 

2.05 

3.60 

2.40 

2.52 

2.30 

2.85 

3.20 

?4 

3,00 

2.40 

3.80 

2.78 

2.25 

2.52 

3.35 

3.20 

S9 

2,7« 

3.85 

3.90 

2.«2 

2.10 

2.60 

4.00 

3.00 

30 

2,80 

3.30 

2.80 

2.00 

2.50 

2.55 

4.25 

3.02 

3.15 

31 

2.85 

2.78 

2.00 

4.25 

3.20 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

"Ean 

M‘X 

MIN 


highest  stage  NAS  4.25  ON  OCT.  30  ANO  LATER  OATE(S),  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  NAS  1.70  ON  AUG.  2. 
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LAKE  PALOUROE  NEAP  MORGAN  CITY,  LA. 


LOCATION.  1»T.  P9-03-I3.  LONG.  91-11-16.  APPROXIMATELY  1.5  MILES  NORTH  OF  MORGAN  CITY  AND  75  FEET 
East  OF  l*.  highway  70  In  lake  PALOUROE.  (STA.  5275010.) 

gage'.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  3TAFF . 

Rtcupos  available,  mar.  irt«  to  date. 

EXTRFMES.  highest,  a. 23  FEET  ON  APR.  30,  1975.  LOWEST,  MINUS  0.01  FOOT  ON  DEC.  20,  1981. 


OATLY 

EIGrtT 

A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG VO 

(1985  AD.J  • ) 

Day 

Jan 

Ffcp  HAK  APR 

MAY 

JUN 

Jut 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

2.T5 

p.ia 

2.16 

3.11 

2.71 

2.?4 

1  .TO 

1.22 

2.51 

1.74 

2.30 

2 

2.83 

P.13 

2.29 

3.22 

2.77 

2.19 

1.64 

1 .06 

2.27 

1.52 

3.33 

2.43 

3 

2,10 

1  ,A9 

2.H 

3.09 

2.56 

2.14 

1.56 

1.11 

2.38 

1.80 

3.16 

2.26 

u 

2,18 

1  .89 

2. S3 

1.1 1 

2.69 

2.08 

1.44 

1.19 

2.62 

1.86 

2.95 

2.35 

5 

2.18 

P.10 

2.66 

3.16 

2.52 

1.98 

2.11 

1.2« 

2.60 

1.78 

2.80 

2.33 

b 

2,10 

P.01 

2.55 

3.2« 

2.69 

1.96 

2.03 

1.33 

2.59 

1.44 

2.66 

2.27 

7 

2.10 

P.04 

2.S8 

3.19 

2.51 

1.91 

1.87 

1  .36 

2.48 

1.48 

2.57 

2.31 

ft 

2.15 

1  .85 

2.61 

3.07 

2.69 

I  .79 

1.75 

1.32 

2.39 

1.57 

2.45 

2.33 

9 

2,96 

1 .78 

2.56 

2.91 

2.97 

1  .65 

1.49 

1.49 

2.38 

I  .67 

2.44 

2.38 

10 

2.«2 

1  •  T  7 

2.56 

2.89 

2.42 

1.55 

1.36 

1.36 

2.2» 

2.42 

2.45 

1  1 

3,10 

1 .98 

2.58 

2.87 

2.40 

1.75 

1.27 

1  .2« 

2.27 

2.«2 

2.31 

1  ? 

?  ?» 

1  .66 

2.65 

2.87 

2.46 

1  .82 

1.39 

1.32 

2.21 

2.40 

2.78 

15 

2,19 

1  .6? 

2.70 

2.88 

2.58 

1  .34 

1 .  S3 

1.51 

2.11 

2.39 

2.97 

19 

2,12 

1  .69 

2.75 

2.91 

2.57 

I  .80 

1.59 

1.70 

2.00 

2.38 

2.79 

1  5 

2.18 

1  .68 

2.60 

2.90 

2.61 

1  .81 

1.56 

2.05 

1.96 

2.39 

2. 78 

1  b 

P>6 

!  .66 

2.86 

2.95 

2.39 

1.98 

1.49 

2.47 

2.11 

2.39 

2.75 

17 

2 . 7  1 

1  .93 

2.«7 

2.89 

2.42 

2.07 

1.56 

2.45 

1.90 

2.37 

2.72 

IS 

2,66 

1  .88 

2.77 

2.92 

2.32 

2.15 

1.52 

2.23 

1.98 

2.38 

2.70 

19 

2.71 

1  .65 

2.86 

2.90 

2.28 

2.09 

1.59 

2.00 

2.00 

2.46 

2,86 

20 

2.91 

1  .86 

2.95 

2.89 

2.32 

1  .95 

1.73 

1.87 

2.05 

2.37 

2.66 

21 

2^18 

1  .96 

1.17 

2.90 

2.32 

1.96 

1.62 

1.78 

2.03 

2.01 

2.64 

22 

2 . 9o 

P.05 

1.17 

2.89 

2.40 

2.04 

1.59 

1.84 

2.06 

2.33 

2.06 

2.60 

23 

2,36 

P.07 

3.15 

2.99 

2.32 

2.05 

l.«2 

1.93 

2.42 

2.41 

2.34 

2.85 

29 

2.16 

P.25 

1.1« 

2.96 

2.32 

1.98 

1  .46 

2.01 

2.23 

2.41 

2.27 

2.86 

25 

2.11 

P.P4 

3.09 

2.88 

2.17 

1.93 

1.68 

2.05 

1.96 

2.33 

2.29 

2.66 

2fe 

2,27 

P.20 

1.09 

2.88 

2.18 

1.86 

1.82 

2.08 

1.98 

2.30 

2.35 

2.56 

27 

2, '2 

2  •  l  9 

3.19 

3.02 

2.13 

1  .87 

1.56 

2.21 

1.65 

2.36 

2.36 

2.58 

2b 

2, 19 

P  •  t  3 

1.22 

2.99 

2.21 

1  .TJ 

1  .69 

2.03 

1.55 

2.80 

2.45 

2.71 

29 

2.11 

1.13 

2.88 

2.13 

1.72 

1.65 

2.02 

1.52 

3.53 

2,44 

2.87 

30 

2,16 

1.36 

2.78 

2.20 

1  .59 

1,56 

2.06 

1.89 

3.68 

2.48 

2.84 

31 

2.21 

3.66 

2.21 

1.41 

2.22 

3.47 

2.39 

THE 

FUl  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

mean 

2,18 

1  .95 

2.83 

2.97 

2.39 

1.90 

1.59 

1.74 

2.14 

2.57 

MA* 

2,91 

P.3? 

1.66 

3.31 

2.77 

2.24 

2.11 

2.«7 

2.62 

2.*7 

MIN 

2.12 

1  .62 

2.18 

2.78 

2,13 

1.50 

1.27 

1  .06 

1.52 

2.28 

HIGHEST 

stage 

WAS  4.00 

AT  6100 

A.M.  ON 

OCT.  29, 

AFFECTED  PY  hurricane 

JUAN, 

LOWEST  STAGE  WAS  1.00  ON  AUG.  10  AND  LATER  OATE(S). 


110 


DAILY  STAGES  FOR  1985 


BAYOU  BOEUF  »T  AHFLIA,  LA. 


LOCATION.  LAT.  R9-40-06,  LONG.  91-05-50.  JUST  NORTH  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAO  AND  U.  S. 
HTGHhAT  90  BRIDGES.  (STA.  S3S0010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  *NP  STAFF. 


Rtroprs  AvAILaBLF.  Interhit  r£NTLT,  1932  TO  1942  ,  1944  TO  1954.  DAILY,  JAN.  1?,  1955,  TO  DATE. 


£  XTKF 

lES.  HIGHEST,  a. 90  FEET 

ON  APR. 

30.  1975. 

LOWEST, 

CHANNEL  DRY 

ON  JAN. 

ao 

1940 

• 

C  A  T  L  V 

EIGhT  A 

STAGE 

I  -  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT 

NGVD 

(1976  ADJ. 

fUY 

Jan 

PER 

naR 

APR 

HAY 

IUN 

JUL 

A'JG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

L 

3,65 

2.06 

3.11 

3.11 

3.66 

3.20 

1.57 

1.35 

3.40 

1.71 

3.1* 

3.50 

2 

3.40 

2.04 

3.14 

3.10 

2.69 

2.11 

1  .60 

1.13 

3.13 

1.63 

3.06 

3.30 

3 

3,  An 

1  .M 

3. IS 

3.94 

3.43 

2.07 

1.51 

1.13 

3.33 

1  .88 

3.9* 

3.18 

3 

?.1T 

t  .70 

3.17 

3.99 

3.’2 

1  .98 

l.«3 

1.31 

3.46 

1.96 

3.79 

3.37 

5 

3.07 

2.04 

3.43 

3.03 

3.43 

1  .83 

3.06 

1.3« 

3.38 

1.87 

3.60 

3.38 

b 

3.30 

1  .91 

3.43 

3.97 

3.39 

1.79 

1.84 

1.37 

3.40 

l.«7 

3.«7 

3.3« 

1 

3.39 

1  .90 

3. 46 

3.99 

3.40 

1.71 

1  .69 

1.34 

3.30 

1.55 

3.41 

3.36 

6 

3,37 

1  .b7 

3.11 

3.79 

3.36 

1.70 

1.59 

1  .46 

3,19 

I  .61 

3.16 

3.33 

9 

3.14 

1  .69 

3. SO 

3.68 

3.33 

1  .55 

1.39 

1.49 

3.19 

1  ,66 

3.33 

2.36 

1  0 

2.38 

1  .65 

3.50 

3.66 

3.36 

1 .49 

1.37 

1 .36 

3.17 

1 .88 

3.30 

3.43 

1  1 

3.13 

2.00 

3.50 

3.67 

3.37 

1  .A3 

1.33 

1.30 

3.07 

1.84 

3.38 

3.54 

1  ? 

3.11 

l  .fe? 

3.53 

3.69 

3.35 

1.78 

1.33 

1.33 

3.11 

1.81 

3.33 

3.76 

1  3 

3,17 

1  .09 

3.14 

3.73 

2.45 

1.43 

1.63 

1  .48 

1.97 

1.89 

3.31 

3.00 

14 

3.13 

1  .54 

3.63 

3.83 

3.1« 

1.71 

1.64 

1  .61 

1  .78 

1.99 

3.31 

3.74 

15 

3.H 

1  .50 

3.19 

3.80 

2.55 

1  .76 

1.57 

1  .64 

1.78 

3.08 

3.3* 

3.73 

1  b 

3.18 

1  .50 

3.73 

3.86 

2.34 

1.90 

1.44 

3.51 

1.95 

3.04 

3.33 

3.69 

17 

3,  85 

i  .a? 

3.83 

3.73 

3.39 

1.97 

1.53 

3.38 

1.94 

3.10 

3.35 

3.70 

3,55 

1  .76 

3.68 

3.80 

3.16 

1.95 

1  .59 

3.13 

3.04 

3.31 

3.35 

3.70 

19 

3.60 

1  .75 

3.74 

3.78 

3.30 

1  .94 

1  .50 

1  .84 

3.08 

3.31 

3.«1 

3.59 

20 

3  .  AO 

1  .79 

3.75 

3.83 

3.34 

1.73 

1  .63 

1.74 

3.13 

3.38 

3.35 

3.64 

21 

3.31 

1  .<>3 

1.04 

3.75 

3.34 

1.76 

1.53 

1.54 

3.1« 

3.38 

t.’l 

3.61 

22 

2.39 

1  .90 

1.06 

3.76 

3.30 

1 .89 

1.46 

1  .66 

3.13 

3.3« 

3.05 

3.57 

23 

3,1 1 

f  .92 

3.03 

3.83 

3.20 

1  .*7 

1.40 

1.83 

3.49 

3.41 

3.33 

3.64 

24 

3,3« 

2.1? 

3.00 

3.79 

3.16 

1  .83 

1.45 

1.93 

3.30 

3.39 

3.15 

3.67 

2S 

3.37 

2.27 

3.93 

3.70 

3.03 

1  .73 

1  .64 

1.94 

3.01 

3.33 

3.35  . 

3.63 

?b 

3,07 

2.07 

3.93 

3.71 

1.98 

1  .63 

1  .58 

1.99 

2.18 

3.3* 

3.39 

3.50 

27 

3,00 

2.03 

3.97 

3.83 

1.98 

1  .83 

1.60 

3.04 

1.63 

3.44 

3.31 

3.50 

26 

3,31 

1  .96 

3.03 

3.80 

3.11 

1  .61 

1 .66 

1.93 

1.51 

3.67 

3.40 

3.70 

29 

I. ’S 

1.15 

3.70 

3.05 

1  .63 

1.65 

1.90 

1.54 

3.4* 

3.40 

3.65 

3f. 

3.03 

1.17 

3.63 

3. IS 

1.56 

1  .56 

1.91 

2.03 

3.53 

3.«5 

3.63 

31 

3.06 

3.37 

3.19 

1.46 

3.16 

3.3* 

3.56 

the 

FOl  LOSING 

refer 

ONLY  to 

readings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

2,39 

1  .53 

3.70 

3.81 

3.39 

1  .79 

1.55 

1,66 

3.08 

3.16 

3.38 

3.3« 

3,80 

2.27 

3.37 

3.11 

3.69 

3.30 

3.06 

3.51 

3.49 

3.53 

3.1* 

3.00 

'IN 

1.9S 

1  .49 

3.1« 

3.63 

1.98 

1  .43 

1.33 

1.13 

1.51 

1.47 

1  .91 

3.1* 

HIr.HFST  STAGE  NAS  1.60  AT  12100  NOnN  ON  MAR.  31  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  0.83  on  AUG.  10. 
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uAYOu  BLACK  AT  GIBSON,  LA. 


LOCATION.  l*t.  ?9-al-13.  LONG.  90-59-29.  OLD  u .  S.  highway  90  BRIDGE.  tSTA.  5264010.) 

GAGE'.  STaFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  stage,  INTERMITTENTLY,  1955  TO  1902,  19aa,  AND  1996  TO  1955.  DAILY,  OCT.  1968 
To  nATE. 

EATREMES.  HIGHEST,  5.5u  FEET  (CAUSED  By  hURRICAnei  on  OCT.  30,  1985.  LOWEST,  0.01  FOOT  ON  NOV.  20 
AND  21.  1  9a,9. 


•>*ILV 

E I 6mT  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  KG VO 

(1983  AOJ.J 

ua  r 

Jan  fer 

HA*  APR 

may 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

2,6o 

2.^0 

2.00 

2.80 

2.50 

\  .30 

1.30 

1  .40 

1.90 

1.70 

3.50 

2.30 

a 

2,00 

2.01 

2.00 

2.80 

2.50 

l.PO 

1.30 

1  .00 

2.00 

1  .70 

3.60 

2.20 

3 

2.90 

2.00 

2.00 

2.80 

1  .90 

1  .20 

1.40 

0.90 

1  .60 

3.40 

2.2C 

a 

2,90 

2.00 

2.00 

2.90 

1.90 

l  .40 

1.50 

1  .00 

2.20 

1  .60 

3.40 

1.9o 

5 

?.B0 

2.00 

1  .90 

2.90 

1  .90 

t  .oG 

1.70 

1  .00 

2.20 

1.50 

3.30 

1  .90 

b 

B.lo 

2.20 

1.90 

2,90 

1  .80 

1  .20 

1 .90 

1.10 

2.10 

1.80 

3.00 

1  .90 

7 

2,00 

2.00 

2.00 

2.50 

1  .60 

1  .20 

2.00 

1.30 

2.00 

1.70 

2.80 

2.00 

l,90 

2.00 

2.20 

2.50 

1  .60 

?."0 

2.00 

1.20 

2.20 

1.70 

2.60 

1  .90 

N 

!,90 

t  .90 

2.20 

2.50 

1.40 

2. no 

1.90 

0.85 

2.20 

1  .60 

2.60 

1.90 

10 

1  .90 

1  .90 

2.50 

2.90 

1  .60 

2 . 00 

1.90 

1  .20 

2.20 

1.50 

2.60 

1 .80 

11 

2,00 

1  .70 

2.50 

2.«0 

1.80 

1  .90 

1.50 

1  .20 

1 .90 

1.50 

2.40 

1.80 

12 

l.BO 

1  .70 

2.90 

2.50 

1  .80 

1  .70 

1  .50 

1 .40 

1  .90 

1.50 

2.40 

1  .70 

13 

1,90 

1  .50 

2.90 

2.50 

1.70 

1  .90 

1.40 

l.«0 

1.70 

1.50 

2.20 

1.60 

la 

I,9n 

t  .SO 

2.30 

2.60 

1.90 

I  .AO 

1.50 

1.50 

1  .60 

1.50 

2.20 

1.50 

15 

1  .80 

1  .50 

2.00 

2.50 

2.00 

1  .60 

1  .50 

1  .60 

1  .60 

1.50 

2.00 

2.00 

16 

1,80 

1  .SO 

2.00 

2.50 

2.00 

2,aO 

1.50 

1.50 

1  .60 

1.60 

2.00 

2.00 

17 

2,00 

1  .50 

2.50 

2.50 

2.00 

2. SO 

1  .00 

1  .80 

1  .50 

1.70 

2.00 

2.00 

1« 

2,0o 

1  .50 

2.50 

2.50 

2.00 

2. SO 

1  .40 

1  .60 

1.50 

1.90 

2.00 

2.00 

1R 

2,00 

1  .60 

2. TO 

2.90 

2.00 

2.*0 

1.40 

1.50 

1.60 

1.90 

1  .90 

2.00 

20 

2. Do 

1  .60 

2.80 

2.90 

2.00 

2. SO 

1  .40 

1  .40 

1.60 

1.90 

1 .90 

1  .90 

?l 

i>o 

1  .70 

2.80 

2.90 

1  .90 

2.00 

1  .40 

1.40 

1.90 

2.00 

2.00 

1  .90 

22 

1,90 

1  .*0 

2.80 

2.50 

1  .90 

1  .00 

1.90 

1  .30 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

23 

1,60 

1  .*0 

2.80 

2.50 

1.70 

1.70 

1  .40 

1  .50 

2.00 

2.00 

1.90 

2.00 

24 

2.20 

2.00 

2.80 

2.50 

1  .60 

1  .50 

1.50 

1  .50 

1.90 

1  .90 

2.30 

25 

2.20 

2.00 

2.60 

2.60 

1  .60 

1.^0 

1.50 

1  .40 

1.90 

1  .90 

1  .90 

2.50 

26 

2.00 

2.00 

2.70 

2.60 

1,60 

1 .40 

1.60 

1.40 

1.90 

2.00 

2.00 

2.50 

27 

1,00 

2.1  0 

2.70 

2.60 

1.50 

1  .40 

1.60 

1.50 

1.90 

2.00 

2.00 

2.30 

2b 

1,90 

2.10 

2.90 

2.60 

1.50 

1  .20 

1.60 

1.50 

1.90 

2.«0 

2.20 

2.30 

29 

1.90 

2.90 

2.60 

1.50 

i  .no 

1 .60 

1  .50 

1.90 

2.90 

2.20 

2.60 

3o 

2,00 

2.R0 

2.50 

1.40 

1  .nO 

1  .50 

1  .60 

1.90 

5.50 

2.30 

2.50 

31 

2.00 

2.80 

1 .40 

1.40 

1 .60 

3.50 

2.50 

The 

FOlL OKInG 

REFER 

Only  To 

Readings 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

mean 

2,08 

1  .A? 

2.99 

2.57 

1.78 

1  .69 

1.54 

1.35 

1  .89 

2.40 

2.06 

MAk 

2.90 

2.20 

2.90 

2.90 

2.50 

2.50 

2.00 

1  .80 

2.20 

3.60 

2.60 

“»In 

t.»0 

1  .50 

1  .90 

2.90 

1 .90 

1.00 

l .  30 

0.65 

1  .50 

1.90 

1  .60 

HIGHEST  stage  was  5.5U  on  UCT,  JO,  AFEECTEO  BY  HURRICANE  JOAN 
LOWEST  STaGE  WAS  0.65  ON  AUG.  9. 
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DAILY  STASES  FOR  1963 


BAYOU  SLACK  at  GREENNOQD.  la. 


LOCATION.  LAT.  ?9. 37-14.  LONS.  90-54-15.  ON  BRIOSE.  0.5  NILE  BELON  JUNCTION  KITH  TERREBONNE- 

Lafourche  canal,  (sta.  S26soto.) 
sage,  automatic  recorder  and  staff. 

records  available,  intermittently.  1935  to  1942,  and  i9««  to  jrss.  daily,  nov.  is,  ms,  to  date. 

EXTREMES.  highest,  4.62  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  APR,  14,  1960.  LOMEST,  0.44  FOOT  ON 
Nnv.  3,  1966  AND  MAR  S,  1978. 


daily 

EIGhT  A.M.  STAGE  in  feet 

CAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1983  AOJ.) 

oat 

Jan  FEB  haR  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

2.05 

2.45 

1  .96 

1.1« 

2.18 

2.06 

3.43 

2.13 

2 

2.06 

2.43 

1.91 

1.07 

2.13 

2.01 

3.34 

2.24 

3 

2.05 

2.40 

1.68 

1.02 

2.14 

1.95 

3.24 

2.14 

4 

1.60  2.07 

2.31 

1  .81 

1.11 

2.24 

1.88 

3.12 

2.13 

5 

1.71  2.11 

2.27 

1  .77 

1.17 

2.27 

1.82 

3.00 

2.12 

b 

1.97  2.09 

2.25 

1  .75 

1.30 

2.38 

1.48 

2.88 

2.10 

7 

1.69 

1.91  2.08 

2.24 

1.72 

1.36 

2.35 

1.49 

2.77 

2.07 

8 

1,93 

1.77  2.09 

2.2* 

1.65 

1.54 

2.34 

1.50 

2.63 

2.07 

9 

1.93 

1  .67 

2.25 

1.40 

l.»5 

2.39 

1.39 

2.39 

2.08 

10 

1.93 

2.23  F 

1  .42 

1.30 

1.42 

2.31 

1 .64 

2.34 

2.11 

1  1 

1,95 

2.21 

1  .59 

1.26 

1.28 

2.28 

1.65 

2.30 

2.17 

12 

1,86 

2.19  F 

1  .63 

1.26 

1.19 

2.2* 

1.66 

2.45 

2.32 

13 

1,81 

2.18 

1.35 

1.30 

2.30 

1.70 

2.41 

2.36 

I  4 

1,88 

2.16 

1.37 

1.43 

2.12 

1  .81 

2.37 

2.60 

15 

1.93 

2.46 

2.20 

1.30 

1.78 

2.12 

1.91 

2.34 

2.36 

16 

1^94 

2.15 

1.25 

2.28 

2.10 

1.96 

2.32 

2.33 

17 

2.17 

2.12 

l.«9 

2.30 

2.07 

2.00 

2.29 

2.48 

18 

2,20 

F  2.26 

F  2.50 

2.01 

1.40 

2.27 

2.10 

2.02 

2.27 

2.46 

1  9 

2,22 

2.27 

2.«7 

1.98 

l.«3 

2.27 

2.07 

2.07 

2.27 

2.44 

20 

2.22 

2.26 

2.45 

1.97 

1.57 

2.25 

2.06 

2.10 

2.26 

2.40 

21 

2.13 

1.58  F  2.53 

2.«« 

F  1.98 

1.57 

1.94 

2.04 

2.11 

2.12 

22 

1  .62 

2.44 

l.«7 

1.87 

2.05 

2.12 

2.10 

2|S6 

23 

1.69 

2.45 

1.39 

l.»5 

2.22 

2.16 

2.16 

2.33 

24 

1  .81 

2.46 

1  .79 

1.38 

1.84 

2.2« 

2.20 

2.15 

2.36 

25 

2.03 

2.49 

1.49 

1.90 

2.22 

2.17 

2.15 

2.36 

26 

2.05 

2.«7 

1.41 

1.90 

2.20 

2.1« 

2.16 

2.33 

27 

2.06 

2.47 

1.37 

1.90 

2.15 

2.30 

2.16 

2.30 

28 

1.99  2.60 

2.53 

1.’6 

l.«« 

1.89 

2.07 

2.86 

2.20 

2.43 

29 

2.54 

1.95 

1.46 

1.87 

2.02 

3.24 

2.22 

2.43 

3i) 

2.50 

1.95 

l.*l 

1.91 

2.03 

3.47 

2.23 

2.41 

31 

1.96 

1.28 

2.01 

3.49 

2.39 

The 

FOLLOHING  REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

«Ean 

1  .67 

2.16 

2.08 

2.49 

2.32 

"A* 

2.30 

2.39 

3.49 

3.43 

2.60 

H  I  N 

1.02 

2.02 

1.48 

2.10 

2.07 

E-  'TIT  AT  3T  A  TEO  TI»E 

hir,HFsT  stage  -a.-,  *.49  at  sioo  a.h.  on  oct.  Jt,  affected  bt  hurricane  Juan. 

LOhEAT  STaGE  has  1.01  ON  AUG,  3. 


DAILY  STAGES  FOR  1885 
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CHATLIN  LAKE  CANAL  NEAR  CMENEYVILLE,  L*. 


location.  l *T  •  31-03-47,  long.  82-1S-26.  ON  8RI06E,  4.5  HUES  NORTH  OF  CHENEYVIllE.  (STA. 
5502518.5 

Gage'.  AUTOMATIC  RECORDER  and  STAFF. 

RECOROS  available.  intermittently,  IRS!.  DAILY,  DEC.  11,  1 B57 ,  TO  DATE. 

EktRfmES.  HIGHEST,  5T.R0  feet  On  DEC.  2R,  1RS2.  lOnEST,  40.25  FEET  CFROh  INCOMPLETE  RECORO)  ON 
J 1  in .  i.  irtt. 


Daily  eight  a.h.  st»GE  in  feet 


GASE  ZERO  IS  AT  N6VD 


OAT 

JAN 

FEB 

H«H 

APR 

HAT 

JUS 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

43.64 

«4.30 

44.58 

42.46 

F 

40.71 

41.83 

z 

««,12 

«4.70 

43.48 

42.14 

41.63 

3 

43, 4R 

43. R3 

42.82 

41  .88 

45.10 

a 

44,63 

43.45 

42.55 

41.84 

42.00 

53.78 

5 

43. R3 

5i  .50 

42.47 

41.84  F 

«1  ,S7 

43.21 

53.55 

6 

43,23 

5l  .01 

42.40 

41.88 

42.40 

51.78 

7 

«2, »1 

44 . 1  R 

42.35 

42.00 

41.82 

48.48 

ft 

42,57 

45.7* 

42.30 

42.13 

F 

41  .*0 

47.28 

9 

42,41 

44.36 

42.24 

46.81 

86.08 

10 

42. 2S 

«3.40 

42.28 

45.76 

B 

1  \ 

42,1* 

53. R3 

42.26 

43.60 

\z 

42.10 

54.50 

42.30 

42.28 

1  3 

42,05 

53. 4R 

42.15 

42.01 

14 

42.01 

51.32 

42.06 

41.87 

1  5 

42.00 

«4.36 

42.03 

45.26 

8 

1  h 

41,  RR 

46.40 

42.  OR 

44.23 

F 

41.86 

1  7 

45, R5 

45.06 

42.12 

42.78 

B 

44.51 

i  e 

46.30 

44.76 

42. IB 

42.08 

44.20 

1  9 

44.53 

44.32 

42.25 

41.81 

42.82 

20 

43. 3R 

•3.45  F 

42.05 

42.01 

41.80 

43.50 

?1 

43.04 

«3.05 

47.54 

«1  .82 

41  .80 

43.28 

?? 

42,4] 

42.50 

45. R6 

41 .81 

42.81 

43. H 

23 

42, ?R 

42.35 

44. 3R 

42.02 

42.62 

42.52 

24 

02, 3R 

55.1* 

43.15 

42.20 

42.32 

43.60 

?5 

42.33 

56.26 

42.87 

41  .88 

42.01 

42.58 

?b 

42.2* 

56.67 

42.43 

42.04 

41.85 

F  42.80 

27 

42,1* 

42.73 

43.88 

43.18 

2ft 

50.30 

43.77 

03.02  F 

41  .78 

42.58 

29 

4*. 60 

43.34 

43.25 

«?.?!  F 

41.85 

«1.88 

30 

46. 32 

42.88 

43.20 

42.12 

31 

44.76 

44.78 

41.83 

ThE 

F  Ol  c  0  H  1  NG 

REFER 

Only  TO 

READINGS 

APPEARING  IN 

The  T08LE 

ABOVE 

43,62 

42.46 

'-A* 

50,30 

44.58 

*■  I  N 

4  1  .  RR 

41.81 

F-  *  ht 

AT  STATED  TME 

CHANNEL 

DRY 

"IGHFST 

STAf.r 

(MPH  INCOMPLETE 

RECORD) 

has  56.68  AT  8: 

55  A.H 

.  ON  FES. 

26. 

L JwE  ST 

stage 

fFRon  JNCO 

*PLFtE 

RECORD) 

WAS  ao.71 

ON  JUL 

.  1. 

OCT 


NOY 


DEC 


11*4 


DAILY  STASES  FOR  1985 


THREE  prong  lake  at  relleoeau,  la. 

location.  l*T.  3 1 -04-06 »  LONG.  92-11-02.  ON  hIgh*.ay  U«  BRIDGE.  (STA.  5515011.) 

gage'.  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  Available.  INTERMITTENT!.!,  1939  to  1946.  OaIlT,  AUG.  IS,  19oi  TO  mar.  1,  1 97  3  and  OCT, 
25,  1  9t  3  To  Date. 

extremes.  f From  1946  TO  DATE)  HIGHEST,  56.20  FEET  ON  mat  20  AND  21,  1951.  LOMEST,  00.72  FEET  On 

JlILT  ti,  1B65.  ALSO  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  ON  JUNE  IS,  1966. 

daily  EIGhT  A.M.  stage  IN  FEET  gage  IERO  IS  AT  nGVD 


Day 

Jan 

FE* 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JtIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

i 

92, 9  1 

*»3.83 

52.63 

00,08 

03.27 

02.85 

02.58 

02.61 

02.99 

46.00 

53,68 

06.88 

2 

02,89 

4*.  A«5 

52.55 

03.72 

03.58 

02.72 

02.33 

02.60 

02.85 

00.79 

53.69 

48.78 

3 

02.88 

52.37 

03.37 

03.62 

02.62 

02.18 

«2.60 

05.50 

03.95 

53.60 

07 ,81 

4 

0  3,21 

F  M.10 

52.10 

03.20 

03.52 

02.59 

02.17 

02.52 

50.68 

03.69 

53.00 

46.21 

5 

03.20 

47.2? 

51.90 

03.10 

03.09 

02.50 

02.05 

02.09 

50.65 

03.56 

53.25 

45.08 

fe 

03,05 

4 

51.53 

03.00 

03.60 

02.05 

02.33 

02.09 

09.98 

03.39 

53.09 

04.01 

7 

02.9? 

47.09 

50. 9g 

02.90 

03.95 

02.45 

02,06 

42.01 

08,90 

03.22 

52.88 

00.09 

e 

02.8* 

4S.?9 

50.18 

02.80 

03.95 

02.61 

02.87 

42.41 

4T.06 

03.01 

52.68 

03.89 

9 

02,99 

44.31 

o9. 30 

02.71 

00.07 

02.73 

42.60 

02.39 

06.19 

02.90 

52.05 

03.80 

\  f> 

02.8a 

43.84 

08.59 

02.65 

00.83 

02.72 

02.50 

02.35 

08.51 

42.80 

52.21 

43.69 

1  * 

02,82 

50 .00 

07.80 

02.63 

03.66 

02.77 

02.51 

«2.35 

09.23 

02.79 

51. 91 

03.61 

1  2 

02,95 

50.82 

07.01 

02.60 

03.13 

02.98 

02.07 

02.38 

08.06 

02.72 

51.53 

09.31 

t  i 

02.80 

50,44 

06.10 

02.58 

02.96 

02.81 

42.28 

«2.35 

06.85 

02.70 

51.00 

51  .38 

\  « 

02,  TS 

49.72 

05.09 

02.52 

02.93 

02.81 

02.12 

02.30 

05.73 

02.70 

50.05 

51.18 

15 

0?  .  7  l 

48.07 

00.97 

02.09 

02.98 

02,03 

41.99 

02.39 

05.10 

02.86 

09.89 

50.91 

10 

02.7, 

48.33 

00.56 

02.08 

02.98 

02.27 

01  .77 

06.53 

04.65 

45.75 

09.36 

50.01 

17 

05,70 

4  5.32 

00.23 

02.06 

02.81 

02.12 

01  .80 

07.73 

40.11 

05.20 

08.79 

09.30 

1* 

05,29 

44.7ft 

03.93 

02.00 

02.70 

02.00 

fll.80 

07.52 

03.80 

00.15 

08.07 

07.93 

19 

00,26 

44.40 

03.71 

02.00 

02.69 

05.98 

01.95 

06. U 

03.60 

03.90 

07.05 

06.72 

2-J 

03.93 

43,83 

01.63 

02.33 

02.95 

00,75 

02.59 

00.69 

o3.»5 

50.64 

06.90 

05.80 

?i 

0  3.21 

43.48 

06.1  1 

02.33 

03.20 

03.91 

03. 7S 

06.50 

03.30 

51.17 

06.15 

05.30 

22 

03.05 

43. a3 

05.39 

02.33 

03.36 

03.59 

03.63 

«5.25 

03.15 

51.05 

05.03 

00.70 

23 

03.25 

4  3.45 

00.33 

02.29 

03.37 

03.03 

03.06 

00.20 

03.03 

50,60 

05.01 

00.29 

?« 

03,15 

5  1  .85 

03.75 

02.30 

03.26 

03.17 

03.22 

«3.92 

02.92 

50.60 

00.59 

03.93 

25 

03.03 

52.89 

03.57 

02.30 

03.10 

02.83 

03,06 

03.88 

02.86 

50.65 

90.29 

03.71 

?o 

02,98 

52.82 

03.55 

02.30 

02.92 

02.70 

42.93 

05.63 

02.80 

50.53 

00.08 

03.61 

?1 

0  2.90 

52,83 

03.59 

«3.25 

02.81 

02.50 

02.79 

05.11 

02.75 

50.10 

00.00 

03.53 

2d 

07,09 

52,55 

03. 9(j 

03.23 

02.80 

02.39 

02.72 

40.09 

42. TO 

52.02 

06.22 

03.80 

29 

Ob  *  9  7 

a  5.89 

03.32 

02.75 

02, 09 

02.63 

43.66 

02.66 

53.00 

09.11 

03.70 

5u 

05,00 

03.51 

03.31 

02. 86 

02.50 

02.59 

«3.92 

00.35 

53.73 

08.01 

03.58 

31 

00  .  oo 

00. So 

02.91 

02.57 

03.20 

53.70 

03,50 

TmF 

FOi  LOSING 

,  REFER 

0  NL  7  To 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOYE 

03,56 

06.75 

02. T9 

03.27 

4P.85 

42.53 

03.82 

05.30 

06.70 

09,50 

45.96 

07.09 

52.6  3 

00.08 

ao.83 

45. 08 

Q3.Y8 

07.73 

50, SB 

53.73 

53.69 

51.38 

MlN 

02 .7  1 

03.51 

02.29 

02.69 

4?.^0 

41.77 

02.30 

02,66 

02.70 

40.00 

03,50 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

-*  I G  h  A  S  T  STAGE  mas  57.73  AT  *100  A.M.  JJN  OCT.  50,  AFFECTED  MY  HURRICANE  JUAN. 
LOmEST  STa&F  mas  ai.75  on  JLL.  IT, 
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BAYOU  DU  LAC  NEAR  HFSSmER,  la. 

location.  (.at.  31-01-13,  LONS.  92-08-5*.  HIGHMAT  115  BRIDGE,  3.6  HUES  SOUTHWEST  DF  ME83HER. 
(STA.  5520011'.) 

sage',  automatic  recorder  and  mire  meight. 

RECOROS  AvailaBLF.  INTERMITTENTLY,  1937  TO  19*7.  DAILY,  JAN.  31,  1947,  TO  DATE. 


extremes. 

highest.  5*. 

3*  feet 

ON  NAY 

?1  AND  1953. 

LOWEST, 

37.0 

FEET  from  JUNE  13 

TO  «>0. 

19*8. 

Daily  eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NSVD 

DAY  Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY  JUN 

JlJL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

39,09 

4 1  ,«1 

48.35 

41.41 

39.50 

38.  *0 

36. *2 

38.39 

38.60 

40.76 

40.60 

*4,10 

2 

*0,08 

41.13 

48.51 

40.63 

39.25 

38.39 

38.50 

38.35 

38.56 

40.21 

50.61 

F 

44.41 

3 

39,9* 

40.79 

*8.60 

39.79 

39.1* 

38. OS 

39.48 

36.36 

45.10 

39.40 

50.59 

a 

*0,30 

40.25 

48.62 

39.29 

38.91 

38.52 

36.39 

38.5* 

*5.35 

38.79 

50.51 

5 

*0.37 

43.66 

48.58 

39.05 

38.97 

38.  ?9 

39.1  J 

38.5* 

«5.6T 

38.47 

50.45 

b 

39,8* 

43.97 

*8. *7 

38.97 

38.68 

38. ?0 

39.03 

36.40 

*5.85 

38.35 

50.34 

7 

39,39 

43.90 

48.28 

38.92 

38.50 

38. ?5 

38.65 

38.29 

45.80 

38.30 

50,31 

6 

39,13 

43.53 

*7.95 

38.89 

38.90 

38,81 

36.47 

38.21 

*5.51 

38.20 

9 

39.00 

47.92 

4T.S2 

38.88 

*1  .62 

38. ?8 

38.92 

38.71 

45.12 

38.17 

F 

39.69 

10 

38.99 

41.5* 

*7.08 

38.90 

42.42 

38. ?5 

38.42 

39.41 

*6.0* 

38.20 

39.19 

1  1 

38,92 

4*. 59 

*6.58 

38.82 

41.06 

38.80 

38.29 

18.93 

*6.40 

38.19 

39.22 

12 

38.88 

4*. 83 

*6.09 

38.81 

39.29 

38.80 

38.2* 

38.9* 

*6.26 

38.10 

44.33 

13 

38.8? 

45.19 

*5.59 

38.77 

39.06 

38.88 

38.19 

38.77 

*5.65 

38.19  F 

48.95 

*5.11 

1  a 

38,79 

45.33 

*5.08 

38.70 

39.01 

38.82 

36.0* 

38.27 

45.31 

38.20 

15 

38.79 

45.2* 

**.57 

38.78 

40.23 

38.66  F 

38.03 

38.31 

44.82 

39.05 

lb 

38,  ?g 

**.89 

*4. 1C 

38.69 

*0.63 

38.59 

*3.17 

*4.30 

*2.50 

F 

*5,75 

17 

*8.1  1 

«*  .*9 

*3.5* 

38.57 

39.70 

38.60 

38.22 

93.99 

43.69 

42.52 

*5.75 

1% 

*2,66 

**.06 

*8.66 

38.72 

38. 9S 

38.61 

39.78 

*1.81 

42.69 

41  .09 

45.50 

19 

«1,S2 

*3.58 

*1.06 

38.87 

38.67 

*1  .56 

39.61 

43.11 

40.79 

39.75 

*5.12 

20 

«0.36 

*7.78 

*0.01 

39.18 

38.42 

41.63 

39.25 

41  ,89 

39.64 

44.69  F 

45.67 

44.70 

21 

39,69 

41.15 

*3.12 

38.90 

38.*7 

40.82 

*0.11 

43.09 

38.93 

44.90 

**.99 

*4.30 

22 

39,28 

«n.oo 

*2.9* 

38.56 

38.89 

39.97 

39.62 

41.69 

38.62 

45.11 

*«.  *9 

43.80 

23 

38,99 

39.53 

*2.01 

38.58 

39.18 

39.89 

39.34 

40.37 

38.56 

*5.61 

F 

*3.15 

24 

38,98 

*5.68 

*0.81 

38.58 

39.29 

39,00 

39.15 

39.53 

36.50 

45.96 

F 

*1.79 

2S 

38.90 

«6.61 

39.90 

38. *2 

38.90 

38.88 

39.3! 

39.1  J 

38.40 

*6,21 

*2.55 

26 

38,80 

47.32 

39.50 

38.37 

38.78 

39.  ?l 

36.86 

*0.81 

38.31 

46.50 

40.62 

27 

38,80 

*7.68 

39.38 

42.17 

38.72 

38.71 

38.60 

40.58 

38.29 

46.66 

39.70 

28 

43,48 

47.93 

39.99 

40.68 

38.56 

38.40 

38.61 

40.03 

38.38 

««  .  09 

29 

43. *6 

*0.09 

39.72 

38.38 

39.1  8 

38.60 

39.48 

38.30 

*4.21 

30 

43,12 

39.68 

39.72 

38.30 

38,60 

36.52 

*0.11 

*0.30 

F  50.28 

**.21 

F 

39,62 

31 

48.32 

*0.77 

38.60 

38.23 

39.29 

50.53 

39.35 

ThE 

FQ|  LOWING  REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  the  table 

AMOVE 

mean 

40.05 

43.7] 

4*.  17 

39.21 

39.26 

38.9* 

3*.9S 

42. 27 

^  A  x 

*3, *8 

47.93 

*8.62 

42.17 

*2. *2 

4t  .63 

AT. 99 

46.40 

HI* 

38.78 

39.53 

39.38 

38.37 

3F  .30 

38. ?0 

3B.21 

38.29 

F -  NnT  AT  STATED  time 

HIGHFST  stage  mas  50.61  »T  8100  A.«.  ON  NOV .  2,  AFFECTED  BY  HURR IC  *  NE  JUAN. 
LUwtST  stage  WAS  38.03  On  JUL.  15. 
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OAK*  STAKES  FOR  18*5 


BAYOU  OES  SIAISES  NEAR  COTTONPORT,  LA. 


LOCATION.  l‘T.  71-00-28.  LONG.  92-03-03.  HIGHWAY  107  BRIDGE,  1.7  MILES  NORTH  OF  COTTONPORT. 

( 9T A .  5525011.) 

gage,  automatic  recorder  and  hire-height. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAR.  15,  1955,  TO  OATE. 

extremes,  highest,  (from  incomplete  record)  50.25  feet  on  jan.  9,  1983.  lowest,  33.62  feet  on 
Sfp .  a,  1980. 


&ATIV 

EIGHT  a.h.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

EERO  IS 

AT  NGVD 

(1966  AOJ.) 

DAT 

Jan  FEB 

HA«  APR 

hay 

JUN 

JUL 

A  H6 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

36,16 

47.25 

39.39 

37.16 

35.22 

35.15 

34. 9T 

36.00 

38.16 

49.97 

42,44 

2 

37,35 

47.56 

38.68 

36.85 

38.96 

35.22 

35.08 

35.83 

37.78 

89.93 

42,63 

3 

37,60 

87.65 

37.62 

36.86 

35.12 

35.22 

35,09 

82.29 

36.98 

•  9.90 

42.75 

a 

37,8i 

87.66 

36.93 

36.19 

35.33 

35.18 

35.16 

83.51 

36.10 

•  9,80 

42.60 

5 

38.10 

87.65 

36.58 

36.23 

38.90 

35.79 

35.35 

83.83 

35.55 

89.70 

42.17 

t> 

37,59 

47.52 

36.35 

35.75 

38.77 

36.15 

35.15 

84.02 

35.22 

•  9.56 

•1.40 

7 

36,97 

87.31 

36.20 

35.30 

38.66 

35. 68 

34.81 

44.04 

35.09 

89. 4T 

39.70 

e 

36,55 

86.87 

36.07 

35.79 

38.78 

35.30 

38.  T7 

43.88 

38.89 

89.30 

34.44 

<3 

36,26 

46.82 

36.01 

37.89 

38.90 

35.13 

35.80 

83.99 

38.73 

•9.10 

37.70 

JO 

36.13 

45.86 

35.97 

80.45 

38.60 

35.22 

36.27 

88.17 

38.75 

48.87 

37.25 

11 

36,07 

85.32 

35.91 

39.24 

35.85 

38.98 

36.06 

94.65 

34.80 

•  8.61 

34.94 

\2 

35.98  F 

83.35 

88.81 

35.85 

37.11 

35.83 

34.98 

35.65 

44.54 

38.64 

48.30 

41.32 

13 

35,95 

83.74 

88.29 

35.82 

36.36 

35.82 

38.88 

35.76 

•  8.18 

38.65 

87.91 

42.94 

14 

35,83 

83.97 

83.77 

35.76 

36.25 

35.91 

38.58 

35.10 

43.67 

39.74 

97.83 

43.49 

15 

35.87 

43.97 

43.25 

35.75 

37.08 

35.68 

38.89 

38.77 

83.18 

38.98 

86.90 

93.87 

lb 

35.87 

83.69 

82.72 

35.61 

38.06 

35.52 

34.37 

39.01 

•  2.59 

39.40 

86.81 

•  4.27 

17 

83.28 

82.14 

35.47 

37.15 

35.52 

38.39 

81.06 

41.95 

80.12 

85.91 

44,32 

16 

82.81 

41.08 

35.59 

36.15 

35.50 

36.85 

40.98 

80.95 

38.75 

45.38 

44.16 

19 

82.25 

39.30 

35.88 

35.59 

37.90 

36.92 

40.56 

39.08 

37.31 

88.91 

43.81 

20 

81  .37 

38.06 

36,27 

35.16 

39.09 

36. 3T 

39.60 

37.76 

•  1.38 

88.81 

•  3.39 

?l 

39.61 

80.81 

36.05 

35.02 

38.33 

37.32 

90.83 

37.01 

•  2.82 

•  3,89 

92.94 

22 

38.18 

41.03 

35.88 

35.67 

37.38 

36.87 

39.89 

36.55 

43.30 

•  3.37 

42.40 

23 

37.87 

80.18 

35.32 

36.16 

36.66 

36.52 

38.15 

36.40 

48.11 

82.87 

41.68 

24 

83.82 

38.89 

35.36 

36.30 

36.21 

36.07 

37.22 

36.18 

•  8.84 

•  2.23 

39.98 

25 

85.12 

37.83 

35.30 

36.09 

35.91 

36.85 

36.70 

35.87 

88.58 

•  1.10 

38.56 

2b 

«5.95 

37.27 

35.01 

35.72 

36.30 

35.96 

38.30 

35.87 

94.82 

38.88 

37.69 

27 

•6.35 

37.11 

40.06 

35.51 

35.78 

35.86 

38.14 

35.19 

•  5.03 

37.79 

37.23 

26 

•  6.67 

37.62 

38.81 

35.36 

35.12 

35.80 

37,68 

35,17 

86,90 

40.84 

37.95 

29 

37.91 

37.50 

35.  OT 

36.15 

35.39 

37.08 

33.05 

48.88 

42.10 

37,64 

30 

37.87 

37.13 

34.84 

35,66 

35.30 

37.88 

36.51 

89.58 

42.45 

37.41 

31 

38.35 

35.18 

38.91 

36.78 

49.95 

37.24 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLT  TO 

REAOINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

42.61 

36.85 

36.35 

35.84 

35.55 

37.08 

80. 08 

39.80 

45.90 

40,85 

HA* 

47.66 

40.06 

80.85 

39.09 

37.32 

81.06 

84.65 

89.95 

49.97 

44.32 

min 

37.11 

35.01 

34.88 

34,60 

34.37 

38.77 

35,05 

38.64 

37.79 

34.98 

F-  NflT  AT  STATEO  TIME 

highest  stage  has  *9.99  at  5100  p.m.  on  oct.  31,  affected  by  hurricane  juan. 
lowest  stage  has  39.29  ON  JUL.  IT. 


DAILY  STAGES  FOR  1985 
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COULEE  OES  GRUE  S  AT  MaRKSVILLE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-06-32,  LONG.  92-03-49.  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILROAD  TRESTLE,  100  FEET  REST  Of 
highway  1  BRIDGE.  fSIA.  5555011.) 

gage,  staff  tvpf. 

RECORDS  AVA  TLABLF .  INTERMITTENTLY,  1  933,  193?  Tn  (94?,  AND  1944  TO  1948.  DART,  AUG.  14,  1948, 

To  OATp. 

EXTRfmES.  HIGHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  59.7  FEET  ON  APR.  ?5,  1945.  LOWEST,  40.0  FEET  ON  JAN. 
?  ANO  9.  1972'. 


OATLY  EIGhT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


UA  Y 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

IUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

“f',00 

43.50 

48.50 

43.90 

42.70 

41.80 

41.90 

42.70 

42.90 

45.00 

49.20 

*3.30 

2 

4?  .00 

43.20 

48.30 

43.50 

42.50 

#1  .80 

41.90 

42.50 

42.80 

44.00 

49.10 

46.00 

3 

42.00 

43.10 

48.20 

43.00 

42.30 

41.80 

41.90 

42.30 

48.80 

43.00 

49.00 

43.50 

a 

«?,00 

43.00 

48.00 

42.80 

42.20 

41  .80 

41.90 

42.20 

4T.40 

42.70 

48.70 

#4.70 

5 

42.00 

45.50 

47.90 

42.80 

42.20 

41.80 

41.90 

42.10 

4T.  30 

42.40 

48.50 

44.30 

b 

41^90 

45.80 

47.70 

42.50 

42.20 

41.80 

41.80 

42.10 

47.10 

42.30 

48.30 

43.30 

7 

41,90 

45.10 

47.50 

42.80 

42.20 

#1.70 

41.80 

42.00 

48.80 

42.20 

48.10 

43.20 

a 

41,9  0 

44.20 

47.20 

42.50 

42.10 

41.70 

41.80 

42.00 

46.00 

42.20 

48.00 

43.10 

9 

41.90 

43.80 

48.50 

42.50 

42.10 

41  .70 

41.80 

42.00 

45.70 

42.20 

48.00 

*3.00 

10 

4  1.90 

«3.20 

48.00 

42.40 

42.10 

41  .70 

41  .80 

42.00 

45.90 

42.10 

47.90 

*3.00 

1 1 

41.90 

47.10 

45.50 

42.40 

42.10 

41.70 

41.80 

41.90 

48.70 

42.10 

47.80 

#2.90 

12 

41  ,80 

47.10 

45.10 

42.40 

42.10 

41  .70 

41.70 

42.30 

46.10 

42.10 

47.70 

*8.30 

13 

41,80 

47.00 

44.80 

42.40 

42.10 

41.70 

41.70 

42.30 

45.40 

42.00 

47.50 

*7.70 

14 

41,80 

48.70 

44.40 

42.30 

42.00 

41.70 

41.70 

42.30 

44.50 

42.00 

47.30 

*7.50 

15 

41  .80 

«8.00 

44.10 

42.30 

42.00 

41  .70 

41.70 

42.50 

43.50 

43.50 

47.10 

47.30 

16 

44.00 

45.00 

43.90 

42.30 

42.00 

41.70 

41  .70 

45.00 

42,70 

44.80 

46.80 

47.10 

17 

44,70 

44.10 

43.80 

42.30 

42.00 

41.70 

41.70 

45.20 

42.00 

44.00 

46.40 

*6.60 

18 

44,20 

43.80 

43.70 

42.30 

42.00 

41.70 

41.70 

45.00 

42.00 

43.30 

46.00 

43.90 

19 

43, 70 

43.80 

43.80 

42.20 

42.00 

44.20 

41.80 

44.50 

42.00 

43.00 

43.60 

*5.10 

20 

43.50 

43,40 

43.50 

42.20 

42.00 

43.80 

41  .80 

44.30 

41.90 

47 .40 

43.10 

44.40 

21 

«  3. 30 

4  3.20 

44.80 

42.20 

42.00 

«3.no 

43.00 

45.10 

41.90 

47  .TO 

44.90 

44.00 

22 

43,20 

43.00 

44.40 

42.20 

41.90 

#2.80 

43.20 

44.10 

41.90 

47.30 

44.60 

*3.80 

23 

«3,10 

#2.90 

43.80 

42.20 

41  .90 

42.40 

43.10 

43.10 

41.80 

4T.50 

44.30 

•3.60 

24 

43,10 

48.40 

43.80 

42.20 

41.90 

42.20 

43.00 

#2.80 

41.80 

47.60 

44.20 

*3.40 

25 

43.10 

49.00 

43.50 

42.10 

41.90 

42.10 

42.90 

42.00 

41.80 

47.30 

*4.10 

*3.30 

2b 

43,90 

48.70 

43.40 

42.10 

41.90 

42.10 

42.80 

45.30 

41.70 

47.20 

*4.00 

43.20 

27 

44,20 

#8.50 

43.50 

43.50 

41.90 

42.00 

42.80 

44.J0 

41  .70 

47.00 

*3.90 

•  3.10 

26 

45,10 

48.40 

43.50 

43.10 

41.80 

«2.00 

43.10 

43.50 

41.70 

46.80 

*5.80 

•3.10 

29 

«5,00 

43.40 

43.00 

41,80 

42.00 

43,00 

43.20 

41  .60 

49.10 

#8.00 

43.00 

30 

44, 50 

44.00 

42.90 

41  .80 

42.00 

43.00 

43.10 

45.30 

49.10 

45.60 

43.00 

31 

43.80 

44.10 

41.80 

42.90 

43.00 

49,20 

43.00 

the 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

readings  appearing  in  the  table 

ABOVE 

"EAN 

42,93 

«5.21 

45.18 

42.58 

42.04 

42.04 

42.20 

43.11 

43,88 

44.85 

46.65 

44,48 

45,10 

49.00 

48.50 

43.90 

42.70 

44,20 

43.20 

45.30 

47.40 

49.20 

*9.20 

47.70 

"In 

41.80 

42.90 

43.40 

42.10 

41.80 

41  .70 

41,80 

41  .90 

41  .60 

42.00 

#3.90 

•  2.90 

highest 

stage 

WAS  49. 2C 

1  ON  UCT 

.  31  AND 

later 

DATE (S) . 

4FFECTE0 

ST  HURRICANE  JUAN. 

LOWEST 

stage 

WAS  41.80 

ON  JUL. 

19  ANO 

later  OATE(S). 
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D*11Y  STAGES  FOR  1965 


SATOU  DES  GLAISES  IRS)  AT  HAMBURG,  LA. 


LOCATION.  l*T.  31-01-08,  LONG.  91-55-11.  GAGE  MOuSf  ON  CROWN  OF  BATON  OES  GLAISES  FUSCPLNG  LEVEE. 
INTAKE  50  EEET  EAST  of  Small  BRIOGE  CROSSING  bayou  OES  GLAISES  near  INTERSECTION  OF  STATE 
HIGHWAY  1  ANO  ha8pL .  (STA.  5590011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

records  available.  intermittently,  i93a,  irjt,  i9aS.  1946,  i9«r,  1950,  and.  1952.  Daily,  feb. 
1971,  TO  OaTE. 

EXTRfmES.  (From  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  56.91  feet  Qn  hay  15,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCONPLETE 
RECORD)  22.00  FEET  ON  JUL.  16,  1980. 


UATLY  eight  a.m.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGYO 


Day 

Jan 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

28,12 

24.42 

28.00 

35.80 

27.60 

23.94 

26.03 

24.55 

25.90 

F 

30.42 

27.81 

30.18 

28,06 

24.03 

29,50 

35.33 

F 

27. IS 

24.14 

25.70 

F 

24.55 

25,90 

30.44 

27.75 

30.55 

3 

28,23 

24.01 

30.19 

3«.5« 

26.62 

24.?8 

25.62 

24.55 

27.24 

30.45 

27.70 

31.04 

4 

2«,63 

20.00 

30.71 

33.23 

26.60 

24.44 

25.61 

24.55 

28.26 

30.46 

27.62 

31.42 

s 

29.17 

20.76 

31.69 

32.98 

26.43 

24.51 

25.61 

24.55 

29,12 

30.40 

27.58 

32.10 

& 

2«>8 

25.04 

32.50 

33.17 

F 

26.29 

24.37 

25.61 

24.55 

29.84 

30.30 

27.50 

32.18 

1 

30,05 

25.10 

33.07 

F 

26.30 

24.?9 

25.63 

24.55 

30.42 

30.22 

27.48 

32.68 

* 

30,06 

20.98 

32.89 

26.41 

24.31 

25.64 

24.53 

30.83 

30.16 

27.40 

32.72 

4 

30,59 

24.83 

32.9g 

26.39 

24.36 

25.64 

24.52 

31.10 

30.09 

27.38 

32. T4 

10 

31  .01 

24.78 

32.94 

26.59 

24.53 

25.65 

24.52 

31.33 

30.00 

F 

27.33 

32.82 

n 

31,60 

25.30 

32.97 

26.79 

25.10 

25.65 

24.52 

31.54 

F 

29.90 

27.12 

32.87 

12 

32.15 

25.45 

33.15 

27.30 

25.89 

25.63 

F 

24.61 

31  .68 

29.81 

27.20 

33.15 

13 

32,2a 

25.90 

33.53 

27.39 

26.31 

25.62 

24.73 

31.71 

29.80 

27.10 

33.36 

14 

32.30 

25.3?  F 

36.15 

33.51 

27.40 

26.59 

25.45 

24.75 

31.71 

29.81 

27 ,01 

33.31 

15 

31. 90 

25.23 

36.32 

33.40 

27.28 

26.71 

25.17 

24.80 

31  ,69 

29.81 

27.00 

33.41 

16 

31^78 

25.11 

36.50 

33.51 

26.83 

26.78 

24.82 

25.29 

31.60 

F 

29.81 

26.98 

33,59 

IT 

31,65 

25.01 

36. 5S 

33.80 

26.01 

26.67 

2«.85 

F 

25.30 

31.50 

30.09 

26.98 

1* 

31,20 

24.90 

36.60 

33.78 

25.24 

26.65 

24.85 

25.31 

31.39 

30.32 

26.92 

19 

30.28 

24.90 

36.90 

33.58 

F 

24.10 

26.84 

24.88 

25.32 

31.27 

30.45 

26.90 

20 

29.80 

24.80 

37.03 

33.29 

23.95 

26.97 

24.90 

25.32 

31.17 

30.70 

26.82 

21 

20.80 

37.20 

32.98 

F 

23.91  F 

27.00 

24.90 

25.75 

F  31.06 

31.10 

26.75 

22 

29,»0 

20.76 

37.00 

32.63 

23.90 

27.03 

24.70 

25.75 

30.94 

31.60 

26.72 

23 

26, 35 

2o.7o 

36.95 

32.13 

23.88 

27.04 

24.36 

25.75 

30.88 

32.20 

26.71  F 

33.60 

24 

2«, *1 

25.09 

36.92 

31.40 

23.83 

27.04 

2«.39 

25.75 

30.78 

32.53 

26.70 

32.42 

25 

2«.27 

26.23 

36.90 

30.60 

23.82 

26.80 

24.45 

25.77 

30.68 

32.69 

26.69 

31.98 

26 

24,20 

26,21 

36.68 

29.55 

23.81 

26.5* 

24.47 

25.82 

30.59 

32.61 

26.73 

29.60 

27 

29.22 

26.48 

36.55 

29.30 

23.80 

26.00 

24.45 

25.87 

30.50 

32.58 

F 

28.22 

31.00 

26 

2«,39 

27.21 

36.38 

28.95 

23.82 

26.40 

24.50 

25.88 

F  30.38 

33.60 

29.13 

29.40 

29 

29.40 

36.30 

29.00 

23.78 

26.30 

24.50 

25.89 

30.29 

2*.  19 

29.46 

28.82 

30 

24,39 

36.20 

28.44 

23.75 

26.30 

24.51 

25.90 

30.40 

28.31 

F 

29.80 

26.31 

31 

24.4) 

36.10 

23.75 

24.54 

25.90 

27 .95 

27,14 

7  ME 

following  Refer 

ONLY  TO 

Readings 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

HE  AN 

25.16 

32.54 

25.50 

25,*  1 

25.10 

25.14 

30.39 

30.54 

27.42 

27.21 

35.80 

27.60 

27.04 

26.03 

25.90 

31.71 

33.60 

F 

29.80 

hin 

24.00 

28.40 

23.75 

25.94 

24.36 

24.52 

25.90 

27.95 

26.69 

F-  NOT  AT  stated  TIME 

highest  stage  WAS  37.25  »T  3115  P.H.  ON  HAR.  20. 
LOWEST  STAGE  WAS  23.75  ON  may  29  AND  LATER  DaTE(S). 


DART  STAGES  FOR  1985 
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NA8PL  BURRflM  PIT  (LS)  AT  BAYOU  ROUGE  (LA.) 


LOCATION.  L»T.  TO-aS-JO,  LUNG.  91-S4-40.  QN  pile  at  JUNCTION  R I  TH  BAYOU  ROUGE,  2.7  MILES  NORTH 

of  palmetto,  u.  (sta.  sbogoiea.) 
gage'.  automatic  RECORDER. 

RECORDS  AVAILABLE.  E £A.  1J,  1937  TJ  1979,  ANO  OCT.  A,  1981  TO  DATE. 

EutRfmES.  HIGHEST.  33.2  FEET  (FROM  raTERmaRk)  In  may  1953.  LOREST,  9. A  FEET  ON  OCT.  15  ANO  16, 
1950. 


DAILY  eight  A.m.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

Jan 

FEB 

HAfi 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

16, «5 

IT. 55 

22.50 

18.70 

17.87 

17.42 

17.96 

17. 6S 

17.45 

18.11 

26.50 

18.57 

2 

IT, 32 

17.57 

23.67 

18.41 

17.70 

17.  ?r 

17.94 

17.74 

16.94 

16.84 

28.29 

19.11 

3 

IT. 03 

17.30 

22.59 

18.23 

IT.  77 

17.07 

17.92 

17.80 

18.00 

16.09 

27.92 

16.81 

a 

1T.11 

16.83 

21.57 

IS. 11 

17.95 

16.92 

17.93 

17.86 

23.47 

15.71 

27.34 

18.50 

5 

IT.  36 

19.59 

21.00 

18,04 

17.98 

1  7  ,r>7 

17.93 

17.89 

23.50 

15.72 

26.73 

16.21 

6 

1  T  ,  9  5 

20.94 

20.73 

IT. 84 

17.96 

17.24 

17.79 

17.93 

22.50 

15.41 

26.10 

17,97 

7 

IT, 35 

19.19 

20.60 

1  T  .72 

17.95 

17.36 

17.67 

17.93 

21.50 

15.03 

25.01 

17.71 

S 

IT, 13 

IS. 29 

20.99 

17.59 

17.89 

17.73 

17.51 

17.96 

20.75 

19.66 

23.88 

17.44 

9 

16. T6 

17.51 

20.28 

IT. 40 

16.00 

17.67 

17.55 

17.92 

20.18 

14.28 

23.09 

17.27 

10 

16.47 

16.66 

20.07 

IT. 12 

17.76 

17.91 

17.61 

17.87 

20.27 

13.90 

22.54 

IT. 18 

11 

16,17 

20.37 

19.89 

1  T  .  54 

16.00 

17.96 

17.65 

17.82 

21.50 

13.56 

22.10 

17.18 

12 

16,7S 

22.98 

19. 7u 

IT. 76 

16.06 

18.18 

17.76 

17.73 

21  .36 

13.18 

21.70 

20.58 

13 

16,63 

2l  .77 

19.50 

17.93 

17.98 

1  7. TO 

17.82 

17.62 

20.15 

15.11 

21.42 

22.90 

19 

16.21 

20. 2T 

l«.3l 

18.00 

17.95 

17.07 

17.72 

17.73 

19.35 

18.01 

21.17 

22.69 

15 

19.52 

19.08 

IT. 73 

18.34 

17.33 

IT. 46 

17.26 

18.60 

16.77 

20.94 

21.14 

lb 

16.93 

19.12 

18.87 

1 T  .65 

18.36 

17.51 

17.52 

15.91 

17.94 

18.21 

20.70 

20.13 

17 

1", 70 

18.72 

18.71 

IT. 93 

17.72 

17.43 

IT. 81 

17.00 

18.79 

18.41 

20.54 

19.76 

IS 

IT, 93 

IS.  29 

18.58 

IT. 93 

17.40 

17.72 

IT. 9* 

17.27 

18.69 

17.65 

20.34 

19.60 

19 

IT. 93 

17.79 

16.38 

17.93 

17.  S4 

18,06 

17.96 

17.84 

16.43 

16.87 

20.13 

19.43 

20 

IT. 16 

IS. 13 

18.24 

1 T  .  93 

17.60 

17.92 

17.73 

18.85 

17.83 

16.59 

19. 8T 

19.24 

21 

16,53 

17.67 

19.25 

17.94 

17.56 

17.63 

17.13 

19.10 

17.59 

18.81 

19.66 

19.04 

22 

16,99 

17.00 

19.30 

17.91 

17.71 

17.92 

17.33 

16.86 

17.27 

19.51 

19.47 

18.86 

23 

16,59 

17.09 

18.99 

17.88 

17.43 

18.05 

17.80 

18.07 

16.93 

19.50 

19.26 

18.69 

29 

16,50 

18.07 

18.65 

17.92 

17.70 

16.06 

18.02 

18.08 

16.54 

21.95 

19.05 

18.46 

25 

16.62 

20.20 

16.43 

17.92 

17.93 

17.91 

18.01 

17.92 

16.15 

21.60 

18.83 

18.14 

26 

16,59 

16.57 

l».3t 

17.92 

17.98 

17.82 

17.92 

18.45 

15.65 

20.25 

16.49 

17,99 

27 

16,9i 

19.52 

18.33 

18.20 

17.94 

17. AO  F 

17.98 

19.04 

15.17 

20.43 

16.13 

17.80 

28 

IT, 95 

21  .02 

18.36 

18.69 

17.86 

17.90 

17.86 

16.52  F 

1«.72 

26.35 

18.11 

17.93 

29 

l«,6l 

18.39 

16.39 

17.81 

17.93 

17.45 

18.20 

14.42 

27.55 

18,55 

17.88 

30 

IT, 15 

16.29 

16.08 

17.69 

17.98 

17.32 

16.00 

15.60 

28.38 

16.61 

17.69 

31 

IT. 15 

18.52 

17.56 

17.56 

17.82 

28.64 

17.60 

ThE 

FOt  LORI  NR  REFER 

ONLY  TD 

readings 

APPFARlNG  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

“EAN 

18.82 

19.62 

17.95 

17.83 

17.66 

17.72 

17.92 

18.58 

18.49 

21  .88 

18.82 

HA* 

22.9« 

23.67 

18.70 

16.38 

16.18 

18.02 

19.10 

23.50 

28.64 

28.50 

22.90 

"IN 

16.83 

18.24 

17.12 

17.40 

16,92 

17.13 

15.91 

14.82 

13.18 

18.11 

17.18 

f-  not  at  stated  time 

highest  stage  ra*  ?s.6«  *t  stoo  a.m.  on  uct.  3t,  affected  rv  hurricane  juan 
LOnEST  STaGe  has  13.11  ON  OCT.  12. 
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0AILT  STAGES  FOR  19S5 


BIS  OARBONNE  BAYOU  (LB)  AT  CDURTASLEAU,  LA, 


LOCATION.  l*T.  30-33-05.  LONS.  91*51-55.  ON  NEST  SIDE  OF  LEYEE  AT  OARBONNE  BAYOU  CONTROL 
STRUCTURE.  CSTa.  5815012E. ) 

CASE'.  STAFF  type. 

records  available,  intermittently,  irji  to  its*.  t9«i  to  i956,  and  i 9b i  to  i960,  daily, 

NAY  1966  To  Date. 

EXTREMES.  highest.  25.6  FEET  ON  MAY  23,  19S3,  LOnEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  10.5  FEET  ON  S*P. 
IB,  1994. 

DAILY  seven  A.M.  STAGE  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  C19T6  AOJ • ) 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

16,  so 

G 

17.20 

18.70 

G 

18,00 

G 

17.60 

G 

17.30 

G 

17.75 

G 

17.50 

G 

17.20 

G 

17.00 

20.60 

17.65 

2 

G 

IT, 30 

G 

17.30 

16.95 

G 

17.90 

G 

17.40 

G 

17.00 

6 

17.70 

G 

17,55 

G 

16.60 

G 

16.00 

20.50 

17.70 

3 

G 

16,90 

G 

17.05 

16.60 

G 

17.85 

G 

17.50 

G 

16.90 

G 

17.70 

G 

17.60 

G 

16.90 

G 

15.60 

20.40 

17.60 

4 

G 

16,95 

G 

16.60 

18.70 

G 

17.75 

G 

17.70 

G 

16.90 

G 

17.70 

G 

17.70 

G 

19.30 

G 

15.40 

20.30 

17.30 

5 

G 

17.20 

G 

14.30 

18.55 

G 

17.70 

G 

17.75 

6 

17.10 

G 

17.70 

G 

17.70 

18.60 

G 

15.50 

20.20 

17.20 

6 

G 

1T',30 

G 

17.90 

18.50 

G 

17.60 

G 

17.75 

G 

17.30 

G 

17.60 

G 

17.70 

18.55 

G 

15.20 

20.05 

17.20 

7 

G 

IT.  25 

17.60 

18.50 

G 

17.45 

G 

17.70 

G 

17.45 

G 

17.45 

G 

17.70 

18.40 

G 

14. B5 

19.90 

17.10 

S 

G 

IT, 00 

1,  .10 

18.45 

G 

17.35 

G 

17.70 

G 

17.50 

G 

17.30 

G 

17.80 

18.30 

G 

14,50 

19.70 

17.00 

9 

G 

16,70 

G 

16.50 

18.50 

G 

17.15 

G 

17.80 

G 

17.65 

G 

17.30 

G 

17.70 

18.10 

G 

14.10 

19.50 

17.00 

10 

G 

16.40 

G 

16.10 

14.40 

G 

17.20 

G 

17.40 

G 

17.65 

G 

17.40 

G 

17.65 

18.10 

G 

13.80 

19.35 

16.90 

11 

G 

16,15 

G 

17.60 

18.35 

G 

17.60 

G 

17.65 

G 

17.70 

G 

17.45 

6 

17.60 

18.20 

G 

13.50 

19.30 

16.90 

12 

G 

16,75 

14.60 

18.30 

G 

17.50 

G 

17.80 

G 

17.90 

6 

17.55 

G 

17.50 

18.10 

G 

13.05 

19.20 

17.70 

13 

G 

16,55 

16.50 

18.20 

G 

17.70 

G 

17.75 

G 

17.45 

G 

17.60 

G 

17.40 

17.65 

G 

15.05 

19.10 

16.60 

14 

G 

16,15 

16.20 

18.15 

G 

17.70 

C 

17.70 

G 

17.10 

G 

17.50 

S 

17.50 

G 

17.65 

G 

17.80 

19.05 

18.70 

15 

G 

15.70 

16.00 

18.05 

G 

17.50 

G 

18.10 

G 

17.40 

G 

17.30 

G 

17.10 

G 

IT. 00 

G 

16.40 

19.00 

18.50 

16 

G 

16>0 

17.70 

18.00 

G 

17.60 

G 

18.05 

G 

17.40 

G 

17.30 

15.95 

G 

16.70 

G 

17.30 

18.95 

18.40 

17 

G 

16,20 

17.40 

17.95 

G 

17.70 

G 

17.40 

G 

17.50 

G 

17.60 

G 

16.45 

G 

17.90 

17.35 

1B.B5 

18.30 

1« 

G 

17,20 

17.15 

17.90 

G 

17.70 

G 

17.10 

G 

17.50 

G 

17.80 

G 

16.80 

G 

18.10 

17.10 

18.80 

18.30 

19 

G 

17,50 

16.70 

17.85 

G 

17.70 

G 

17.30 

G 

17.80 

G 

17.70 

G 

17.30 

G 

IT. 75 

16.50 

18. TO 

18.20 

20 

G 

IT. 00 

G 

17.50 

G 

17.85 

G 

17.70 

G 

17.35 

G 

17.55 

G 

17.50 

G 

17.95 

G 

17.30 

16.40 

18.60 

18.15 

21 

G 

16,30 

G 

17.10 

G 

18.15 

G 

17.65 

G 

17.30 

G 

17.30 

G 

17.00 

G 

18.10 

G 

17.20 

16.70 

18.50 

IB. 00 

22 

G 

16,35 

G 

16.70 

G 

18.35 

G 

17.65 

G 

17.50 

G 

17.T0 

G 

17.00 

G 

17.95 

G 

17.20 

17.00 

18.40 

17.90 

23 

G 

16,50 

G 

16.80 

G 

18.20 

G 

17.60 

G 

17.20 

G 

17.60 

G 

17.55 

G 

17.60 

G 

16.90 

17.10 

IB. 30 

17.85 

24 

G 

16,45 

G 

17.50 

G 

18.10 

G 

17.70 

G 

17.50 

G 

17.80 

G 

17.80 

G 

17.80 

G 

16.50 

18.30 

18.20 

17.80 

25 

G 

16.55 

G 

19.30 

G 

18.05 

G 

17.70 

G 

17.70 

G 

17. TO 

G 

17.75 

G 

17.60 

G 

16.10 

18.40 

18.00 

17.70 

2b 

G 

16^50 

19.10 

G 

14.00 

G 

17.70 

G 

17.75 

G 

17.60 

G 

17.70 

G 

17.70 

G 

15.70 

18.10 

17.90 

17.60 

27 

G 

16,35 

19.00 

G 

18.00 

S 

17.90 

G 

17.70 

G 

17,60 

G 

17.70 

G 

18.15 

G 

15.15 

18.20 

17.70 

17.50 

26 

G 

IT, 75 

14.85 

G 

18.00 

G 

18.20 

G 

17.70 

G 

17.70 

G 

17.70 

G 

18.05 

G 

14.55 

19.60 

IT. TO 

G 

17.60 

2« 

G 

17,60 

G 

17.95 

G 

18.00 

G 

17.60 

G 

17.70 

G 

17.25 

G 

17.90 

S 

14.20 

20.05 

17.75 

6 

17,50 

30 

G 

17,00 

G 

17,90 

G 

17.80 

G 

17.50 

G 

17.75 

G 

17.05 

G 

17.70 

G 

15.35 

20.55 

17.70 

G 

17.35 

31 

G 

16.45 

G 

18.00 

G 

17.40 

G 

17.35 

6 

17.50 

20.60 

G 

17,30 

the  folloning  refer  only  to  readings 

APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

-EaN 

16,4! 

17.61 

18.23 

17.67 

17.59 

17.49 

17.50 

17.55 

17.18 

16.67 

19.00 

17,69 

H  A  a 

G 

18.20 

G 

19.30 

18.95 

G 

18.20 

G 

18.10 

G 

17.90 

6 

17.80 

G 

18.15 

G 

19.30 

20.60 

20.60 

18,70 

hIn 

G 

15.70 

G 

16.10 

17.85 

G 

17.15 

G 

17.10 

G 

16.90 

G 

17.00 

15.95 

G 

14,20 

G 

13.05 

17. TO 

16.90 

&-  GATES  closed 

highest  STAGE  NAS  20.60  ON  OCT.  31,  AFFECTEO  BY  HURRICANE  JUAN 
LOnEST  stage  NAS  13.05  ON  OCT.  12. 


DAILY  8TA6ES  FOR  1985 
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BAYOU  COURYABLEAU  AT  NASHINGYON,  LA. 

LOCATION.  l*T.  30-37-05.  LONG.  92-05-20.  STATE  HJGHNAY  10  BRIDGE,  SIX  HtLES  NORTH  OF  OFELOllSAS, 
LA.  fSTA.  5820012 A.) 

Gage'.  automatic  RECORDER  (DIGITAL!  and  MIRE  height. 

general  InFCRmATtON.  GAGE  REAO  AND  MAINTAINED  ST  u.  3.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JULY  1948. 

RECORDS  AVAILA9LF.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1939  TO  1946.  DAILY,  JULY  1946  TO  OATE.  DISCHARGE, 

daily,  computed  and  published  by  u.s,  geological  survey. 

extremes.  highest.  35.29  FEET  ON  MAY  22,  1953.  LONEST,  10.72  FEET  ON  OCT.  IB,  1956. 

MEAN  daily  STAGE  IN  FEET  gage  ZERO  is  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

17>6 

18.52 

26.52 

19.81 

1#.22 

17.69 

16.24 

18.01 

17.72 

18.31 

31.32 

22.42 

2 

18.08 

18.46 

26.82 

19.26 

18.00 

17.52 

1*.21 

18.07 

17.25 

IT. 30 

31.63 

22,38 

3 

17,75 

18.09 

26.9J 

19.06 

18.15 

17.33 

16.20 

18.14 

20.84 

16.63 

31.63 

22.06 

<1 

17,79 

17.77 

26.95 

18.92 

18.29 

17.14 

18.21 

18.19 

24.64 

16.21 

31.52 

21.25 

5 

17.97 

20.86 

26.90 

18.68 

1 8.29 

17.13 

18.20 

18.23 

25.48 

16.09 

31.41 

20.30 

6 

17,96 

21.97 

26.75 

18.49 

18.27 

17.27 

18.08 

18.24 

25.80 

15. T9 

31.28 

19.70 

7 

17, 8a 

21  .20 

26.63 

18.32 

18.23 

17.40 

17.95 

16.27 

25.73 

15.50 

31.15 

19.36 

a 

17,53 

19.77 

26.27 

18.17 

18.19 

17.82 

18.45 

25.47 

15.  JT 

31.00 

19.16 

9 

17,20 

t8.33 

25.80 

17.91 

16.23 

17.84 

18.32 

24.70 

15.16 

30.86 

18.97 

10 

16.9? 

17.48 

25.15 

17.72 

17.94 

17.90 

18.21 

24.24 

14.48 

30. TJ 

18.87 

u 

16.80 

22.68 

24.47 

17.99 

18.17 

17.94 

18.13 

24.10 

14.19 

30.59 

19.05 

12 

17,22 

24.84 

23.71 

18.21 

18.29 

18.30 

18.06 

18.05 

23.20 

13.99 

30.45 

22.03 

13 

17,00 

25.20 

22.77 

18.34 

16.26 

17.92 

18.11 

17.95 

21.64 

16.00 

30.28 

24.18 

14 

16.56 

24.98 

21.65 

18.37 

16.40 

17.45 

16.00 

18.04 

19.96 

19.11 

30.09 

24.54 

15 

16.53 

24.38 

21.61 

18.15 

19.22 

17.62 

17.80 

17.53 

18.56 

19.30 

29.85 

24.66 

lb 

>7,13 

23.43 

19.94 

18.22 

16.80 

17.78 

17.86 

19.15 

18.03 

22.63 

29.57 

24.60 

17 

19,75 

22.12 

19.66 

16.2b 

18.08 

17. S9 

18.23 

19.21 

18.77 

22.60 

29.26 

24,33 

1ft 

19. «1 

20.39 

19.51 

18.26 

17.81 

18.06 

18.37 

19.16 

16.83 

20.92 

28.92 

23.90 

19 

18,83 

19.05 

19.37 

18.24 

17.88 

18.32 

18.30 

19.22 

18.48 

18.94 

28.56 

32.21 

20 

17.99 

18.93 

19.78 

18.23 

17.92 

18.08 

18.00 

19.07 

18.02 

19.40 

28.16 

22,20 

21 

17,20 

18.56 

22.01 

18.20 

17.97 

17,90 

17.43 

19.52 

17.80 

21.83 

27.56 

21,20 

22 

17.07 

18.14 

21.94 

18.17 

18.07 

18,19 

17.72 

19.15 

IT. 51 

22.53 

26.69 

20.41 

23 

17,05 

18.09 

21.19 

18.15 

17.90 

18,33 

18.17 

18.67 

17.21 

23.30 

23.88 

20.01 

24 

17,19 

21.15 

20.35 

18.24 

16.14 

18,33 

18.39 

18.58 

16.85 

24.62 

25.12 

19.79 

25 

17.23 

24.89 

19.79 

18.24 

18.33 

16.22 

18.34 

18.34 

16.44 

24.67 

24.39 

19.53 

26 

17,09 

25.84 

19.51 

18.24 

18.36 

18.16 

18.26 

18.97 

15.98 

24.62 

23.73 

19.36 

27 

17,14 

26.27 

19.44 

19.21 

1«.29 

18.11 

18.38 

19.21 

15.54 

25.44 

23.69 

19.35 

25 

19,37 

26.42 

19.53 

19.45 

18.22 

18.19 

18.36 

18.93 

15.26 

27.53 

23.45 

19.68 

29 

20,12 

19.43 

18.84 

18.10 

18.23 

17.87 

18.65 

15.06 

28.96 

22.96 

19.39 

30 

19,27 

19.26 

18,51 

17.99 

18.26 

17.73 

18.38 

16.88 

30.48 

22.61 

1*.S3 

31 

18.46 

19.74 

17.85 

17.91 

16.10 

31.25 

19.19 

THE 

follohint 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

AN 

17,77 

21.35 

22.56 

18.46 

18.18 

18.06 

18.52 

19.86 

20.42 

28.48 

21.40 

20,12 

26.42 

26,95 

19.61 

19.22 

18.39 

19.52 

25.80 

31.25 

31.63 

32.21 

*IN 

16.53 

17.48 

19.26 

IT. 72 

17.81 

17.43 

17.53 

15,06 

13.99 

22.61 

18.87 

HIr.HFST  STAGE  MAS  31.67  *T  10100  P.H.  ON  NOV.  02,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LDmEST  STaGE  MAS  13.87  ON  OCT .  u. 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


BAYOU  NAUKSHA  near  LESEAU,  LA. 

LOCATION.  l*T.  30-42-05.  LONG.  92-00-49.  STATE  HIGHWAY  10  BRIDGE.  3.1  NILES  SOUTHWEST  OF  LEBEAU, 
(STA.  S«2«0I2A.) 

GAGE'.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

general  information,  drainage  area,  rs  square  miles. 

RECORDS  AVAILA8LF.  STAGE,  MAY  1G6R  TO  0ATE.  OISCHARSE,  1469  TO  DATE.  DISCHARGE  IS  RUSL ISHED  ALSO 

by  u.  s.  geological  survey. 

extremes.  highest.  31.64  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  NOV.  02,  1985.  LOWEST,  15.97  FEET  ON  SER. 
2A ,  1976. 

DATI.V  EIGHT  A.m.  stage  in  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


0  *  Y 

Jan 

EE8 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

19.60 

19. T6 

28.13 

22.61 

19. 9T 

18.25 

16.14 

22.42 

31.38 

20.76 

19.52 

20.09 

28.17 

20.59 

19.69 

F 

17.79 

17.94 

17.40 

22.84 

31.64 

22.40 

3 

i9.  m 

19.99 

28.18 

19.17 

20.16 

17.94 

24.15 

20.56 

31.64 

21.88 

4 

19. life 

16.72 

28.32 

19.10 

20.10 

17.95 

27.35 

18.65 

31.63 

20.33 

5 

19.23 

29.57 

28.29 

18.80 

19.92 

17.95 

27.70 

IT. 93 

31.60 

19.42 

b 

18.78 

26.29 

28.07 

16.69 

19.95 

17.94 

27.78 

IT. 81 

31.55 

18.90 

7 

18,98 

28.85 

27.79 

16.10 

1 8  ,T2 

17.95 

27.75 

IT. 80 

31.49 

16.55 

0 

18,23 

29.92 

26.98 

la.oa 

18.69 

18.15 

27.89 

17.60 

31.43 

18.34 

9 

17,99 

20.86 

29.28 

17.92 

18.35 

18.59 

27.95 

17.74 

31.33 

18,40 

10 

17.83 

19.35 

22.11 

17.87 

18.24 

16.82 

28.00 

17.78 

31.24 

18.25 

1  1 

17,83 

26.36 

21.58 

17.86 

16.18 

18.77 

28.03 

17.78 

31.12 

16,10 

12 

17,83 

27.80 

21.19 

18.21 

18.50 

18.18 

16.33 

27.99 

17.76 

30.47 

23.20 

13 

17,83 

27. T3 

20.82 

18.39 

18.48 

18.  P9 

18.03 

27.77 

17.82 

30.82 

27.16 

1  4 

17.83 

27.97 

20.11 

18.50 

18.64 

1S.05 

17.98 

27.53 

29.62 

30.64 

27.49 

IS 

17.83 

27.09 

20.07 

16.25 

21.25  F 

17.86 

1 S  .  1  6 

17.96 

27.26 

25.03 

30.43 

27.31 

u> 

17,82 

26.13 

19.97 

18.01 

21.77 

F 

17.92 

22.88 

26.93 

26. 81 

30.24 

27.04 

17 

23,15 

23.99 

19.25 

18.05 

19.52 

ia.77 

23,24 

26.40 

26. B7 

30.00 

26.63 

If 

23.48 

20.56 

18.93 

18.00 

18.75 

IB. 01 

23.00 

25.79 

26.19 

29.72 

25.77 

19 

21,11 

19.98 

18.68 

17.99 

17.77 

17.91 

17.89 

22.57 

24.50 

25.01 

24.37 

23.38 

20 

l«.6o 

18.98 

18.56 

18.11 

17.76 

18.15 

17. B9 

20.45 

21.10 

22.74 

28.90 

20.63 

21 

18.77 

18.79 

2*.86 

16.10 

17.75 

21.65 

16.87 

25.00 

28.04 

19.83 

22 

18.15 

18.9a 

29.62 

17.99 

17.69  F 

17.81 

22.92 

16.16 

26.03 

23.75 

14.42 

23 

17,89 

18.37 

22.15 

17.87 

17.70 

17.97 

F 

17.89 

22.18 

18.24 

25.95 

23.25 

19.10 

24 

17,83 

21  .90 

20.18 

18.67 

17.82 

18.20 

17.99 

20.18 

17.82 

26.95 

22.19 

18.93 

25 

17.90 

26.91 

19.57 

18.85 

18.36 

17.97 

18.05 

19.14 

17.80 

27.40 

21.30 

18.74 

2b 

17,87 

28.03 

19.19 

18.51 

18.00 

17. R4 

18.17 

20.49 

17,75 

27.31 

21.04 

18.35 

27 

17,83 

28.08 

19.15 

20.62 

17.80 

18.44 

23.56 

17.75 

27.37 

20.50 

18.42 

26 

22.22 

27.96 

21. t2 

22.51 

17.70 

18.35 

23.86 

17.75 

29.60 

21.65 

19.39 

2* 

21.16 

20.17 

21.60 

17.69 

17.95 

23.32 

17.74 

30.32 

22.71 

19.64 

30 

21.23 

19.92 

20.18 

17.94 

20.52 

18.62 

31  .32 

21.72 

19.16 

31 

19.88 

22.12 

17.94 

19.05 

31.56 

18.86 

The 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  table 

ABOVE 

ME  AM 

19.19 

23.34 

22.65 

18.93 

20.0b 

23.29 

23.61 

28.19 

21.16 

HAST 

23.98 

24.  PA 

2  8 . 1 8 

22.6* 

23. as 

28.01 

31  .56 

31  .64 

27.49 

MM 

IT. 8? 

14.37 

18.56 

17.86 

17.94 

17.74 

17.78 

20.30 

18.10 

F-  NDT  AT  STATED  TIME 

h IGHFS T  stage  mas  T1.6S  AT  SIOO  A.m.  ON  NOV.  S,  AFFECTED  BY  HURRICANE  Juan. 
LOWEST  STaGE  WAS  17.69  ON  mat  22  and  l»TER  OATE(S). 


OAILT  STAGES  FOR  1465 
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BAYOU  COURTaBLEAU  at  courtableau.  la. 


location.  L*r.  30-32-44.  LONG.  91-52-28,  On  BRIDGE  IN  NOUTH  OF  BIG  DARBONNE  BAYOU.  500  FEET 
NORTH  OF  U.  S.  HIGHWAY  190,  (STA.  SS35012E.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECOROER  and  hire  height. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1946.  DAILY ,  3ER.  1.  1946,  TO  DATE. 

extremes,  highest,  24. b  feet  on  may  25,  1953.  lowest,  10. ss  feet  on  see.  is,  1934. 


OATLV 

EIGHT  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1976  AOJ.) 

DAY 

Jan  feb 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEE 

OCT 

NOV  DEC 

1 

16.7o 

17.10 

18.68 

18.12 

17.68 

17.33 

17.87 

17.60 

17.11 

20.30 

17.72 

2 

17,26 

18.82 

18.03 

17.50 

17.17 

17.85 

17.67 

15.96 

20.30 

17.80 

3 

16,88 

16.92 

18.78 

17.96 

17.70 

16.99 

17.60 

17.73 

F 

17.45 

15.60 

20.22 

17,66 

4 

16.42 

16.56 

18.68 

17.89 

17.85 

16.81 

17.80 

17.76 

14.32 

15.36 

20.12 

17,51 

5 

17.14 

18.43 

18.60 

17.79 

17.88 

16.99 

17.61 

17.80 

18.47 

15.52 

20.00 

17.33 

6 

17,30 

17.94 

18.52 

17.68 

17.87 

17.10 

17.67 

17.84 

16.49 

15.21 

14,40 

17.20 

7 

17,22 

18.51 

17.58 

17.80 

17. ?2 

17.54 

17.85 

16.41 

14.83 

19.77 

17.10 

8 

17,00 

18.52 

17.47 

17.75 

17.61 

17.38 

17.86 

18.39 

14.48 

19.60 

17.00 

9 

16,62 

18.52 

17.28 

17.89 

17.73 

17.43 

17.79 

18.19 

14.04 

19.45 

16.43 

10 

19.38 

18.49 

17.05 

17.47 

17.77 

17.46 

17.76 

16.16 

13.76 

19.35 

16.90 

11 

16,10  F 

17.70 

18.44 

17.41 

17.74 

17.80 

17.56 

17.65 

16.24 

13,66 

19.28 

16.90 

12 

16,72 

18.50 

ia.39 

17.63 

17.88 

18.03 

17.59 

17.54 

18.03 

13.61 

19.20 

17.62 

13 

16,53 

18.48 

18.32 

17.81 

17.82 

17.65 

17.72 

17.43 

17.69 

15.00 

19.15 

16.66 

14 

16,10 

18.32 

18.25 

17.88 

17.80 

16.95 

17.63 

17.51 

'7.60 

17.90 

19.10 

16.76 

15 

15.7? 

18.10 

1«.16 

17.59 

16.21 

17.23 

17.34 

15.78 

16.94 

16.29 

19.0* 

16.65 

16 

16,37 

17.87 

18.10 

17.73 

18.07 

17.39 

17.41 

15.66 

16.40 

17.35 

14.00 

18.51 

17 

1«.53 

17.60 

18.05 

17.81 

17.40 

17.49 

17.75 

16.20 

18.07 

17.46 

18.42 

16.45 

18 

17,16 

17.14 

18.03 

17.83 

17.20 

17.69 

17.90 

16.70 

16.22 

17.01 

18.89 

18.40 

19 

17.37 

16.69 

17.99 

17.82 

17.39 

17.47 

17,86 

17.43 

17.60 

16.45 

18.74 

16.32 

20 

16.68 

17.43 

17.98 

17.83 

17.44 

17.68 

1 7 . 49 

18.06 

F 

17.35 

16.04 

18. TO 

18.23 

21 

16^20 

17.00 

16.40 

17.82 

17.40 

17.38 

16.86 

18.18 

16.71 

18.59 

18.12 

22 

16,27 

16.53 

18.45 

17.79 

17.60 

17.79 

17.36 

17.99 

17.12 

18.44 

18.05 

23 

16,35 

16.73 

16.37 

17.76 

17.38 

17.93 

17.76 

17.79 

17.20 

1P.34 

17.98 

24 

16,33 

17.25 

18.26 

17.83 

17.65 

17.97 

F 

17.94 

17.90 

18.40 

18.20 

17.90 

25 

16. 4j 

19.30 

16.19 

17.82 

17.86 

17.81 

17.89 

17.79 

F 

15.94 

18.48 

18.08 

IT.  80 

26 

16.39 

18.97 

18.11 

17.80 

17.90 

17.72 

17.80 

17.83 

15.47 

18.21 

17.94 

17.72 

27 

16,23 

18.41 

18.10 

18.01 

17.85 

17.70 

17.90 

18.29 

F 

14.97 

18.39 

17.77 

17.62 

28 

17,70 

18.79 

18.10 

18.30 

17.80 

17.80 

17.80 

18.17 

14.53 

19.60 

17.76 

17.72 

29 

17.97 

18.06 

18.14 

17.71 

17.85 

17.39 

14.20 

19.91 

17.80 

17.62 

30 

16,97 

18.03 

17.90 

17.59 

17.89 

17.23 

15.50 

20.31 

17.79 

17.48 

31 

16.38 

16.09 

17.45 

17.48 

20.40 

17.39 

THE 

FOLLOWING  refer 

ONLT  TO 

RE*nINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

16,87 

18.32 

17.77 

17.69 

17.64 

17.62 

16.69 

18.99 

17.76 

HA» 

19,38 

18.82 

18.30 

18.21 

18.03 

F 

17.94 

20.40 

20.30 

16.78 

"In 

15.72 

17.98 

17.05 

17.20 

1  6.81 

16.66 

13.61 

17.76 

16.90 

f-  not  a t  stated  time 


highest  stage  has  20.40  AT  8100  A.M.  ON  OCT.  31 
LOWEST  ST*GE  HAS  13.61  ON  OCT.  12. 
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DAILY  STASES  FOB  1965 


BAYOU  C0URTA8LEAU  ABOVE  QRA1NA6E  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION.  lAT.  30-31 *58#  LONG.  91-51-30.  ON  RIGHT  BANK  OF  INLET  CHANNEL,  500  FEET  ABOVE  DRAINAGE 
STRUCTURE  ANO  1.7  HUES  SOUTHEAST  (IF  enURTARLFAU,  LA.  (STA.  5840012E.) 

GAGE.  STaFF  TYPf. 

REC0RO9  available.  HAR.  18,  1957,  TO  DATE. 

EXTRfhES.  highest.  20.60  feet  ON  FEB.  7,  1974.  LOWEST,  10.30  FEET  ON  OCT.  28,  1974, 


daily 

SEVEN  A 

.H.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

4T  NGVO 

(1976  ADJ 

.1 

oay 

JAN 

FEB 

MAR 

AHN 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16,70 

17.10 

18.50 

18.05 

17.75 

IT. 35 

IT. 90 

IT. TO 

17.50 

17.10 

19.60 

17.70 

2 

17,25 

17.20 

18.40 

18.10 

17.55 

17.20 

17.90 

IT. 80 

16.90 

16.00 

19.60 

17.75 

3 

16,9o 

17.00 

18.35 

18.10 

17.70 

17.00 

17.90 

17.90 

17.05 

15.60 

19.50 

17.70 

4 

16,  40 

16.55 

18.45 

18.05 

17.85 

16.45 

17.90 

17.90 

19.40 

15.40 

19.50 

17.50 

5 

17.15 

18.40 

18.40 

18.00 

17.90 

17.00 

17.95 

17.95 

16.30 

15.55 

19.40 

17.30 

6 

17.30 

17. 6S 

1«.40 

17.90 

17.90 

17.20 

17.80 

18.00 

18.30 

15.30 

19.35 

17.20 

7 

17.20 

17.30 

18.30 

17.60 

17.90 

17.30 

17.70 

18.00 

18.30 

14.90 

19.30 

17.10 

8 

17,00 

16.90 

18.30 

17.50 

17.80 

17.65 

17.50 

16.00 

16.20 

14.55 

19.20 

17.05 

« 

16,60 

16.40 

18.30 

17.30 

17.90 

17.60 

17.60 

18.00 

16.10 

14.15 

19.10 

17.00 

10 

16.40 

16.00 

18.35 

17.00 

IT. 55 

17.80 

17.65 

17.90 

16.05 

13.60 

19.00 

16.95 

11 

16,10 

17.25 

18.40 

17.45 

IT. 80 

17.90 

17.70 

17.90 

18.10 

13.50 

19.00 

16.90 

12 

16,70 

18.20 

18.40 

17.65 

IT. 90 

18.10 

17.80 

17.80 

18.00 

13.05 

18.95 

17.70 

13 

16,50 

18.15 

18.35 

17.90 

IT. 90 

17.65 

17.85 

17.70 

17.65 

15.10 

18.90 

18.40 

14 

16,10 

18.30 

18.30 

17.90 

IT. 85 

17.00 

17.75 

17.75 

16.00 

18.90 

18.50 

15 

15.70 

17.80 

18.30 

17.65 

18.25 

17.30 

17.40 

17.10 

16.35 

18.80 

16.90 

1  6 

16.30 

17.60 

18.20 

17.80 

18.20 

17.40 

15.85 

16.55 

17.20 

18,60 

16.35 

17 

18,35 

17.30 

18.10 

17.80 

IT. 55 

17.55 

16.30 

18.10 

17.30 

18.75 

-16.30 

18 

17,00 

16.95 

18.10 

17.80 

IT. 30 

17.60 

16.70 

18.35 

16.95 

18.  TO 

18.30 

19 

1 T  .  35 

16.55 

18.05 

17.80 

IT. 50 

18.00 

17.55 

17.95 

16.45 

18.60 

18.20 

20 

16.9o 

17.40 

18.00 

17.80 

IT. 50 

IT. 75 

18.20 

17.50 

16.30 

18,55 

18.20 

21 

16,25 

17.05 

18.00 

17.80 

IT. 50 

17.40 

17.20 

18.40 

17.40 

16.60 

18.50 

18.10 

22 

16,30 

16.60 

IT. 95 

17.80 

IT. 65 

17.80 

17.25 

18.20 

17.10 

17.00 

18,40 

18.05 

23 

16,40 

16.80 

18.30 

17.80 

IT. 40 

17,95 

17.80 

17.80 

16.60 

17.10 

18.30 

18.00 

24 

16,40 

17.65 

18.40 

17.80 

IT. 65 

18.00 

18.00 

17.80 

16.50 

18.10 

18.20 

17.90 

25 

16.50 

19.20 

18.40 

17.80 

IT. 65 

17.90 

1».00 

17.90 

16.00 

18.20 

18,05 

17.80 

26 

16.45 

19.20 

18.25 

17.80 

IT. 90 

IT. 80 

17.95 

17.95 

15.55 

18.00 

17.90 

17.75 

27 

16, 30 

18.50 

18.20 

18.00 

IT. 90 

17.75 

18.00 

18.40 

15.05 

18.10 

17.60 

17,65 

28 

17.70 

18.50 

18.15 

18.30 

IT. 80 

17.45 

IT. 90 

18.30 

14.60 

19.00 

17.75 

17,75 

29 

17,90 

18.10 

18.20 

1T.T5 

17.90 

17.50 

18.10 

14.25 

19.25 

17.80 

17.60 

30 

16,90 

18.10 

17.95 

IT. 65 

17.90 

17.20 

18.00 

15.35 

19.55 

17.75 

17.50 

31 

16.35 

18.10 

IT. 50 

17.60 

17.75 

19.60 

17.40 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

REACING3  APPEARING  IN  THE  TABLE 

4B0VE 

nEan 

16,76 

17.48 

18,25 

17.81 

IT.T4 

17.58 

17.77 

17.19 

16.55 

18.73 

17.78 

NAx 

18,35 

19.20 

18.50 

18.30 

18.25 

18.10 

18.40 

19.40 

19.60 

19.60 

18.50 

nIn 

15.70 

16.00 

17.95 

17.00 

IT. 30 

16.65 

15.85 

1*.25 

13.05 

17,75 

16,90 

highest  stage 

WAS  19.60 

ON  OCT 

.  31  ANO 

LATER 

OATE(S). 

lowest 

STAGE 

WAS  13.05 

ON  OCT. 

12. 

DAILY  SATE  OPENINGS  FOR  J9B5 


25 


bayou  courtableau  drainage  structure 


physical  data,  drainage  structure  consists  of  five  gates,  each  ten  feet  hide,  all  gates  are 
OPENED  The  sake  AMOUNT  UNLESS  OTmeRHISE  noted. 


DAILY  SEVEN  A.M 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

1 

0 

3.00 

15.00 

15.00 

0 

e 

0 

3.00 

15.00 

15.00 

0 

3 

*  oo 

3.00 

15.00 

15.00 

0 

4 

B  1.00 

3.00 

15.00 

15.00 

0 

5 

0 

0 

15.00 

15,00 

0 

6 

0 

15.00 

15.00 

15.00 

0 

7 

0 

15.00 

15.00 

15.00 

0 

6 

0 

15.00 

15.00 

15.00 

0 

9 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

10 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

11 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

12 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

13 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

14 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

IS 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

16 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

17 

0 

15.00 

15.00 

0 

2.00 

16 

15.00 

15.00 

15.00 

0 

0 

19 

6.00 

15.00 

15.00 

0 

0 

20 

6.00  C 

13.00 

15.00 

0 

0 

21 

O' 

o 

© 

5.00 

15.00 

0 

0 

22 

0 

5.00 

15.00 

0 

0 

23 

0 

2.00 

15.00 

0 

0 

24 

0 

2.00 

15.00 

0 

0 

25 

0 

2.00 

15.00 

0 

0 

26 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

27 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

2S 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

29 

5.0u 

13.00 

0 

0 

10 

10.00 

13.00 

0 

0 

11 

10.00 

ll.N 

0 

Gate  openings  in  feet 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

0 

0 

0 

0 

5.00 

15,00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

0 

0 

5.00 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

13.00 

0 

0 

0 

13.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

13.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

13.00 

0 

0 

10,00 

0 

13.00 

0 

0 

10.00 

15.00 

13.00 

0 

13.00 

0 

13,00 

15.00 

0 

15.00 

0 

15.00 

15.00 

0 

7.30 

0 

15.00 

15.00 

0 

3.00 

2.00 

15.00 

15.00 

0 

0 

2.00 

13.00 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

2.50 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

2.50 

0 

15.00 

13.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

13.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

13.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

13.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

0 

0 

13.00 

15.00 

0 

0 

0 

0 

13.00 

15.00 

0 

0 

15. M 

DEC 


13.00 

13.00 

15.00 

13.00 

13.00 

15.00 

13.00 

13.00 

15.00 

15.00 

13.00 

15.00 

15.00 

13.00 

13.00 

13.00 

15.00 

15.00 

15.00 

13.00 

15.00 

13.00 

13.00 

15.00 

15.00 

15.00 

15.00 

13.00 

15.00 

13,00 

It.** 


*  *  A  gates  OPEN  2  FEET,  1  GATE  CLOSEO. 
B  •  «  GATES  OPEN  i  FOOT,  1  GATE  CLOSED. 
C  -  1  GATE  OPEN  13  FEET,  4  GATES  CLOSEO 
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DAILY  STAGES  FOR  1985 


BAYOU  CQURTARLFAU  at  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 


LncATiON.  LAT.  30-31-57,  LONG.  91-51-26.  RILING  structure  ON  right  bank  of  Inlet  channel,  100 
FFFT  ABOVE  SO'IThnE  ST  WING  WALL  A  NO  1.7  NILES  SOUTHEAST  m  COURTABlEAII,  lA.  (STA.  5845012F.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  and  staff. 

records  available,  intermittently.  1956  to  1057.  daily,  mar.  as,  .957,  to  date. 

Extremes.  highest.  20. so  FEET  on  APR.  19,  1 R 7  X  ANn  FEB.  2  AND  J,  1974.  lowest,  10.5b  FEET  on  AUG. 
2 1 ,  I9b2. 


UA1LY 

EIGhT  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG VO 

(19Tb  AOJ.) 

Day 

Jan  pe* 

MAW  A  PK 

WAY 

JUS 

JIJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

1  b.  T5 

17.15 

18,22 

1«.10 

17.72 

17.30 

17.89 

IT. 53 

17.30 

19.45 

17.72 

2 

17.  JO 

17.?? 

18,31 

18.07 

17.55 

17.1b 

17.86 

lT.bl 

16.80 

19.44 

17.72 

3 

lb. 87 

lb. 98 

18.29 

18.01 

17.70 

16.98 

17.82 

17,69 

17.20 

19.42 

17,62 

A 

1  b  .  9 1 

lb. S3 

18.20 

17.92- 

17.83 

16.80 

17.82 

IT. 72 

19.22 

19.35 

17.42 

b 

17. lb 

18.45 

18.12 

17.85 

17.90 

16.99 

17.81 

17.78 

18.10 

19.31 

17.27 

b 

17.28 

1  7  .bO 

18.10 

17.73 

17.90 

17.15 

17.70 

17.80 

18.15 

19.24 

17.12 

7 

17.20 

17.28 

18.13 

17.64 

17.90 

17.29 

17.59 

17.80 

18.12 

19.16 

17.02 

6 

lb, 99 

lb. 89 

18.17 

17.53 

17.85 

17.65 

17.40 

17.84 

18.09 

19.10 

16.97 

9 

1  b.ba 

lb. 40 

18,22 

1  7 .24 

17.97 

17.78 

1  T  ,  44 

17.80 

17.90 

19.05 

16.90 

1  0 

lb.  J8 

lb. 00 

18.22 

17.09 

17.  60 

17.79 

17.49 

17.72 

17.89  F 

13.70 

18.98 

16.83 

11 

lb, 11 

IT.  35 

18.21 

17.45 

17.75 

17.79 

lT  .51 

17.69 

17.95 

13.40 

18.93 

16.80 

12 

lb. 7? 

18.11 

18.17 

17.68 

17.88 

17.79 

17.61 

IT. 60 

17.84 

13.05 

18.89 

17.58 

13 

lb, 53 

l*.ll 

18.14 

17.81 

17.45  F 

17.79 

1  7 , 68 

17.49 

17.50 

15.00 

16.87 

18.20 

14 

lb. 09 

17.93 

18.10 

17.89 

17.80 

17.60 

17.58  F 

17.77 

17.88 

18.83 

18,29 

15 

15.70 

IT. T9 

18.03 

17. bl 

14.19 

17.38 

17.15 

16.21 

18. T8 

18,20 

16 

lb,3o 

lT.bO 

18.04 

17.7J 

18.1b 

17.39 

15.70 

17.10 

18.76 

18.13 

17 

18,38 

IT. 30 

17.98 

IT. 60 

17.45 

17.68 

16.11 

17.16 

18.71 

18.10 

1a 

lb, 9b 

lb. 93 

17.9b 

17.80 

1  /  .22 

IT. 83 

16.50 

16.80 

18.68 

18.10 

19 

17,35 

lb.  54 

17.95 

17.80 

lT  .40 

17.80 

17.39 

16.35 

18.58 

18.05 

20 

lb.  88 

17.43 

t  7 . 9  3 

IT. 80 

17.48 

17.57 

18.00 

16.00 

18.49 

17.99 

21 

lb, 22 

17.04 

18. 2b 

17.80 

17.44 

16.95 

18.17 

16.50 

18.41 

17.90 

22 

lb. 30 

lb.bO 

14.36 

IT. 78 

17.60  F 

17.85 

IT. 10 

IT. 99 

16.89 

18.37 

17. BJ 

23 

lb, 40 

lb. 79 

18.31 

IT.  73 

17.33 

17.91 

1 T  .60 

17.61 

16.94 

18,27 

17.78 

24 

lb. 40 

17.14 

18.27 

17.80 

17.60 

17.95 

17.82 

17.90 

18.04 

18.15 

17.70 

25 

lb. 50 

19.20 

18.19 

IT. 81 

17.80 

17.92 

17.81 

17.79 

18.09 

18.02 

17.59 

26 

lb, 06 

14.41 

18.14 

17.79 

17.86 

17.74 

17.75 

17.87 

17.89 

17.92 

17.50 

27 

lb, 22 

14.4b 

18.10 

17.99 

17.83 

17.71 

17.82 

18.29 

18.04 

17.73 

17.40 

2fl 

17,78 

14.35 

18.10 

18.29 

17.78 

17.80 

17.75 

18.19 

18.92 

17.73 

17.50 

29 

17.90 

18.09 

18.15 

17.70 

17.85 

:T.T2 

18.** 

*  o 

I’. 77 

17.40 

30 

lb, 8b 

18.03 

17.92 

17.59 

17.89 

IT. 19 

17.83 

19.42 

17,75 

17,25 

31 

lb. 32 

18.07 

17.45 

1  T  .  4 1 

17.62 

19.44 

17.14 

the 

following  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  T4BLE 

4B0VE 

MEAN 

lb^Tb 

17.41 

18.14 

IT. 78 

17.71 

IT. 59 

17.60 

18.67 

17.58 

MAX 

18,38 

19.20 

18.36 

18.29 

18.19 

IT. 89 

18.29 

19.45 

18.29 

MIS 

15.70 

lb. 00 

17.93 

IT. 09 

IT. 22 

16.95 

15.70 

17.7  3 

16,80 

F-  NOT  at  stated  time 

highest  stage  was  19.0b  AT  0100  P.M.  On  OCT.  31,  affected  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STAGE  WAS  12.98  ON  UCT.  12. 


OMLV  STAGES  EOS  1985 
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-ABPL  BORRflN  PIT  n£ar  COURTAPLEAU.  la. 


LOCATION.  l*T.  30-31-01,  LONG.  91-51-85.  ABOUT  500  FEET  BEL  ON  JUNCTION  WITH  BAYOU  COURTABLEAU 
DIVERSION  CH*NNEL  AND  2.2  MILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU.  (STA.  5655012E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF. 

NECOROS  Available.  T> T£Rh!TTEnTlY,  1940  to  1950,  1  953,  ANO  1955  TO  1956.  daily.  JUNE  24,  1959, 
To  FEP.  5.  1955.  » NO  AuG.  £8,  1956,  TO  DATE.  PRIOR  TO  JUNE  29,  1959,  GAGE  NAS  KNQNN  AS,  NEST 
CONNECTING  OITCH,  STATION  7 0*00 . 

extremes,  highest  (From  incomplete  record)  23.6  feet  on  may  25,  1953.  lonest,  channel  dry  on 

June  2a,  1954.  ANO  LATER  OATES. 


OMlv 

EIGHT  A.M.  STAGE  In  feet 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

C  AY 

Jan  FEB  MAK  APR 

MAY 

J  (JN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

i 

1  .63 

3.94 

2.42 

1  .67 

1  .81 

0.96 

1  .07 

2.19 

2.39 

13.49 

2.18 

a 

o 

ru 

u. 

1.11 

4.53 

1.98 

1.63 

t  .70 

1.12 

0.95 

1  .98 

1  .65 

13.29 

1.65 

X 

0.44 

4.10 

1  .67 

1.20 

1 .62 

1.25 

0.92 

1.99 

1.44 

12.97 

1.29 

a 

0.86 

9.03 

1.62 

1.19 

1  .60 

1.14 

1.04 

7.20 

1.55 

12.47 

1  .44 

5 

2.45 

3.93 

2.20 

0.96 

1  .61 

1.60 

1.18 

3.79 

1.17 

11.88 

1.40 

0 

1  .64 

3 . 0  T 

2.08 

1.34 

1  .59 

1.65 

1.18 

3.55 

0.66 

11.29 

1.23 

7 

1.17 

2.93 

1 .90 

1  .58 

1  .52 

l.«5 

1.16 

3.29 

0.88 

10.68 

1.20 

e 

0.44 

3.00 

1  .61 

1 .68 

1.54 

1.50 

1.32 

3.61 

1  .01 

9.92 

1  .40 

9 

F  1,58 

1  .20 

3.00 

1.36 

2.50 

1  .32 

1.24 

1.06 

2.71 

1.26 

9.21 

1.50 

10 

1.72 

1  .42 

2.84 

1  .42 

1.75 

1  .22 

0.99 

0.89 

2.69 

1.42 

8.66 

1.67 

11 

1.71 

2.45 

2.72 

1.57 

1  .66 

1.42 

0.83 

0.70 

2.85 

1.47 

8.12 

1  .«0 

12 

0.60 

3.04 

2.66 

1.52 

1.79 

1.75 

1  .00 

0.72 

2.20 

1.51 

7.70 

2.50 

13 

0,52 

P.26 

2.42 

1.53 

1  .89 

1.26 

0.98 

0.89 

1.77 

1.69 

7.38 

4.78 

14 

0,95 

1  .34 

2.21 

1.80 

2.11 

1 .07 

1  .06 

1.17 

1.52 

2.29 

7.01 

4.59 

15 

1.18 

1  .08 

1.70 

1.90 

2.41 

1.21 

1.11 

1.49 

l.«3 

2.13 

6.68 

3.80 

lh 

1>2 

0.62 

1  .63 

2.01 

2.13 

1.33 

1  .08 

3.09 

1.75 

3.20 

6.35 

3.18 

17 

9,05 

1  .00 

1.56 

1.57 

1.30 

1  .53 

1.33 

2.87 

1.93 

2.45 

6.19 

2.80 

le 

2.95 

1  .10 

1.39 

1.52 

1  .00 

1  .87 

1.11 

2.54 

2.32 

2.20 

3.79 

2.56 

1.98 

1  .02 

1.97 

1  .64 

1.07 

1  .95 

1.«1 

2.13 

1.90 

2.30 

5.36 

2.30 

20 

1  .39 

1  .05 

1  .76 

1.58 

1.23 

!  .«7 

1.54 

1  .97 

1.83 

2.21 

4.79 

1.98 

21 

l.U 

1  .21 

3.93 

1  .69 

l.«2 

1  ,62 

1.49 

2.38 

1.73 

2.05 

4.20 

1.60 

22 

0,95 

1.57 

3.51 

1  .87 

1.85 

1.*3 

1.51 

1.75 

1.81 

1  .96 

3.62 

1.92 

23 

0,9g 

1  .44 

3.08 

2.12 

1.71 

1.95 

1.23 

1  .51 

2.23 

2.39 

3.19 

1.53 

24 

0,99 

2.02 

2.60 

2.03 

1.82 

1  ,85 

1.22 

1.59 

1  .99 

5.01 

2.78 

1.53 

25 

1.11 

7.20 

2.21 

1.88 

1  .49 

1  ,67 

1.3J 

1  .71 

1.71 

4. SO 

2.38 

1.01 

26 

0,90 

6.06 

1  .85 

1  .90 

l.«3 

1  .50 

1.29 

1.79 

1 .66 

2.87 

2.33 

0.90 

27 

1.18 

4.87 

2.11 

2.40 

l.«* 

1.32 

1.17 

2.«9 

1.29 

3. 47 

2.36 

1  .09 

26 

3,56 

4.14 

2.65 

2.89 

1.62 

1.10 

1  .29 

2.«9 

1.18 

9.53 

2.39 

2.00 

24 

7,22 

2.61 

2.91 

1  .60 

0.96 

1.17 

2.00 

1  .30 

11.16 

2.03 

1.70 

30 

1,82 

2.65 

1  .80 

1.73 

0,85 

1.15 

1  .99 

2.18 

13.38 

2.00 

1.61 

31 

2.06 

2.60 

1  .87 

1.15 

1.90 

13.59 

1.68 

ThE 

FOLLOWING 

refer 

ONLT  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

mean 

2.11 

2.71 

1.88 

1.61 

1.30 

1 .23 

1.61 

2.32 

3.3* 

6.88 

1.98 

*A* 

7.20 

4.53 

2.91 

2.50 

l  .95 

1.65 

3.09 

7.20 

13.59 

13.49 

4.78 

MIN 

0.82 

1.39 

1.36 

0.96 

0.85 

0.83 

0.70 

1.16 

0.66 

2.00 

0.90 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  ST*GE  NAS  13.60  AT  11155  A.M.  On  OCT.  31,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOnEST  stage  NAS  0.40  ON  JAN.  12, 
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DIRT  STASES  FOB  1465 


WABPL  SORROW  BIT  (lS)  AT  n£w  HENDERSON  LANDING,  L*. 

LOCATION.  lAT.  10-l6-«7,  LONG.  SI -47*20 •  ON  SRIOGE  AT  LEVEE  STATION  2773*56.  (STA.  58600120.) 

sage',  automatic  recoroer  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  Jan,  IS,  1«S2,  TO  DATE.  FROM  1432  TO  I4SR,  GAGE  NAS  KNOWN  AS  HENDERSON  LS. 
EXTREMES.  highest,  18.4  FEET  ON  MAR.  It,  1432.  LOWEST,  MINUS  0.45  FOOT  ON  JAN.  IS,  1454. 

OAILV  EIGHT  a.m.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M6VD 


Day 

JaN 

FEB 

HAN 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

l 

3,«1 

1.42 

3.30 

2.24 

1.73 

1  .82 

0.43 

1.07 

2.16 

2.25 

4.37 

2.15 

2 

2,44 

1  .20 

3.*1 

1.43 

1.67 

1  ,57 

1.10 

0.43 

1.R4 

1.53 

4.32 

1.73 

5 

1,47 

0.84 

3.08 

1.53 

1.23 

1.63 

1.21 

0.40 

l.«5 

l.«« 

4.22 

1.3* 

a 

1,44 

0.40 

3.16 

1.76 

0.85 

1  .54 

1.12 

1.0* 

*.00 

1.60 

4.03 

1  .*7 

5 

1.26 

1  .84 

2.74 

2.17 

1.05 

1.62 

1.50 

1.16 

3.26 

1.28 

». 76 

1.46 

b 

1,27 

1.73 

2.40 

2.04 

1.36 

1  .61 

1.60 

l.l* 

3.03 

0.41 

8.43 

1.13 

7 

1,34 

1.16 

2.26 

1.41 

1  .60 

1.55 

1.40 

1.15 

2.83 

0.43 

8.11 

1.23 

n 

1,32 

0.43 

2.23 

1  .63 

1.70 

1.5* 

l.«5 

1.24 

3.06 

1.15 

7.61 

l.«3 

9 

1  ,«0 

1.1* 

2.17 

1.35 

2.47 

1  .35 

1.23 

1.06 

2.** 

1.3’ 

7.15 

1.35 

10 

1.65 

1  .34 

2.03 

1  .44 

1.77 

1.27 

0.46 

0.84 

2.38 

1.31 

6.75 

1.70 

i  1 

1.33 

3.01 

1.47 

1.56 

1.67 

1  .«* 

0.63 

0.64 

2.«« 

1.52 

6.33 

1  .’* 

12 

0,62 

2.32 

1  .44 

1.55 

1.77 

1  .61 

0.45 

0.67 

2.12 

1.57 

3.42 

2.30 

1  5 

0,54 

1.70 

1.84 

1.55 

1.43 

1.25 

0.44 

0.84 

1.78 

1.68 

5.60 

4.04 

la 

0.43 

1 .36 

1.84 

1.78 

2.10 

1.12 

1  .0* 

1.16 

1.5* 

2.13 

3.32 

3.66 

15 

1.15 

1  .05 

l.«6 

1.40 

2,1» 

1  .24 

1.11 

1.5* 

1  .  *6 

2.08 

3.03 

3.10 

1  b 

1.40 

0.77 

l.«3 

1.44 

1.85 

1.36 

1.05 

3.01 

1.78 

3.01 

*.TT 

2.67 

17 

3,55 

1  .00 

1.38 

1.58 

1.38 

1  .51 

1.31 

2.65 

1.85 

2.32 

«  .73 

2.38 

1ft 

2.30 

1.12 

1.18 

1.57 

1.05 

1  .86 

1  .06 

2.53 

2.06 

2.20 

*,*3 

2.13 

1  9 

1,41 

1  .05 

1.38 

1  .66 

1.12 

1.67 

1.37 

2.13 

1.45 

2.28 

«. IT 

1  .*6 

20 

1  .«2 

1  .05 

1  .67 

1.60 

1.30 

1  .46 

l.»6 

1.86 

1.40 

2.2* 

3.82 

1.64 

21 

1,07 

1  .1* 

3.35 

1  .65 

1.48 

1.63 

1,*« 

1.41 

1.63 

2.10 

3.35 

1.43 

22 

0.40 

1  .«8 

2.78 

l.#5 

l.*5 

1.63 

1  ,*b 

1.60 

1.41 

2.0* 

2.45 

1.3* 

23 

0.4o 

1  .86 

2.48 

2.11 

1.76 

1  .41 

1 .20 

1.52 

2.26 

2.<1 

2. 73 

1  .30 

24 

0.4l 

2.00 

2.22 

2.10 

1.82 

1  .62 

1.17 

1.58 

2.10 

*.60 

2.36 

1.36 

25 

1.07 

4.63 

1.40 

1  .44 

1.48 

1  .66 

1  .25 

1.72 

1.77 

3.80 

2.30 

1.12 

26 

9,84 

4.70 

1  .60 

1  .45 

1  .44 

1.44 

1.2* 

1.75 

1.75 

2. 73 

2.32 

0.84 

27 

1.10 

3.68 

1.44 

2.33 

1  .48 

1.36 

1,04 

2.01 

1.3* 

2.” 

2,37 

1.10 

2* 

3 .3(1 

3.12 

2.#5 

2.45 

1.64 

1.15 

1.1* 

2.16 

1.23 

T  .03 

2.42 

1  .48 

29 

2.20 

2.43 

2.22 

1.64 

0.44 

1.12 

1  .41 

1.38 

T.44 

2.10 

1.68 

3  j 

1,40 

2.50 

1.84 

1.74 

0.82 

1.10 

1.44 

2.1* 

4.16 

2.04 

1.63 

31 

2.07 

2.52 

1.87 

1.13 

1.41 

4.«2 

1.85 

ThE 

FOLLOWING 

REFER 

Onlt  TO 

REAPINGS 

APPEARING  I*  THE 

table 

ABOVE 

H£*  A 

1,54 

1  .74 

2.23 

1  .84 

1  .61 

1.44 

1.19 

1.54 

2.12 

2.88 

5.30 

1.85 

3.55 

4.70 

3.41 

2.«5 

2.47 

1.41 

1,60 

3.01 

*.00 

4.*2 

4.37 

4,04 

-In 

0.54 

0.77 

1.16 

1.35 

0.65 

0.82 

0,83 

0.67 

1.23 

0.41 

2.04 

0.84 

MIr,nrsT 

s*age 

WAS  4.«2 

AT  6100 

A.M.  ON 

OCT.  31. 

affected 

BY  HURRICANE 

JUAN. 

L3*£BT 

STiGf 

WAS  0.42  ON  JAM. 

12. 

DAILY  STASES  FOR  1483 
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CATAHOULA  LAKE  AT  CATAHOULA,  LA. 


LOCATION.  L AT .  10-12-40,  LONS.  91-42-08.  HIGHNAY  98  BRIDSE.  tSTA.  5885012D.) 

sage’,  autohatic  recoroer  and  staff. 

records  available,  intermittently,  1932  to  i9J4.  daily,  1940  to  date. 

EYTRFmES.  highest  (FROM  INCOHPlETE  RECORD)  15.8  FEET  ON  HAR.  H,  14J2.  LOHEST,  MINUS  1.01  FEET 
ON  JAN.  U,  1RS8. 


OATLr 

eight  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

SAGE 

ZERO  IS 

AT 

NGVD 

(1976  ADJ. 

) 

Day 

Jan 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

l 

3,20 

1  .78 

2.90 

2.22 

1.71 

1.79 

0.90 

1.01 

2.1« 

2.09 

7.34 

2.15 

2 

2.39 

F  1.10 

2.93 

1.92 

1.62 

1  .62 

1.03 

0.90 

1.96 

1.46 

7.35 

1.64 

3 

l,9l 

F  0.71 

2.67 

1  .52 

1.15 

1.55 

1.18 

0,84 

1.94 

l.«5 

7.50 

1.83 

a 

1.80 

0.80 

2.84 

1  .80 

0.77 

1  .40 

1.06 

0.94 

3.25 

1.56 

7.39 

1.36 

5 

1.18 

1 ,4A 

2.51 

2.14 

1.00 

1.36 

l.«9 

1.10 

3.02 

1.30 

7.24 

1.36 

6 

1.19 

1  .52 

2.18 

2.02 

1.32 

1.55 

1.56 

1  .09 

2.83 

0.89 

7.03 

1.15 

7 

1.29 

1  .08 

2.08 

1.88 

1.52 

1  .40 

1.37 

1.11 

2.66 

0.91 

6.80 

1.13 

6 

1,2S 

0.84 

2.02 

1  .57 

1.66 

1  .46 

1.42 

1.23 

2.83 

1.1» 

6.47 

1.34 

9 

l-3l 

1  .00 

1.92 

1.27 

2.22 

1  .26 

1.19 

1.03 

F  2.11 

1.37 

6.10 

1.43 

to 

1.54 

1  .24 

1.80 

1.37 

1.75 

1  .22 

0.94 

0.85 

2.20 

1.51 

5.75 

1.61 

11 

1,28 

2.50 

1.77 

1.49 

1.62 

1.42 

0.81 

0.65 

2.29 

1.51 

5.43 

1.83 

12 

0.55 

1.89 

1.82 

1.48 

1.71 

1.42 

0.91 

0.66 

2.05 

1.57 

5.15 

2.35 

1  3 

0,48 

1  .40 

1  .78 

1.48 

1  .90 

1  .20 

0.93 

0.83 

1.74 

1.66 

4.90 

3.64 

1  4 

0,8g 

1.17 

1.73 

1.73 

2.00 

1 .12 

1.01 

1.13 

1.51 

2.06 

4.59 

3.2« 

1  ,0b 

0.90 

1.40 

1  .87 

2.01 

1  .20 

1.05 

1.32 

l.«3 

2.05 

4.34 

2.80 

lb 

1,30 

0.6« 

1.38 

1.95 

1.76 

1.33 

0.99 

2.98 

1.74 

2.68 

4.12 

2.43 

1  7 

2,88 

0.90 

1.31 

1.53 

1.40 

1.52 

1.24 

2.82 

1.80 

2.24 

*.12 

2.17 

18 

2,16 

1  .00 

1.12 

1.54 

1.09 

1  .80 

1.01 

2.50 

1.99 

2.16 

3.85 

1.96 

19 

1,83 

0.92 

1.35 

1  .63 

1.17 

1  .80 

1.32 

2.12 

1.91 

2.24 

3.65 

1.67 

20 

1  .40 

0.96 

1.62 

1  .56 

1.37 

1  .40 

1.41 

1.81 

1  .89 

2.21 

3.33 

1.36 

?1 

1,00 

1.12 

3.00 

1  .61 

1.53 

1.57 

1.39 

1  .80 

1.81 

2.11 

2.91 

1.30 

22 

0 . 8  1 

1  .39 

2.55 

1.81 

l.«9 

1.77 

l.«l 

1.58 

1  .88 

2.03 

2.38 

1.2« 

23 

0,8o 

1  .78 

2.30 

2.08 

1  .80 

t  .83 

1.16 

1  .53 

2.25 

2.37 

2.45 

1.40 

24 

0,82 

1  .95 

2.09 

2.03 

1.79 

1.75 

1.12 

1  .60 

2.10 

F 

4.04 

2.31 

1.46 

25 

0.9s 

3.28 

1.81 

1.89 

1 .45 

1  .62 

1  .25 

1.71 

1.T5 

3.46 

2.10 

1.04 

26 

0.80 

3.79 

1.32 

1.91 

1 .40 

1.47 

1.21 

1.72 

1.76 

2.63 

2.24 

0.82 

27 

0,9§ 

3.08 

1  .89 

2.2« 

1.42 

1.38 

1 .06 

1  .91 

1.31 

2.66 

2.25 

1.01 

20 

2.80 

2.68 

2.40 

2.29 

1  .60 

1.13 

1.11 

2.05 

1.20 

5.60 

2.30 

1.85 

29 

2,02 

2.39 

2,09 

1.58 

0.90 

1.09 

1.87 

1.15 

F 

6.25 

2.00 

1.60 

30 

1.79 

2.48 

1  .78 

1.73 

0.77 

1.01 

1  .90 

2.03 

1.99 

1.54 

M 

1.92 

2.50 

1.86 

1.08 

1.89 

F 

7.47 

1.67 

The 

F Oi  LDhIng 

REFEfc  ONLY  TO 

READINGS 

APPFARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1>8 

1.53 

2.06 

1.79 

1.57 

1.45 

1.15 

1.50 

2.03 

4,53 

1.71 

MAX 

3,20 

3.74 

3.00 

2.29 

2.22 

1.83 

1  .56 

2.98 

3.25 

7.55 

3.64 

MlN 

0.46 

0.64 

1.12 

1.27 

0.77 

0.77 

0.81 

0.65 

1.20 

1  .99 

0.82 

F-  NOT  AT  STATED  TT"fc 

"Ighfst  stage  HAS  t.55  at  <1:00  a.m.  on  nuv.  2,  afffCTED  by  hurricane  juan 
LUhEST  ST»GE  has  O.JT  ON  Jan.  12  ANO  later  DATE  (3)  , 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


MAPI  BORROW  PIT  (LS)  AT  LOWER  GRAND  BAYOU  (LA.) 


LOCATION.  l»T.  10-04-26,  LONG.  *1-37-23.  ON  WALKWAY  AT  LEVEE  STATION  39*2*73  IN  L *KE  DAUTERIVE. 
Just  west  of  grand  bayou,  ista.  5S7ooi20.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

records  available,  intermittently,  irss  to  ir*3.  daily,  jan.  2,  is**,  to  date. 

extremes.  highest.  8.6  FEET  FROM  JUNE  6  TO  8,  1951.  LOWEST,  MINUS  0.30  FOOT  ON  NOV.  3,  1988, 


DATLY 

EIGmT  A.m.  stage  in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1976  ADJ.) 

OiY 

Jan  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  OEC 

1 

2,67 

1.75 

2.37 

2.24 

1.78 

1.85 

0,97 

2.21 

1.91 

4.68 

2.30 

2 

2.39 

1  .30 

2.44 

1.95 

1.71 

1  .67 

l.M 

2.05 

1.45 

4.71 

1.T9 

3 

2,04 

0.90 

2.37 

1.60 

1.2« 

1  .63 

1.19 

1.98 

1.54 

*.T1 

1.33 

4 

1,68 

0.91 

2.59 

1.86 

0.86 

1.57 

1.10 

2.«3 

1  .6* 

4.71 

1.49 

s 

1.28 

1  .41 

2.34 

2.20 

1.10 

1  .60 

1.43 

2.61 

1.43 

4.66 

1  .50 

6 

1.30 

1.4* 

2.08 

2.10 

1.37 

1  .60 

1.59 

2.60 

0.96 

4.61 

1.25 

7 

1,40 

1  .22 

2.01 

1  .98 

1  .60 

1  .54 

1.43 

2.46 

1.03 

4.55 

1.23 

e 

1,38 

0.96 

1  .94 

1  .65 

1.70 

1.47 

1.51 

2.42 

1.22 

4.43 

l.«5 

9 

!,«6 

1.10 

1.81 

1.32 

1.92 

1.33 

1.33 

2.21 

l.«5 

4.36 

1.57 

10 

1.69 

1  .32 

1.69 

1.44 

1.74 

1.24 

1.07 

2.0* 

1.60 

4.26 

1.70 

11 

1,38 

1  .86 

1.65 

1.56 

1.68 

1  .48 

0.93 

2.07 

1.60 

«.13 

1.95 

12 

0,74 

1  .65 

1.73 

1.55 

1.78 

1  .54 

1.05 

2.03 

1.66 

4.00 

2.25 

13 

0,63 

1  .3* 

1.73 

1.57 

1.96 

1.23 

1.04 

1.80 

1.68 

3.87 

2.65 

14 

1.01 

1  .22 

1.73 

1.81 

2.05 

1  .20 

1,07 

1.58 

1.9* 

3.73 

2.53 

15 

1.18 

1  .01 

l.«l 

1.93 

2.00 

1  .27 

1.10 

l.*9 

2.09 

3.58 

2,36 

lb 

1.38 

0.75 

1.42 

1.96 

1  .66 

1  .42 

1.16 

1.80 

2.18 

3.43 

2.21 

17 

2.16 

t  .03 

1  .40 

1.59 

1.44 

1  .57 

1.17 

1.81 

2.18 

3.33 

2.02 

IS 

2.12 

1.13 

1.20 

1.64 

1.05 

1  .85 

1.23 

2.01 

2.22 

3.22 

1.86 

19 

I  .91 

1  .09 

1.44 

1.73 

1.15 

1.78 

1.19  E 

2.00 

2.00 

2.32 

3.15 

1  .36 

20 

1.34 

1.10 

1.69 

1.66 

1.33 

1.42 

1.13 

I. «0 

1.98 

2.30 

2.90 

1.53 

21 

1.15 

1  .23 

2.57 

1.70 

1.50 

1  .60 

1.25 

1,60 

1.91 

2.20 

2.60 

1.31 

22 

0.98 

1  .47 

2.39 

1.88 

1.77 

1  .81 

1.40 

1.57 

1.98 

2 . 1  3 

2.39 

1.30 

23 

0,95 

(  .74 

2.23 

2.14 

1.75 

1  .89 

1.44 

1.62 

2.33 

2.«0 

2.38 

1.93 

24 

0,98 

1  .94 

2.07 

2.12 

1  .66 

1  .80 

l.«7 

1.66 

2.16 

2.75 

2.31 

1.5* 

25 

1.14 

2.17 

1  .80 

1.95 

l.«5 

1  .67 

1.27 

1.73 

1  .81 

2.76 

2.17 

1.15 

26 

0.9* 

2.51 

1.56 

1.96 

l.«2 

1.52 

1.22 

1.73 

1.83 

2.5* 

2.30 

0.90 

27 

1.13 

2.43 

1.90 

2.25 

l.»5 

l.«5 

1.22 

1.84 

1.37 

2.36 

2.26 

1.13 

28 

2.22 

2.29 

2.33 

2.24 

1.67 

1  .20 

1.35 

1.95 

1.27 

3.17 

2.25 

1.71 

29 

2.03 

2.36 

2.10 

1.64 

0.99 

1.30 

1  .84 

1.40 

3.90 

2.09 

1.68 

30 

1,8b 

2.46 

1.94 

1  .80 

0.85 

1.22 

1.92 

2.03 

4.53 

2  09 

1  .66 

31 

1  .95 

2.51 

1.93 

1.30 

1.95 

4.62 

1.80 

ThE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.30 

1.43 

1.97 

1  .85 

1.58 

1 .50 

1.23 

1.98 

2.18 

3.46 

1.68 

MA* 

2.67 

2.51 

2.59 

2.25 

2.05 

1  .89 

1.59 

2.61 

4.62 

«.71 

2.65 

“IN 

0.63 

0.75 

1  .20 

1.32 

0.86 

0.85 

0.93 

1.2T 

0.96 

2.09 

0.90 

F-  NOT  AT  STATED  Tt«E 


Mlr-HFST  STAGE  MAS  ».72  AT  10130  ON  NOV.  2,  and  later  DATE(S),  affected  by  HURRICANE  juan 

LjwE.ST  stage  WAS  0.54  0<  JA  i.  13. 


OAIir  STASES  FOR  1965 
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8AY0U  BOEUF  NEAR  nOODmORTH,  LA, 


LOCATION.  lAT.  31-12-08,  LONS,  92-30-38.  U.  S.  HISWNAT  165  8RI0SE,  3.8  NILES  NORTH  OF  NOODMOmTM, 
(STA.  6123018.) 

cage .  automatic  recorder  ano  staff. 

records  available.  daily,  may  «,  1939,  to  June  10.  i9«2,  »no  ser.  et,  1962,  to  date. 

INTERMITTENTLY,  1942  TO  19ST. 

EXTREMES.  HIGHEST,  T2.9  FEET  (FROM  NATERmARK)  In  may  1953.  LONEST,  59.59  FEET  ON  JUNE  IT,  19T0. 
DAILY  EIShT  A.M.  STAGE  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


OAY 

Jan 

FE8 

mar 

apr  mat 

JUw  JlJL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

63,49 

63.64 

68.04 

61.93 

69,68 

64.03 

2 

63,31 

63.58 

67.95 

61.91 

69.68 

64.55 

3 

63,25 

63.28 

67.63 

61.84 

69.47 

63.7* 

4 

63,39 

63.14 

67.08 

66.86 

61. TT 

69.20 

63.39 

5 

63.29 

65.03 

66.24 

66.59 

61.68 

68.99 

63.19 

b 

63,12 

65.08 

65.01 

65.23 

61.63 

68.74 

63.16 

7 

63.03 

64.05 

64.22 

63.67 

61.57 

68.35 

63.02 

a 

62,9g 

63.50 

63.87 

63.20 

61.51 

67.93 

62. 9T 

9 

62,90 

63.20 

63.57 

63.29 

61.47 

62.95 

10 

62.90 

63.08 

63.42 

64.29 

61.43 

62.90 

1  1 

62,86 

66.44 

63.32 

63.66 

61.39 

62.69 

12 

62.80 

67.10 

63.24 

63.14 

61.36 

66.52 

13 

62,  T  6 

66. *2 

63.15 

62.90 

61. 3T 

1  4 

62,72 

66.01 

63.11 

62.80 

61.51 

63.84 

15 

62.72 

64.76 

63.07 

62.70 

62.53 

63.66 

lb 

62.76 

63. T5 

63.04 

64.22 

63. T6 

17 

63,95 

63.37 

63.02 

62.10 

63.33 

63. T5 

65.69 

16 

63,89 

63.18 

62.94 

62.03 

62.64 

63.58 

64.65 

19 

63.59 

63.06 

62.69 

61.93 

62.25 

63.10 

63.51 

63.99 

20 

63.33 

63.00 

62,85 

61.84 

62.12 

66.69 

63.25 

63.67 

21 

62.97 

64.28 

61  .83 

62.00 

67.59 

63.02 

63.54 

22  F 

62^90 

62.92 

63.95 

61.93 

62.00 

67. 3T 

62,93 

63.45 

23  F 

62,92 

62.92 

63.55 

62.03 

61  .91 

62.86 

63.34 

24 

62,9? 

67.84 

63.28 

62,34 

61.82 

62.86 

63.31 

25 

62.98 

68.73 

63.07 

62.14 

61.77 

64.78 

62.86 

63.21 

26 

62.95 

68.79 

62.94 

62.16 

61  .69 

65.39 

62.66 

63.15 

27 

62,90 

66.50 

62.95 

62.25 

61  .65 

66.53 

62.87 

63.15 

26 

64,99 

68.21 

63.62 

62.47 

61.59 

67.76 

65.67 

63.32 

29 

6«,52 

63,44 

61.51 

69.30 

65.58 

63.28 

30 

63.75 

63,18 

61.70 

69.78 

64.47 

63.23 

3 1 

63.48 

63,26 

69.91 

63.23 

TmE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TD  HEAOINSS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

mean 

64.85 

64.03 

*A* 

66.79 

68,04 

*IN 

62.92 

62.85 

F-  NOT 

AT  3TATE0  TTmE 

HIGHEST 

stage 

MAS  69. 

92  AT  MIDNIGHT  On  OCT.  31, 

AFFECTED  by  hurricane 

JUAN. 

LOWEST 

StaGE 

f  F  ROM  INCOMPLETE 

RECORD)  MAS  61.30 

ON  JUN.  23  ANO  LATER 

DATE  t  S) . 

132 


DAILY  STARES  F OR  19S5 


BAYOU  80EUF  NEAR  LAmOURIE,  LA. 


LOCATION.  L*T.  11-09-10.  LONG.  92-25-SI.  ON  BRIDGE,  0.7  NILE  ABOVE  JUNCTION  KITH  BATOU  LANOURIC 
AnD  TNn  hIlES  northwest  of  LAMOURIE.  (STA.  612*015.) 

SAGE.  STaFF  type. 


RECUROS  available.  OCT  12,  1937,  TO  DATE.  FROM  1937  TO  1938  GAGE  NAS  KNONN  AS  BAYOU  BOEUF  AT 
HIGHWAY  8RI0GF  1/2  MILE  ABOVE  8A YOU  LAMOURIE,  AND  IN  1939  AS  BAYOU  BOEuF,  3/»  MILE  ABOVE  BAYOU 
LAMOURIE. 


EXTREMES.  highest,  72. a  FEET 

ON  HAY 

18  AND  19, 

,  1953. 

LOWEST, 

59.2  FEET  FROM 

SEPT.  5 

TO  11, 

1939. 

l» * I L V  EIGhT  a.h.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

18  AT 

N6V0 

Day  Ian  feb  war 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOT 

DEC 

1 

62.40 

61.68 

61.68 

61  .69 

62,06 

61.82 

69.13 

63.53 

a 

62.34 

61,63 

61.63 

61.62 

62.03 

61.83 

68.91 

63.51 

3 

62.26 

61.59 

62.02 

61.55 

62.90 

61.79 

68.62 

63.38 

a 

62.18 

61.53 

62.45 

61.48 

65.32 

61.71 

68.38 

61.20 

5 

62.12 

61.47 

62.32 

61.41 

64.64 

61.64 

68.08 

63.06 

b 

62.03 

61.42 

62.20 

61  .33 

64.05 

61.56 

67.73 

62,94 

7 

61.91 

61.38 

62,11 

61.28 

63.25 

61.47 

67,42 

62.83 

9 

62. «1 

’61. 85 

61.34 

61  .99 

61.22 

62. 88 

61.39 

66.98 

62,76 

9 

62.37 

62.60 

61.28 

61.91 

61.16 

62.80 

61.33 

66.49 

62.72 

10 

62.33 

62.62 

61.25 

61.65 

61.11 

63.53 

61.26 

65.69 

62.68 

1  1 

62.28 

62.48 

61.22 

61.41 

61.04 

63.21 

61.18 

65.05 

62.63 

12 

62.22 

62.37 

61,36 

61.20 

61.08 

62.92 

61.13 

64.36 

65.29 

13 

62.16 

62.17 

61  .52 

61.03 

61.15 

62.78 

61.09 

63.62 

65.95 

la 

62.12 

62.10 

61  .51 

60.92 

61.20 

62.64 

61.21 

63.51 

65.88 

15 

62.06 

62.71 

61  .50 

61.01 

61.22 

62.55 

62.89 

63.38 

65.45 

lb 

62.02 

62.62 

61.47 

62.43 

63.48 

62.47 

63.31 

63.30 

64.94 

17 

61.97 

62.53 

61.45 

62.45 

64.25 

62.36 

62.98 

63.20 

64.41 

18 

61. 92 

62.42 

61.52 

62,33 

63.25 

62.24 

62.68 

63.11 

63.94 

19 

61.83 

62.29 

62.14 

62.34 

63.16 

62.15 

62.80 

63.04 

63.32 

20 

61.72 

62. IS 

62.26 

62.40 

62.89 

62.06 

65.01 

62.90 

63.21 

?1 

61.64 

62.11 

62.23 

62.33 

62.56 

61.95 

65.53 

62.78 

63.13 

61.70 

62.50 

62.20 

62.27 

62.48 

61.84 

65.29 

62.71 

63,03 

23 

61.76 

62. 4B 

62.10 

62.20 

62.39 

61.76 

64.71 

62.65 

63.01 

2a 

61.80 

62.42 

62.00 

62.35 

62.32 

61.69 

66.42 

62.60 

62.98 

25 

61.82 

62.36 

61.92 

62. 28 

62.29 

61.63 

66.17 

62.63 

62.96 

2b 

61.83 

62.23 

61.81 

62.15 

62.26 

61.57 

65.62 

62.70 

62.94 

27 

61  .87 

62.12 

61.72 

62.01 

62.23 

61.52 

65.97 

62.68 

62.95 

26 

61.94 

62.01 

61.64 

61.91 

62.21 

61.47 

67.26 

63.81 

62.99 

29 

62.28 

61. B9 

61.58 

61.86 

62.18 

61.42 

68.52 

64.10 

62.98 

30 

62.47 

61. 78 

61  .63 

61.80 

62.14 

61.49 

69.19 

63.50 

62.97 

31 

61.72 

61.75 

62.10 

69.39 

62.96 

The  FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

he  an 

62.25 

61.64 

61.94 

61.99 

62.51 

63.68 

64.76 

63.50 

"A* 

62.71 

62.26 

62.45 

64.25 

65.32 

69.39 

69.13 

63.93 

"In 

61.72 

61.22 

60.92 

61.04 

61.42 

61.09 

62,60 

62.63 

HienrsT  stage  was  bR.39  on  oct 

.  31,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 

• 

LOWEST  STaGE  WAS  80.92  ON  JUL.  1«. 


0 * IL r  STAGES  FOR  1985 


133 


BAYOU  SOEUF  NEAR  LECONPTE.  LA. 


LOCATION.  cat.  31-06-46.  LONG.  92-25*52.  ABOUT  3.8  NILES  ABOVE  HIGHNAV  1)2,  3.2  NILES  NORTHWEST 
OF  LECONPTE.  ( ST  A .  6140015.) 


GAGE.  STAFF  TVPF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  26,  J94B,  TO  DATE. 


fcXTHF 

■lES.  HIGHEST,  71 

.8  FEET 

On  hay 

18  AND  19 

,  1953. 

LOWEST, 

BELOH 

59  FEET, 

ON  AUG. 

16  AND 

IT, 

IQ1 

51  . 

n*  tly 

EIGHT  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

PA  t 

Jan 

FEB 

WAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

63.20 

63.10 

66.30 

63.00 

62.60 

61.80 

61.90 

62.00 

62.30 

62.10 

68.60 

63.50 

* 

63.20 

63.10 

66.10 

62.90 

62.50 

61.70 

61.90 

61.80 

62.20 

62.10 

68.30 

63.60 

5 

63,10 

63.00 

65.70 

62.80 

62.50 

61.60 

61.80 

61.70 

63.00 

62.00 

68.00 

63.40 

4 

63,00 

63.00 

65.10 

62.70 

62.40 

61.70 

62.30 

61. TO 

64.90 

61.90 

67.70 

63.20 

5 

63.00 

63.90 

64.50 

62.70 

62.20 

61.70 

62.80 

61 .60 

64.60 

61.80 

67.50 

63.10 

b 

62,90 

63.80 

63.90 

62.70 

62.20 

61.70 

62.60 

61.50 

63.90 

61.70 

67.20 

63.00 

7 

62.80 

63.40 

63.60 

62.60 

62.10 

61  .60 

62.50 

61.40 

63.40 

61.70 

67.10 

63.00 

6 

62.80 

63.20 

63.40 

62.60 

62.00 

61  .60 

62.40 

61.40 

63.10 

61.60 

66.80 

63,00 

9 

62.80 

63.00 

63.20 

62.50 

62. TO 

61.45 

62.20 

61  .40 

62.90 

61.60 

66.00 

62.90 

1  0 

62.80 

63.00 

63.10 

62.50 

62. BO 

61.30 

61.90 

61.30 

63.60 

61.60 

65.40 

62.90 

11 

62,70 

64.80 

63.00 

62.50 

62.60 

61  .40 

6i.ro 

61  .30 

63.40 

61.50 

64.80 

62.90 

ia 

62.65 

64.90 

63.00 

62.40 

62.50 

61.70 

61  .50 

61.20 

63.10 

61.50 

64.00 

64.80 

13 

62.70 

64.40 

63.00 

62.30 

62.40 

61.90 

61.30 

61.20 

63.00 

61.50 

63.70 

65.50 

la 

62.60 

64.00 

63.00 

62.30 

62.30 

61  .80 

61.20 

61.30 

62.90 

61.50 

63.40 

65.50 

15 

62.60 

63.60 

63.00 

62.30 

62.90 

61.70 

61.20 

61.30 

62.80 

62.10 

63.30 

65.00 

16 

62,60 

63.30 

63.00 

62.20 

62.80 

61  .60 

61.10 

63.50 

62.70 

63.40 

63.40 

64.50 

I  T 

62, 3o 

63.10 

63.00 

62.10 

62. TO 

61,60 

61.60 

64.00 

62.50 

63.10 

63.30 

64,20 

lr 

63,20 

63.00 

62.90 

62.10 

62.60 

61  *60v 

62.50 

63.80 

62.40 

62.90 

63.20 

63.80 

19 

63. to 

63.00 

62.80 

62.00 

62.50 

62.30 

62.50 

63.30 

62.40 

62.90 

63.10 

63.50 

20 

63.10 

62.90 

62.70 

61.90 

62.40 

62.50 

62.60 

63.00 

62.30 

64.80 

63.00 

63.30 

21 

62,80 

62.90 

63.30 

61.80 

62.30 

62.50 

62.60 

62.90 

62.20 

65.20 

62.90 

63.30 

22 

62.80 

62.90 

63.30 

61.90 

62.70 

62.40 

62.70 

62.80 

62.10 

64.90 

62.80 

63.20 

23 

62,80 

62.90 

63.10 

62.00 

62.70 

62,40 

62.60 

62.70 

62.10 

64.50 

62.80 

63.20 

2« 

62.*0 

67.00 

63.00 

62.20 

62.60 

62.30 

62.70 

62.50 

62.00 

66.00 

82.80 

63.20 

25 

62.80 

67.10 

62.90 

62.10 

62.60 

62.20 

62.50 

62.50 

61.90 

65.80 

62.80 

63.10 

2b 

62.80 

67.10 

62.80 

62.00 

62.50 

62.10 

62.40 

62.70 

61.80 

65.30 

62.90 

63.10 

27 

62,80 

66.90 

62.80 

62.10 

62.40 

62.00 

62.20 

62.60 

81.80 

64.70 

62.90 

63.10 

2b 

63,80 

66.30 

63.00 

62.10 

62.20 

62.00 

62.10 

62.60 

61.70 

67.10 

64.30 

63.20 

29 

63,60 

63.00 

62.40 

62.10 

62.00 

62.10 

62.50 

61.60 

68.20 

64.00 

63.20 

30 

63,30 

63.00 

62.60 

62.00 

61.90 

62.10 

62.40 

61 .70 

68.80 

63.70 

63,10 

31 

63.10 

63.00 

61  .90 

62.10 

62.40 

68.90 

63.10 

the 

FOi  LOWING  REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

hean 

62,92 

64.02 

63.46 

62.34 

62.44 

61.86 

62.11 

62.20 

62.67 

63.63 

64.65 

61.52 

WAX 

63.80 

67.10 

66.30 

63,00 

62.90 

62.50 

62.80 

64.00 

64,90 

68.90 

68.60 

65.50 

HI* 

62.30 

62.90 

62.70 

61.80 

61  .90 

61.30 

61.10 

61  .20 

61.60 

61.50 

62.80 

62.90 

HIGHEST  STAGE  NAS  68.90  AT  4100  P.N.  ON  OCT.  30  AND  LATER  DATE (S) ,  AFFECTED  BT  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STaGE  WAS  61.10  ON  JUL.  16. 


DAILY  STASES  F QR  1R85 
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BAYOUS  W APICES,  BOEUF  AND  COCOORIE  DIVERSION  CHANNEL  NEAR  LONEPINE,  lA. 


LOCATION.  L*t.  S0-SR-07,  LONG.  92-18-32.  HIGHWAY  1*1  BRIDGE,  2.4  HILES  NORTH  OF  LONEPINE.  (STA. 
6)52016.) 

GAf,E.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

recOrcs  available,  intermittently,  1949,  and  1953  to  i95s.  daily,  oct.  25,  1956,  to  date, 
extremes,  highest,  go. 90  feet  in  1953.  lowest,  channel  dry  on  july  it,  195a,  and  later  dates. 

Daily  eight  a.m.  STAGE  in  feet  gaff  zero  is  at  NSVD 


DAY 

JAN 

h  A  R 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOY 

DEC 

1 

40.05 

39.80 

39.88 

39.81 

39.80 

57.29 

a 

39.89 

39.66 

39.87 

39.90 

39.71 

57.29  F 

46.45 

3 

39.80 

39.76 

39.91  F 

46,04 

39.70 

57.19 

44.61 

4 

36.79 

39.89 

39.88 

52.80 

39.70 

57.00 

43.00 

5 

39.78 

40.57 

39.87 

51.79 

39.70 

56.80 

42.09 

o 

39.80 

40.37 

39.91 

49.69 

39.68 

56.60 

41.83 

7 

39.90 

39.92 

39.88 

45.55 

39.65 

56.25 

41.48 

6 

34.93 

39.87 

39.97 

42.38 

39.65 

55.84 

41.21 

9 

39.80 

39.85 

39.89 

41.65 

39.65 

55.39 

41.10 

10 

39.80 

39.82 

39.99 

44,49 

39.65 

54.17 

41.00 

1  1 

39.80 

39.74 

39.84 

45.08 

39.60 

52.51 

40.88 

12 

39.89 

39.85 

40.07 

42.67 

39.58 

50.92 

51.64 

13 

39.78 

39.85 

40.09 

41.50 

39.57 

48.60 

54.58 

14 

F  39.94 

39.74 

39.84 

39.99 

40.85 

39.60 

45.54 

53.18 

15 

39.79 

39.85 

39.92 

40.52 

40.40 

44.05 

52.15 

16 

34.74 

39.80 

43.14 

40.30 

43.81 

•4.10 

51.14 

1  7 

39.74 

40.31 

46.82 

40.05 

43.28 

44.00 

49.30 

i  e 

39.62 

39.99 

48.00 

39.91 

41.48 

43.49 

47.02 

19 

40,40 

40,23 

44.93 

39.88 

41.00 

42.96 

44.98 

20 

F  40.10 

39.90 

40.56 

42.21 

39.82 

53.45 

42.30 

93.60 

21 

39.90 

39.82 

40.20 

41.38 

39.88 

53.22 

•1.54 

43,00 

22 

40.01 

39.80 

40.73 

40.72 

39.90 

51.85 

41.18 

42.69 

23 

40.29 

39.79 

40.32 

40.39 

39.89 

52.58 

41.00 

92.57 

24 

40.12 

39.78 

40.82 

40.01 

39.86 

53.00 

40.85 

42.39 

25 

39.99 

39.80 

40.23 

39.99 

39,78 

52.69 

40.85 

42.23 

26 

39.85 

39.79 

40.02 

39.92 

39.79 

52.65 

•  1.99 

27 

39.87 

39.79 

40.01 

40,22 

39,72 

52.60 

42.00 

28 

39.88 

40.09 

40,03 

40.03 

39.70 

56.09 

•  2.46 

29 

39.72 

39.82 

40.00 

39.93 

39.70 

56.59 

42.47 

30 

39.90 

39.79 

39.90 

39.91 

40.11 

57.14 

42.25 

31 

39.84 

39,90 

39.88 

57.28 

•  1.82 

TW e  FOLLOWING 

«EFE* 

ONLY  TO  READINGS 

4PPFARING  IN 

THE  TABLE 

4B0VE 

mean  39.84  40.05  40.85  42.09  45.62 
max  40.40  40.82  48.00  52.80  5T.2B 
min  39.62  39,66  39,84  39.70  39.57 


F-  NOT  at  stateo  time 

highest  stage  mas  57.29  AT  6100  A.M.  ON  NOY.  1,  AFFECTED  87  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STAGE  W*S  39.57  ON  OCT.  13. 
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bayous  rapioes,  boeue  and  cucodrie  diversion  channel  near  eola,  la. 

location.  lay.  30-53-44,  LONG.  92-13-47.  On  BRIDGE,  350  EEET  BELOM  TEXAS  ANO  PACIFIC  RAILROAD 

bridge  and  i.s  miles  southwest  oe  eola.  ista.  6156012a.) 
gage,  automatic  recorder  and  staee. 
records  available.  JULY  24,  1958,  TO  OATE. 


EXTREMES.  highest  (EPPM  incomplete  RECORD)  47. 6t  EEET  ON  JAN.  3,  1963.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 


RECORD)  28.93  EEET  ON  OCT.  27,  19S0. 

Daily  eight  A.M.  STAGE  IN  EEET 

GAGE  ZERO 

13  AT 

NGVD 

day  j*n  eeb  mar  apr  may 

JIH 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NQY 

DEC 

i 

31.72 

33.35 

45.10 

29.82 

24.31 

24.46 

29.39 

30.07 

*7.01 

36.63 

2 

32.62 

33.51 

44.90  F 

31.37 

29.46 

29.11 

29.45 

24.33 

29.57 

47.13 

36.  *2 

3 

32,16 

32.70 

30.99 

29.26 

29.02 

29.50 

36.65 

24.35 

•  7.21 

36.30 

4 

32,30 

32.40 

F 

43.69 

30.49 

29.25 

29.22 

29.49 

44.22 

24.25 

•  7.22 

34.56 

5 

32.06 

43.05 

30.23 

29.22 

29.32 

29.43 

43.63 

29.14 

•  7.20 

33.37 

& 

31,49 

40.20 

30.26  F 

29.35 

29.26 

30.49 

24.45 

41.56 

29.15 

•  7.15 

32.94 

7 

31,01 

37.45 

30.00 

29.36 

29.28 

29.62 

29.46 

37.91 

29.10 

•  7,03 

32.53 

8 

30,79 

36.00 

29.68 

29.21 

29.50 

29.34 

29.59 

34.41 

29.10 

•  6.65 

31.91 

9 

30,52 

29.59 

30.20 

29.39 

24.36 

29.45 

32.69 

29.45 

•6.61 

31.65 

10 

30.28 

29.50 

30.60 

29.30 

29.32 

29.44 

35.84 

30.00 

•  6.40 

31.45 

11 

30.36  E 

43.37 

F 

32.90 

29.40 

30.71 

29.30 

29.30 

24.46 

37.13 

30.0* 

31.32 

12 

30.14 

43.90 

29.39 

30.00 

29.52 

29.30 

29.62 

34.32 

29.12 

•  1.48 

13 

29,93 

43.14 

29.28 

29.80 

24.38 

24.30 

29.66 

32.67 

29.23  F 

43.60 

•  3.79 

14 

29,73 

40.50 

29.17 

29.56 

29.25 

29.29 

24.75 

31.60 

29. *T  F 

*1.47 

•  3.9* 

15 

29.70 

37.95 

29.39 

31.20 

29.17 

24.28 

29.59 

30.94 

30.82 

43.60 

16 

29,62 

35.40 

29.31 

31.19 

29.16 

29.27 

33.39 

30.44 

35.21 

1  7 

34,75 

33.58 

29.45 

30.54 

29.10 

30.59 

36.22 

30.02 

35.00 

16 

34,30 

32.60 

F 

31.04 

29.43 

30.14 

29.10 

29.69 

36.21 

29.72 

32.59 

F 

38.13 

19 

33,30 

31  .96 

30.71 

29.39 

29.72 

31.26 

29.49 

36.09 

29.51 

31.21 

36.02 

36.50 

20 

32.30 

31  .61 

30.59 

29.24 

29,63 

29.54 

30. 5S 

33.33 

29.41 

*2.80 

35.28 

34,40 

21 

31.56 

31.90 

34.91 

29.13 

29.55 

29.40 

30.16 

29.39 

*3.64 

3«.3* 

34.13 

22 

30,9) 

31.30 

34.60 

29.19 

30.27 

29.34 

30.51 

29.49 

*2.75 

33.40 

33.73 

23 

30,60 

31.10 

33.38 

29.50 

30.20 

29.32 

30.21 

29.41 

*3.54 

32. TB 

33.51 

24 

30.50 

44.40 

32.35 

29.46 

30.05 

29.26 

31.66 

29.40 

*3.31 

32.25 

33.40 

25 

30.65 

45.43 

31  .66 

29.22 

29.73 

29.27 

30.17 

29.35 

*3.29 

31.41 

33.20 

26 

30,95 

45.17 

31.19 

29.25 

29.36 

24.20 

24.69 

29.21 

*3.35 

31.71 

32.40 

27 

30,70 

45.12- 

30.68 

34.73 

29.32 

2«. |9 

29.57 

29.19 

*3.20 

31.60 

32.76 

26 

E  37  26 

45.00 

31  .65 

31.49 

29.28 

24.19 

24.82 

E  29.64 

29.15 

*5.7* 

•  0.30 

33.54 

29 

37,10 

32.12 

30.52 

29.28 

29.39 

24.54 

29.65 

29.12 

*5.74 

•  0.95 

33.50 

30 

35,20 

29.24 

29.32 

24.50 

29.72 

30.41 

46.53 

38.70 

33.20 

31 

33.65 

29.35 

29.50 

29.56 

*6.95 

33.01 

The 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

REAOlNGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

31,66 

29.36 

25.69 

32.60 

35.75 

MAX 

E  37,26 

31.26 

31.66 

44.22 

*6.95 

min 

25.62 

24,10 

25.02 

29.12 

29.10 

E-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  47.22  AT  SIOO  A.M.  ON  NOV.  4.  AEEECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOMEST  STaGE  MAS  29.01  ON  JUL.  3. 


136 


DAILY  (TABES  FOB  1483 


BAYOU*  RAPIOES,  BQEUF  AND  COCODRIE  DIVERSION  CHANNEL  AT  HILBURN,  LA. 


LOCATION.  L»T 

.  30*31 • 

38,  LONG 

.  42*13 

-32.  ON 

HIGHWAY 

106  BRIDBE.  (STA.  6160012A.) 

gage. 

A  La  *  C  -  »  -A  7 

::  RECORDER  AND 

STAFF, 

records  available,  intermittently,  i*b*  to  hsb.  daily,  july 

23,  1458,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  *9 

.30  FEET 

(FROM 

naterharx)  in  may 

1933. 

LOWEST, 

26.50  FEET  OH 

NOV 

.  1.  1981. 

daily 

EIGHT  a. 

H.  STAGE 

IN  FEET 

SAGE  ZERO  18 

AT  NSVO 

Oat 

JAN 

FER 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEE 

OCT  NOV 

occ 

1 

28,60 

30.29 

41,90 

24.19 

27.48 

27.20 

26.98 

27.15 

27.3* 

33.80 

2 

29, Tj 

30.40 

41.62 

28,66 

27 .45 

26.95 

26.73 

26.48 

26.43 

2T.04 

33.08 

3 

29,32 

29.72 

41.25 

28.29 

27.13 

26.71 

26.65 

26.47 

37.64 

26.98 

33.80 

4 

29,47 

29.18 

40,82 

27.88 

26.70 

26.84 

26.93 

41.03 

26.74 

31.60 

3 

29.29 

33.33 

40.11 

27.65 

26.68 

26.92 

26.43 

40.72 

26.71 

30.4* 

6 

28^77 

34.68 

38.11 

27.70 

F  26.86 

26.78 

28.00 

26.43 

38.81 

26.68 

30.07 

T 

28,38 

32.98 

33.38 

27.45 

F  26.94 

26.80 

27.14 

26.40 

33.28 

26.63  F  43 

60 

84.44 

8 

28,18 

31.12 

34.12 

27.22 

26.40 

26.97 

26.93 

26.44 

32.26 

26.61  43 

40 

84.8  a 

9 

27,95 

24.91 

33.03 

27.12 

27.58 

26.43 

26.90 

26.84 

30.69 

26.60  43 

23 

*  8.74 

10 

27.70 

29.23 

32.00 

27.49 

26.78 

26.85 

26. B2 

33.02 

26.62  43 

04 

28.64 

11 

27,80 

39.23 

31.23 

28.11 

26.79 

26.80 

26.43 

34.03 

26.62  42 

72 

88.33 

12 

27,59 

40.19 

30.50 

27.49 

26. 8J 

26.75 

26.93 

31.38 

26.63  42 

30 

38.80 

13 

27,40 

34.50 

29.84 

27.25 

26.80 

26.89 

27.20 

24.71 

26.60  41 

43 

34.40 

14 

27,22 

37.18 

29.23 

27.10 

26.71 

26.88 

27.10 

28.79 

26.60  38 

34  F 

40.09 

15 

27.17 

34.88 

29.12 

28.31 

26.88 

27.00 

28.21 

27.61  37 

04 

16 

27^10 

32.51 

28.81 

28.48 

26.85 

30.36 

27.76 

32.20  36 

62 

IT 

31,39 

30.72 

28.73  F 

26.79 

27.93 

28.01 

32.73 

27.38 

E  31.44  36 

2« 

18 

31,19 

29.80 

28.42 

27.51 

F 

26.70 

27.22 

34.66 

27.12 

E  29.80  35 

SB  F 

33.00 

19 

30,30 

29.24 

28.02 

27,17 

28.82 

26.99 

32.80 

27.09 

E  28.47  33 

00 

33.30 

20 

29.48 

28.89 

27.92 

27.19 

27.09 

27.85 

30.40 

27.00 

E  38.74  34 

37 

21 

28,87 

29.06 

31.74 

27.09 

26.92 

27.50 

30.32 

26.98 

E  34.39  33 

63 

22 

28  24 

28.60 

31.44 

27  .65 

26.85 

27.84 

28.62 

26.98 

E  34.07  33 

03 

23 

27.99 

28.42 

30.33  F 

26.78 

27.49 

26.86 

27.66 

28.00 

26.94 

E  39.96  32 

32 

20 

27,85 

40.60 

29.40 

27.44 

29.00 

27.32 

26.99 

39.70  31 

98 

25 

28.13 

42.05 

28.84 

27.16 

27.63 

27.17 

26.49 

34.38  31 

43 

2b 

28.25 

41.85 

28.40  F 

27.01 

27.01 

F 

26.76 

27.15 

29.08 

26. B3 

34.36  F  30 

S3 

27 

28,04 

41.90 

28.13 

31.73 

26.93 

27.09 

27.88 

26.80 

39.71  24 

43  F 

24.84 

28 

33,51 

4 1  .70 

28.81 

28.84 

26.79 

F 

26.80 

27.24 

27.40 

26.79 

42.98  36 

50 

30.60 

29 

53,63 

29.22 

27.92 

26.79 

27.00 

27.06 

27.12 

26.75 

43.01  37 

18 

30.33 

30 

31  .9o 

28.88 

27.61 

26.69 

26.81 

27.04 

27.28 

28.09 

33 

30 

30. 2B 

31 

30.57 

30.01 

26.80 

26.98 

27.16 

F  43.47 

30.1* 

THE 

FOLLOWING  REFER 

only  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the  table 

ABOVE 

HE  AM 

29,07 

33.83 

32.11 

28.15 

30.07 

*AX 

33.63 

42.05 

41,90 

34,66 

41.05 

MIN 

27.10 

28.42 

27.92 

26.82 

26.75 

F-  NOT  aT  STATCO  TINE  F-  ESTIMATED 

mIGHFST  STAGE  (FRGM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  A3. 97  AT  12115  P.N.  ON  OCT.  31,  AFFECTED  BT  HURRICANE 
Juan. 

LOWEST  stage  has  26.53  ON  OCT.  8  AND  LATER  OATE(S). 
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BAYOU  COCOQRIE  NEAR  CLEARWATER,  LA, 


LOCATION.  CAT,  SI-OO-OO,  LONG.  92-22-46.  U.  S.  HIGHWAY  167  BRIOGE,  1,000  FEET  DOWNSTREAM  FROM 

bayou  cocodRIE  oam,  and  i.s  miles  east  of  Clearwater.  (?ta.  sisaoia.) 
gage,  automatic  recorder  and  wire-weight. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  REA0  ANO  MAINTAINED  by  u.  S.  6E0L0GICAL  SURVEY,  DRAINAGE  AREA,  240 
SQUARE  MILES.  SLIGHT  REGULATION  AT  LOW  FLOW  BY  LAKE  COCODRIE  (USABLE  CAPACITY,  9,000 
ACRE-FEET5 . 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1922  TO  JAN.  1925,  AND  OCT.  1937  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF 

Engineers  since  1946.  prior  tq  oct.  1937,  station  was  referred  to  as,  near  meeker,  la. 
Discharge,  daily,  COMPUTED  ANO  PUBLISHED  BY  U.S'.  GE0L06ICAL  SURVEY, 

EXTREMES.  HIGHEST.  26.72  FEET  ON  MAY  19,  1953.  LOWEST  NOT  DETERMINED. 


daily  eight  a 

.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO,  40.00 

FEET, 

N6YD 

Day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

9,12 

10.27 

18.80 

13.12 

6.91 

6,42 

6.33 

6.33 

6.58 

6.76 

22.55 

16.10 

2 

s  9g 

10.02 

18.82 

12.89 

’.SI 

6,46 

6.33 

6.31 

6.52 

6.64 

22.28 

16.13 

3 

9,02 

9.75 

18.72 

12.55 

6.70 

6.40 

6.15 

6.3A 

8.45 

6.80 

21.94 

16.05 

4 

a, 9a 

9.59 

18.53 

12.03 

6.57 

6.32 

6.39 

6. 36 

11.29 

6.72 

21.58 

15.90 

5 

8.81 

10.01 

18.31 

11.45 

6,53 

6.27 

L.45 

6.2S 

12.61 

6.61 

21.23 

15.71 

6 

8,68 

10.41 

18.08 

10.99 

6.51 

6.28 

6.46 

6. 28 

12.62 

6.51 

20.89 

15.51 

7 

*,53 

10.76 

17.85 

10.49 

6.41 

6,29 

6.42 

6.28 

12.27 

6.44 

20.58 

15.29 

B 

8,37 

10.75 

17.61 

10.01 

6.50 

6.33 

6.39 

6.2B 

11.80 

6.40 

20.28 

15.08 

9 

8,21 

10.53 

17.39 

9.60 

6.47 

6.35 

6.38 

6.26 

11.27 

6.36 

20.00 

14.87 

10 

8.09 

10.29 

17.16 

6.23 

6.43 

6.33 

6.36 

6.24 

10.86 

6.34 

19.73 

14.66 

11 

7.92 

12.81 

16,93 

8.91 

6.43 

6.41 

6.31 

6.21 

10.82 

6.34 

19.47 

14,59 

12 

7,75 

14.21 

16.69 

8.61 

6.36 

6.18 

6.35 

6.21 

10.55 

6.36 

19.22 

14.96 

13 

7,65 

14.70 

16.46 

8,33 

6.48 

6.34 

6.33 

6.20 

10.21 

6.37 

18.98 

15.  ss 

14 

7,57 

14.68 

16.23 

a. is 

6.45 

6.31 

6.27 

6.19 

9.79 

6.36 

19.75 

16.30 

15 

7.46 

14.52 

15.99 

8.05 

6.52 

6.30 

6.29 

6.36 

9.36 

6.84 

18,52 

16,34 

16 

7,57 

14.34 

15.77 

7,77 

6.81 

6,25 

6.32 

6. 81 

8.97 

7.37 

18.34 

16.20 

17 

8,00 

14.13 

15.54 

7.58 

6,96 

6.21 

6.34 

6.79 

8.61 

7.50 

18.13 

16.01 

ia 

8,17 

13.93 

15.32 

7.42 

6.89 

6.34 

6.36 

7.35 

8.2T 

7.49 

17.91 

15.82 

19 

8,37 

13.71 

15.09 

7.22 

6.79 

6.40 

6.33 

7.51 

7.97 

7.73 

17,70 

15.61 

20 

8.34 

13.49 

l«.96 

6.98 

6.65 

6.49 

6.34 

7.55 

7.70 

10.20 

17.46 

15.41 

21 

*,3l 

13.27 

14.97 

6.93 

6.67 

6.59 

6.34 

7.68 

7.47 

12,39 

17.23 

15.19 

22 

B.17 

13.02 

14.89 

6.85 

6.84 

6.62 

6.35 

7.60 

7.26 

12.96 

17.00 

14.99 

23 

8.04 

13.00 

14.74 

6.72 

6.92 

6.58 

6.37 

7.96 

7.09 

13.43 

16,78 

14.79 

24 

7,95 

15.48 

1«.55 

6.62 

7.20 

8.49 

6.42 

7.30 

6.88 

13.92 

16.55 

14.58 

25 

8.07 

17.90 

14.33 

6.54 

7.25 

6.44 

6.39 

7.22 

6.79 

14.35 

16.34 

14.36 

26 

8,39 

18.78 

14.11 

6.73 

7.14 

6.37 

6.38 

7.23 

6.69 

14.44 

16.13 

14.14 

27 

8,63 

18.91 

13.95 

7.11 

7.05 

6.33 

6.37 

7.04 

6.58 

14.67 

16.00 

13.97 

2S 

9,31 

18.79 

13.80 

7.03 

6.94 

6.35 

6.38 

6.98 

6.49 

16.90 

16.12 

13.80 

29 

9,98 

13.61 

7,05 

6.78 

6.35 

6.34 

6,68 

6.45 

19.66 

16.16 

13.62 

30 

10.52 

13.43 

7.01 

6.63 

6.35 

6.33 

6.76 

6,70 

21.66 

16.06 

13.42 

J1 

10.49 

13.33 

6.47 

6.33 

6,66 

22.49 

13,24 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the  t 48LE 

ABOVE 

MEAN 

8,49 

13.28 

15.99 

8.56 

6.80 

6.37 

6.35 

6.74 

6.83 

10.16 

18.69 

15.11 

"»< 

10,52 

18.91 

18.82 

13.12 

’.si 

6.62 

6.46 

7.68 

12.62 

22.49 

22.55 

16.34 

MIN 

7.46 

9.39 

13.33 

6.23 

6.36 

6.21 

6.27 

6.19 

6.45 

6.34 

16.00 

13.24 

HIGHEST 

stage 

WAS  22.63  AT  9100  P.M. 

ON  OCT.  31 

,  AFFECTED  BY 

HURRICANE 

JUAN. 

LOWEST 

stage 

WAS  6.19 

0*  AUG. 

14. 
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DAILY  STAGES  FOR  l 985 


BAYOU  COCODRIE  AT  ST.  LANDRY,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-50-40,  LONG.  9 2-15-34. 
LA.  (sTa.  6172016.) 

Gage'.  AUTOMATIC  RECORDER  ANU  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1946. 

1961 ,  to  date'. 

EXTREMES.  HIGHEST.  48.85  FEET  ON  MAY  20, 


HIGHWAY  106  BRIDGE,  10.5  MILES  NORTH  OF  VILLC  FLATTE, 

DAILY.  AUG.  9,  1946,  TO  MAY  22,  1958,  AND  AMR.  25, 
1953.  LOWEST,  33.28  FEET  ON  OCT.  16,  19TB, 


OAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


6A6E  ZERO  18  AT  N6VD 


LAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

36.68 

37.54 

43.71 

38.37 

35.13 

34.35 

34.51 

34.58 

34.8: 

35.73 

45.29 

40.45 

2 

36.72 

37.32 

43.70 

38.23 

34.93 

34.36 

34,45 

34.63 

34.75 

35.56 

45.22 

40.40 

3 

36,27 

37.08 

43.50 

38.45 

34.90 

34.47 

34,39 

34,57 

40.50 

34.86 

**. 21 

40.28 

a 

36,51 

36.85 

43.25 

38.09 

35,04 

34.41 

34.45 

34.60 

43.26 

34.74 

45.18 

40,09 

5 

36.63 

37.8! 

42.80 

37.76 

34.87 

34.37 

34.48 

34.33 

42.63 

34.70 

45.10 

39.91 

6 

36^33 

38.00 

42.22 

37.43 

34.70 

34.31 

34.48 

34.15 

41.45 

34.78 

45.00 

39,65 

7 

36.50 

37.79 

41.74 

37.35 

34.50 

34.49 

34.47 

34.32 

40.09 

34.60 

44.90 

39.78 

6 

36,00 

37.68 

41.45 

37.09 

34.45 

34.48 

34.51 

34.84 

39,32 

34.50 

44.78 

39.68 

9 

35, 90 

37.49 

41  .20 

36.61 

34.53 

34.58 

34.59 

34.50 

38.61 

34.60 

44,65 

39.54 

10 

35.82 

37.29 

40.99 

36.Hu 

34,54 

34,52 

34.44 

34.53 

38.88 

34.60 

44.49 

39.68 

1  1 

35,86 

40.53 

40.89 

36.30 

34.54 

34.50 

34.98 

34.53 

38.10 

34.31 

44.32 

39.50 

13 

35.88 

41.30 

40.69 

36.21 

34.72 

34.55 

34.22 

34.47 

37.82 

34.50 

48.05 

40.30 

13 

35,76 

40.84 

40.50 

36.02 

34.60 

34.39 

34.53 

34.48 

37.25 

34.66 

43.79 

40.92 

: ; 

35,69 

40.31 

40.36 

35.87 

34.66 

34.39 

34.54 

34.51 

36.63 

34.91 

43.50 

40.32 

15 

35.41 

39.73 

40.16 

35.80 

35,30 

34.40 

34.36 

34.59 

36.70 

36.25 

43.17 

40.31 

16 

35,35 

39.42 

40.03 

35.71 

34.76 

34.45 

34.82 

36.94 

36.43 

39.69 

42.83 

40.12 

17 

37.52 

39.30 

39.90 

35.49 

34.94 

34.38 

34.99 

35.99 

36.19 

3B.40 

42.50 

39.94 

l« 

37,07 

39.19 

39.76 

35.41 

34.92 

34.37 

34.81 

35.12 

35.96 

37.04 

42.09 

39.94 

19 

36,75 

39.02 

39.67 

35.29 

3«.85 

34,41 

34.70 

34.96 

35.81 

36.20 

41.75 

39.81 

20 

36.39 

38.90 

39.50 

35.20 

34.77 

34.48 

34.48 

35.42 

35.54 

38.56 

41.41 

39.66 

21 

36,27 

38.80 

40.10 

34.99 

34.73 

34.52 

34.65 

37.78 

35.35 

39.44 

41.23 

39,53 

22 

36,19 

36.67 

40.00 

34.94 

35.14 

34.58 

35.70 

36.98 

35.23 

39.31 

40.81 

39.40 

23 

36,09 

36.53 

39.76 

34.94 

35.12 

34.67 

34.58 

36.10 

35.19 

40.31 

40.79 

39.30 

2ft 

37.22 

41.68 

39.51 

34.90 

35.24 

34.81 

35.09 

35.43 

35.09 

40.19 

40.70 

39.03 

25 

36.40 

43.02 

39.33 

34.79 

35.30 

34.62 

34.79 

35.40 

34.97 

39.98 

40.51 

38.91 

26 

36,18 

43.80 

39.18 

34.83 

35.24 

34.50 

34.63 

37.00 

34.91 

39. B5 

40.33 

38,87 

27 

35.91 

43.78 

38.94 

38.43 

35.15 

34.42 

34.65 

36.33 

34.83 

40.20 

40.12 

38.87 

26 

37,35 

43.68 

38.86 

37.50 

35.05 

34.49 

34.69 

35.89 

35.37 

43.82 

41.03 

38,90 

29 

37,59 

38.69 

36.19 

34.93 

34.48 

34.61 

35.45 

35.25 

44.50 

40.80 

38.82 

3^ 

37.66 

38.44 

36.02 

34.83 

34,43 

34.69 

35.24 

35.99 

45.40 

40.45 

38.70 

31 

37.72 

38.44 

34.52 

3«.62 

35.12 

45.46 

38.66 

Thc 

FOl  LClMl 

n'G  refer 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

*Ek  N 

36,43 

39.47 

40.55 

36.35 

34.86 

34.47 

34.64 

35.25 

37.09 

37.79 

42.86 

39,66 

^A* 

37,72 

«7,6C 

43.71 

38.45 

35.30 

34.61 

35.70 

37.78 

43.26 

45.46 

45.29 

40.92 

35.35 

36.65 

38.44 

34.79 

34.45 

34.31 

34.22 

34.15 

34.75 

34.31 

40.12 

38.66 

HIGHEST  stage 

"As  45. 

ftfe  AT  8 : 00  A.M. 

ON  OCT.  31 

1,  AFFECTED  8Y 

HURRICANE 

JUAN. 

lowest 

StxGE 

MAS  34.0 

3  on  AUG . 

5. 

DAILY  STASES  FOR  1485 
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BAYOU  COCOORIE  NEAR  WHITEVILLE.  LA. 

LOCATION.  l*T.  30-46-41.  LONS.  92-11-26.  HIGHWAY  24  BRID6E.  2.7  NILES  SOUTHWEST  OF  WHITEVILLE. 
(STA.  6176012A.1 

SAGE.  AUYOHATIC  RECOhOER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERHITTENTLY,  14J4.  DAILY.  JAN.  2.  14*0,  TO  JUNE  30,  14*2,  AND  WAR.  1. 
It**,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  *2.3  FEET  ON  NAY  20,  1453.  LOWEST,  18,23  FEET  ON  OCT.  16,  1483. 

OAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  SAGE  IERO  IS  AT  N6VD 


0A  Y 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A  US 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

22,67 

23.56 

35.25 

24.04 

20.28 

19.20 

19.34 

19.25 

20.04 

21.73 

37.80 

29.61 

2 

22,10 

23.31 

35.42 

23.51 

14.45 

19,01 

19.26 

14.27 

20.09 

20.75 

37. TO 

24.44 

3 

21,60 

22.83 

35.30 

23.34 

14.73 

14,11 

19.14 

19.4* 

24.00 

20.12 

37.60 

26.88 

4 

21, «0 

22.18 

35.11 

23.05 

14.40 

19.00 

19.22 

19.46 

34.71 

19.60 

37.55 

27.61 

5 

21.83 

26.12 

34.86 

22.52 

19.74 

14,04 

19.30 

14.49 

34.65 

14.41 

37.50 

26.32 

6 

21, *2 

27.75 

34.23 

22.14 

14.61 

18.47 

19.56 

19,27 

34.18 

19.39 

37.48 

25.63 

T 

21,32 

26.44 

33.38 

21.84 

19.44 

14.10 

14.20 

19.2* 

32.39 

14.31 

37.42 

25.26 

8 

20,71 

2*.  83 

32.70 

21.67 

14.32 

14.10 

19.17 

20.62 

31.09 

19.10 

37.30 

25.00 

4 

20,47 

23.56 

32.06 

21.18 

14.43 

14.20 

19.09 

19.85 

24.66 

19.10 

37.26 

24.68 

10 

20.36 

22.70 

31.38 

20.83 

14.48 

19.26 

19.10 

19.51 

29.75 

19,12 

37.18 

24.65 

11 

20,28 

31.20 

30.61 

20.70 

14.66 

19.20 

19.06 

19.40 

30.07 

19.10 

37.09 

24.43 

12 

20.30 

33.30 

24.72 

20.70 

14.68 

14.11 

14.10 

14.50 

28.26 

19.05 

36.97 

30.32 

13 

"0,18 

32.45 

28.68 

20.54 

19.55 

14.19 

19.16 

14.40 

26.02 

19.16 

36.80 

32,40 

14 

20,01 

3 1 .44 

27.41 

20.41 

19.56 

18.93 

19.17 

19.57 

23.49 

21  .22 

36.50 

32.79 

15 

14.84 

30.80 

26.34 

20.34 

21.87 

16.95 

14.06 

19.40 

22.15 

21.60 

32.34 

16 

14,64 

24.37 

25.54 

20.25 

21.05 

18.49 

19.04 

2S.31 

21.36 

28.66 

31.47 

17 

23,65 

27.76 

25.20 

20.05 

20.26 

14.02 

20.19 

24.90 

21.09 

26.18 

31.28 

18 

23,46 

26.02 

24.43 

14.43 

19.89 

18.98 

20.17 

24.88 

20.92 

25.71 

30.40 

14 

22,43 

24.70 

24.67 

14.80 

19.69 

20.25 

19.72 

23.62 

20.74 

23.15 

F 

34.66 

24.40 

20 

21.44 

24.12 

2*. «6 

14.72 

19.6* 

14.50 

19.56 

22.19 

20.17 

27.15 

34.20 

28.00 

21 

21.35 

23.45 

27.46 

14.58 

19.55 

19,11 

14.53 

24.30 

20.08 

30.2* 

33-3 

26.60 

22 

21,03 

23.68 

27.71 

14.50 

20.28 

19.11 

20.13 

22.88 

19.66 

30.43 

S3.  ' 

25.92 

23 

20,  TJ 

23.45 

26.65 

19.58 

20.13 

19.54 

19.81 

21.59 

19.74 

31.60 

23,40 

24 

21.73 

31  .80 

25.63 

14,81 

20.26 

19.43 

20.41 

21  .04 

14.61 

E 

32.50 

25.10 

25 

21.20 

34.50 

24.44 

14.55 

20.39 

19.67 

19.85 

19.41 

E 

32,33 

24.78 

26 

20.85 

35.10 

24.48 

14.53 

20.27 

19.56 

19.57 

19.30 

E 

32.16 

F 

30.63 

27 

20,84 

35.25 

24.22 

24.95 

20.02 

19.22 

14.70 

19,21 

E 

32.59 

29.69  F 

24.38 

28 

2*,  »2 

35.22 

24.42 

23.65 

19.99 

19.13 

20.07 

F  21.22 

19.60 

E 

35.60 

30.75 

24.89 

24 

25,72 

24.24 

21.62 

14.69 

14.19 

19.56 

20.69 

19.53 

E 

36.70 

31.43 

24.74 

30 

24,88 

23.82 

21.12 

14.52 

14.44 

19.37 

20.39 

21.25 

E 

37.70 

30.60 

24.50 

31 

24.00 

24.38 

14.27 

19.29 

20.11 

E 

37.98 

24.30 

ThE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

21,75 

27.80 

28.57 

21.18 

19.90 

19.25 

19.46 

2«.2T 

25.82 

"A« 

25,72 

35.25 

IS. 42 

24,45 

21.87 

20.25 

20.41 

34.85 

E 

37.98 

hin 

14.64 

22.18 

23.82 

19.50 

19.27 

18.93 

19.06 

19.21 

19.05 

f-  NOT  AT  STATED  TIhE  F-  ESTIMATED 

highest  stage  was  estimated  J7.sa  at  sioo  a.m.  ov  dct.  ji,  affected  by  hurricane  juan. 

LOWEST  stage  was  18.40  ON  JUN.  15. 
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omv  stases  for  irss 


Bayou  80Euf  at  hefkeRi  la. 


LOCATION.  LAT.  Sl-02-25.  LONG ,  92-22-21.  U.  S.  HIGHWAY  1ST  BRIDGE.  (STA.  6180015.) 

GAGE.  automatic  HFcOWDER  anl.  WILE  weight. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  22,  1954,  TO  DATE.  FOR  RECORDS  FROM  19J9  TO  195R,  REFER  TO  GAGE  AT  LTLE8. 
La.  CD- J  J 1 . 

EXTRFHES.  HIGHEST,  67.99  FEET  ON  DEC.  27,  1982.  LOWEST,  58.28  FEET  ON  SER.  29,  1956,  AND  OCT.  20, 
1963. 


oatly 

eight  A.H.  STAGE  IN  feet 

SAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1952  AOJ.) 

oay 

Jan  FES  “AR  APR 

HAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

60.99 

61.13 

64.«2 

61.01 

60. TO 

60.02 

60.33 

60.33 

60,80 

60.13 

67.03 

62,38 

2 

61,05 

61.10 

64.15 

60.95 

60.70 

59.94 

60.29 

60.18 

60.71 

60.21 

66,70 

62.16 

3 

61,0* 

61.03 

63.76 

60.88 

60.61 

54.90 

60.22 

60.10 

61.70 

60.21 

66.40 

61.80 

4 

61, OJ 

60.95 

63.30 

60.80 

60.56 

59.93 

60.39 

60,03 

62.95 

60.13 

66.10 

61.30 

5 

61.00 

61  .44 

62.74 

60.75 

60.45 

59.85 

60,96 

60.04 

63.04 

60.09 

63.79 

61.30 

6 

60, 9J 

6 1  .70 

62.16 

60.75 

60.35 

59.77 

61.07 

39.99 

62.33 

60.00 

63.52 

61.19 

7 

60,87 

6  t  .60 

61.78 

60.70 

60.32 

59.80 

60,99 

39.86 

62.07 

59.95 

65.13 

61  ,09 

6 

60,80 

61  .32 

61.49 

60.70 

60.20 

59.70 

60,89 

59.78 

61.69 

39.86 

64.80 

61,00 

9 

60,77 

61.10 

61.27 

60.  t>8 

60.39 

59.58 

60,70 

59.76 

61.38 

59.80 

64.39 

60.98 

10 

60.7o 

60.95 

61.09 

60,65 

60.79 

59.49 

60.47 

59.76 

61  .31 

39.73 

63.90 

60,90 

U 

60, 70 

62.32 

60.98 

60.61 

60.90 

59.60 

60.16 

59.74 

61.72 

59.71 

63.29 

60.68 

12 

60.68 

62.73 

60.97 

60.57 

60.80 

59.78 

59.98 

39.72 

61.55 

39.70 

62.39 

62.37 

13 

60.62 

62.45 

60.90 

60.50 

60.68 

59.95 

59.78 

59.70 

61  .36 

59.68 

62.13 

63,79 

14 

60,58 

62.06 

60.90 

60.47 

60.55 

60.05 

59,69 

59.71 

61.19 

39.72 

61.83 

63,74 

15 

60.55 

61.75 

60.90 

60.41 

60.73 

60.02 

59.67 

59.84 

61.09 

60.20 

61.63 

63.41 

16 

60.55 

61.41 

60.86 

60.40 

60.96 

59.99 

59.63 

61.29 

61.00 

61.23 

61.60 

62.93 

17 

60,79 

61.10 

60.85 

60.35 

60.96 

59,95 

60.06 

62.02 

60.94 

61.33 

61.33 

62.30 

16 

61, OS 

60.90 

60.80 

60.30 

60.90 

59.98 

60.43 

62.19 

60.84 

61.39 

61.46 

62.20 

19 

61,05 

60.80 

60.75 

60.16 

60.82 

60.64 

60.90 

61.98 

60.69 

61.23 

61.39 

61.90 

20 

60.98 

60.75 

60.68 

60.01 

60.73 

60.73 

61.27 

61.69 

60.60 

62.86 

61.30 

61,70 

21 

60,88 

60.80 

61.  r* 

59,90 

60.60 

60.79 

61.04 

61.50 

60.45 

63.30 

61.19 

61,53 

22 

60,79 

60.75 

61.2 

9.90 

60.74 

60.78 

61.12 

61.35 

60.35 

63.15 

61.09 

61.48 

23 

60, 70 

60.72 

61.15 

j9.98 

60.89 

60.75 

61.00 

61.22 

60.30 

63.03 

61.00 

61.41 

24 

60,70 

64.31 

61.03 

60.08 

60.90 

60,72 

61.18 

61.10 

60.21 

63.73 

60.96 

61.30 

25 

60.70 

65.42 

60.93 

60.11 

60.86 

60.62 

61.00 

61.00 

60.18 

63.93 

60.94 

61,26 

26 

60,70 

65.23 

60.85 

60.08 

60.79 

60.49 

60,80 

61.08 

60.10 

63.71 

60.93 

61.20 

27 

60,68 

64.80 

60.83 

60.'  1 

60.72 

60,39 

60,63 

61.10 

60.01 

63.27 

60.93 

61.20 

26 

61,32 

64.42 

60.90 

60.17 

60.59 

60.48 

60.49 

61.08 

59.93 

65.15 

61.97 

61,23 

29 

61.60 

60.98 

60.32 

60.42 

60.32 

60.40 

60.99 

39.89 

66.39 

62.20 

61,23 

30 

61,45 

60.98 

60.56 

60.23 

60.30 

60.28 

61.01 

60.23 

67.20 

62.01 

61.25 

31 

61 .25 

61.10 

60.13 

60.35 

60.90 

67.29 

61.20 

The 

following  refer 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

60,88 

61  .96 

61.47 

60.42 

60,64 

60.14 

60.52 

60.64 

61,03 

61.85 

62.92 

61.73 

"A* 

61,60 

65.42 

64.42 

61.01 

60.96 

60.79 

61.27 

62.19 

63,04 

67.29 

67.03 

63.79 

min 

60.55 

60.72 

60.68 

39.90 

60.13 

59.49 

59.63 

39.70 

59.89 

59.68 

60.93 

60,66 

HIGHEST  STAGE  WAS  67.30  AT  6100  A.H,  ON  OCT,  Jl,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STaGE  WAS  59. ««  ON  JUN,  10. 


daily  stages  FOR  1985 
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SAT OU  TECHE  AT  PORT  BARRE,  LA. 


LOCATION.  l»T.  50-32-47,  LONG.  91-53-03.  On  U.  S.  MIGHnAY  1RO  BRIDGE  (STA.  6405012A.) 

G»GE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

GENERAL  Information.  PRIOR  to  JAN.  15,  1  BBS  GAGE  LOCATEO  1.5  MILES  UP  STREAM. 

RECUROS  available.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1B33,  AND  1936  TO  1B37.  DAILY,  OCT,  IB3T  TO  DATE. 
Gage  KnOmN  AS  Range  16  FROM  1932  TO  1B33,  ANO  BAYOU  TECHE  AT  MEAD  FROM  1B36  TO  ISIS. 

EXTRFMES.  HIGME3T,  28.27  FEET  ON  MAY  2a,  1B53.  LOWEST,  10.30  FEET  ON  OCT.  18,  1956. 


OATIY 

EIGhT  A.M.  STAGE 

1H  FEET 

GAGE  IERO 

IS  AT 

NGVD 

0*V 

JAN  Ft* 

HAM  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.85 

17.04 

19.21 

17.01 

16.08 

16.51 

16.22 

16.01 

16.00 

23.41 

17.09 

2 

17.40 

17.09 

19.29 

16.90 

15.90 

16.50 

16.30 

15.54 

19.91 

23.38 

17.17 

3 

16,98 

16.80 

19.21 

16.80 

15.70 

16.49 

16.36 

16.13 

19.98 

23.08 

17.03 

4 

17, Ol 

16.43 

19.13 

16.75 

15.54 

16.49 

16.40 

18.81 

19.21 

22.73 

16.69 

s 

17.29 

17.61 

18.99 

16.68 

15.67 

16.49 

16.48 

18.42 

19.31 

22.42 

16.35 

b 

17,38 

17.49 

18.90 

16.52  F 

16.59 

15.82 

16.39 

16.50 

18.60 

19.01 

22.14 

16.11 

7 

17.29 

16.94 

18. «3 

16.43 

16.57 

15.98 

16.27 

16.49 

18.51 

13.68 

21.89 

15.98 

8 

17,04 

16.28 

18.75 

16.32 

16.50 

16.51 

16.11 

16.58 

18.91 

13.30 

21.69 

15.85 

9 

16,78 

15.47 

18.60 

16.20 

16.79 

16.51 

16.12 

16.52 

18.30 

12.92 

21  .45 

15,76 

10 

16.50 

14.91 

1  8 . 33 

15.88 

16.33 

16.50 

16.13 

16.46  F 

18.22 

12.53 

21  .26 

15.72 

1  1 

16.24 

17.70 

18.12 

16.21 

16.41 

16.52 

16.20 

16.39 

18.29 

12.20 

21.09 

15.73 

12 

16.80 

16.60 

17.89 

16.43 

16.59 

16.85 

16.32 

16.31 

17.85 

11.75 

20.91 

17.22 

1  A 

16,65 

14.60 

17.66 

16.60 

16.59 

16.40 

16.37 

16.19 

17.19 

19.06 

20.78 

18.64 

14 

16,20 

18.35 

17.40 

16.66 

16.53 

15.78 

16.30 

16.29 

16.79 

16.98 

20.63 

18.65 

15 

15. »1 

17.99 

17.14 

16.49 

17.08 

15.91 

16.07 

15.92 

15.99 

15.70 

20.50 

18.50 

16 

17.55 

16.99 

16.52 

17.00 

16.09 

16.07 

15.46 

15.33 

17.56 

20.36 

18.37 

17 

17.00 

16.90 

16.60 

16.34 

16.20 

16.41 

15.47 

16.69 

17.48 

20.21 

18.1* 

Id  F 

16.39 

16.29 

16.88 

16.60 

16.03 

16.29 

16.59 

15.54 

16.90 

16.70 

20.05 

18.05 

19 

15.60 

16.82 

16.60 

16.12 

16.78 

16.52 

16.22 

16.60 

15.70 

19.88 

IT. 71 

20 

16.27 

16.80 

16.60 

16.20 

16.49 

16.33 

16.73 

16.15 

15.06 

19.61 

17.40 

21  F 

16.13 

15.93 

17.73 

16.59 

16.19 

16.19 

15.72 

16.99 

16.00 

15.89 

19.40 

17.15 

22 

16,14 

15.50 

17.82 

16.53 

16.41 

16,44 

15.79 

16.80 

15.70 

16.48 

19.12 

16.94 

23 

16,21 

15.60 

17.53 

16.50 

16.15 

16.61 

16.30 

16.45 

15.47 

•6.70 

18.74 

16.85 

24 

16,20 

16.44 

17.25 

16.60 

16,48 

16.63 

16.50 

16.61 

15.10 

18.73 

18,34 

16.78 

25 

16.30 

19.19 

17.09 

16.60 

16.62 

16.51 

16.52 

16.49 

19.73 

18.52 

18,08 

16.63 

26 

16.25 

19.45  F 

16.98 

16.59 

16.66 

16.43 

16.95 

16.58 

19.29 

18.18 

17.78 

16.53 

27 

16,09 

19.42 

16.93 

16.80 

16.61 

16,40 

16.50 

F 

17.00 

13.80 

18.90 

17.41 

16.43 

28 

17,89 

19.27 

16.95 

17.11 

16.55 

16,48 

16.50 

16.89 

13.39 

21.38 

17.46 

16.78 

29 

!«,10 

16.91  F 

16.91 

16.49 

16.49 

16.10 

16.71 

13.01 

21.68 

17.43 

18.58 

30 

17.10 

16.88 

16.37 

16.51 

15.89 

16.62 

19,71 

23.31 

17.31 

16,38 

31 

16.39 

16.92 

16.23 

16.11 

16.34 

23.50 

16.82 

THE 

FOLLOxING  REFER 

ONLY  TO 

readings 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

nEa;j 

17.17 

17.76 

1  6  ,  ?T 

16.29 

16.39 

16. 3S 

16.34 

20,28 

16.95 

MA« 

19.45 

19.29 

16.85 

16.59 

F 

17.00 

18.91 

23.50 

23.41 

18.65 

MIN 

14.91 

16.80 

15.54 

15.72 

15.46 

13.01 

11.75 

17.31 

15,72 

f-  not  at  stated  time 


MlGHEST  stage  mas  23.50  *T  8100  A.M.  ON  OCT.  31,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STiGE  MAS  11.70  ON  OCT.  12. 
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OAILT  stares  FOR  1985 


BAYOU  TECHE  AT  aRnAuOVILLE,  L A . 


LOCATION.  L»T.  30-23-50.  LONG.  91-55-50.  STATE  highway  J1  BRIDGE*  270  FEET  UPSTREAH  FROh  BAYOU 
FlSlLlER.  (STA.  681C012C.) 

gage,  automatic  recorder  (digital)  and  wire  weight. 

general  Information.  gage  read  and  maintained  BY  h.  s.  geological  SURVEY  since  FES.  1 953 . 

RECORDS  available.  stage,  intermittently,  1932  TO  19A3.  DAILY,  NOV.  ?,  1983,  TO  OATE.  PUBLISHEO 
3y  corps  of  engineers  since  ir«3.  discharge,  ir«6  to  irss,  observed  by  corps  of  engineers, 
computro  daily,  sy  u.s.  geological  survey. 

extremes.  highest.  28.27  feet  UN  may  23,  1953.  LOWEST,  b.TB  FEET  ON  OCT.  28,  1956. 


MEAN  DAILY  stage  in  feet  gage  zero  is  AT  nGVD 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

hat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

I 

13.T5 

13.82 

i6.»3 

19.13 

13. T7 

1  3.85 

13.83 

13.68 

13.83 

13.79 

22,11 

18.5* 

2 

13.76 

13.75 

16.09 

18.01 

13.68 

13.38 

13.83 

13.73 

13.13 

13.05 

21.82 

18.52 

3 

1  3.59 

13.55 

15.79 

13.93 

13.68 

13.23 

13.86 

13.78 

13.73 

12.60 

21.36 

18.36 

4 

13,52 

13.38 

15.65 

13.89 

13.77 

13.12 

13.86 

13.82 

t5.37 

12.80 

20,63 

18.13 

5 

13.61 

15.32 

15.55 

13.87 

13.80 

13.18 

13.86 

13.85 

15.37 

12.36 

20.29 

13.68 

b 

13.68 

15.31 

15.47 

13.80 

13.79 

13.26 

13.79 

13.87 

15.36 

12.21 

19.79 

13.70 

7 

13  65 

18.68 

15.82 

13.71 

13.77 

13.35 

13.70 

13.93 

15.37 

11.98 

19,30 

11.39 

8 

1  3.9 1 

13.98 

15.36 

13.63 

18.20 

13.72 

13.60 

13.98 

15.30 

11.78 

16.82 

13.52 

9 

13,31 

13.39 

15.30 

13.50 

18.59 

13.78 

13.58 

13.91 

15.75 

11.86 

18.36 

13.86 

10 

13.15 

12.98 

15.15 

13.37 

13.79 

13.78 

13.60 

13.86 

15.57 

11.2* 

17.95 

13.83 

1  1 

13,01 

15.60 

15.02 

13.51 

13.72 

13.78 

13.63 

13.82 

15.28 

11.01 

17.38 

13.89 

\a 

13,18 

16.23 

19.89 

13.69 

13.83 

13.91 

13.69 

13.76 

15.59 

10.89 

17.2* 

18.65 

13 

13,23 

15.81 

1«.73 

13.81 

13.83 

13.72 

13.TJ 

13.69 

12.60 

16.96 

16.14 

14 

12,97 

15.80 

1«.88 

13.87 

13.81 

13.38 

13.71 

13.70 

18.67 

16.73 

15.88 

15 

12. 7« 

15.09 

18.28 

13.78 

18.08 

13.31 

13.59 

13.78 

15.12 

16.53 

15.85 

lb 

13,30 

18.79 

1«.13 

13.76 

1«.08 

13.83 

13.61 

18.19 

16.71 

16,85 

15,22 

17 

15,76 

18.39 

1«.05 

13.80 

13.72 

13.58 

18.25 

11.57 

16.33 

16.3* 

15.07 

18 

13,05 

13.87 

14.00 

13.82 

13.86 

13.69 

18.16 

13.29 

15.30 

16.20 

18.96 

19 

l«,3l 

13.85 

13.97 

13.81 

13.88 

18.00 

13,99 

13.61 

18.09 

16.13 

18.61 

20 

13.71 

13.68 

1«.32 

13.79 

13.53 

13.87 

13.86 

18.02 

13.26 

16.02 

18.60 

21 

13,17 

13.57 

15.36 

13.78 

13.83 

13.66 

13.58 

18.10 

13.82 

15.83 

1*.*0 

22 

13,05 

11.29 

15.06 

13.78 

13.79 

13.78 

13.82 

13.99 

13.93 

15,67 

18.26 

2  3 

13,06 

13.29 

18.69 

13.75 

13.77 

13,87 

11.73 

IS. Si 

13.18 

1*.T9 

15. *T 

18,17 

13.07 

18.04 

18.80 

13.77 

18.11 

13.90 

13.95 

13.81 

12.90 

16.9* 

15.23 

18.10 

25 

13.11 

16.31 

1«.22 

13.79 

13.93 

13.89 

13.97 

13.83 

12.63 

16.75 

15.03 

18.02 

2b 

13,09 

17.01 

18.12 

13.78 

13.87 

13.78 

13.92 

13.89 

12.38 

16.13 

18.85 

13.96 

2  7 

13,69 

16.84 

18.09 

13.92 

13.83 

13.76 

13.98 

18.02 

12.02 

IT. 11 

18,66 

18.11 

2b 

15.98 

16.19 

19.10 

18.11 

13.78 

13.78 

13.98 

18.01 

11.7* 

19.6* 

18.85 

18.31 

29 

15.53 

18.09 

18.08 

13.72 

13.81 

13.68 

13.91 

11.89 

21.03 

18.70 

18.19 

30 

18,39 

19.06 

13.88 

13.68 

13.88 

13.50 

18.00 

13.62 

22.16 

18.5T 

13.93 

31 

13.63 

18.11 

13.55 

13.59 

13.68 

22.33 

1*.0* 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REA0ING8 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

hEan 

13,69 

18.59 

19.77 

13.80 

13.81 

13.62 

IS. 77 

13.83 

18.75 

17.23 

18.36 

HAX 

15,98 

17.01 

16.13 

18.13 

18.59 

li.OO 

18.25 

18.18 

22.33 

22.11 

16.14 

"In 

1?.T« 

12.98 

13.97 

13.37 

13.86 

11.12 

13.82 

13.29 

10.89 

18.57 

13.83 

highest 

STAGE 

WAS  22.37 

AT  3100  A.M. 

ON  OCT.  31 

,  AFFECTED  BY 

HURRICANE 

JUAN. 

LOWEST 

stage 

WAS  10.75 

ON  OCT 

.  12. 

144 


d* lev  stages  for  1985 


ruth  CANAL  AT  R  ITh,  LA.  CEAST) 


LOCATION.  L*T.  30-14-33.  LONG.  91-53-02.  ABOUT  too  FEET  UPSTREAH  FROM  CONTROL  STRUCTURE,  0.4 
ntl£  RfLOW  junction  wITH  bayou  TEChE.  OTA.  6415012C.) 

gage,  staff  type. 

RECORDS  AvAtLABLF.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1933  AND  1937  TO  1945.  DAILY,  MAY  1945  TO  DATE.  PRIOR 
Tn  JAN.  ai,  1447  REFER  TO  GAGE  LOCATED  ON  OLD  STATE  HIGHWAY  25  (PRESENTLY  HIGHWAY  31)  BRIDGE, 
bOO  FEET  UPSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST.  18.4  FEET  ON  AUG  13  AnO  15,  1940.  LOWEST,  5.2  FEET  ON  OCT.  27,  1956. 


DAILY  EIGht  a.m.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


LAY 

Jan 

EER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10,69 

10.14 

11.43 

9.18 

8.79 

8.76 

8. TO 

8.65 

6.60 

9.76 

14.06 

10.16 

2 

10.16 

10.07 

1 1  .  •  T 

9.02 

8.80 

8.74 

9.01 

8,66 

8.53 

9.77 

14.00 

10.18 

3 

10.08 

10. O') 

11.00 

8.98 

8.79 

8.64 

9.02 

8.67 

8.62 

9.44 

13.69 

10.14 

4 

10,00 

9.94 

10.90 

9.00 

8.78 

8.60 

8.90 

8.71 

9.08 

9.37 

13.43 

10.04 

5 

10.04 

10.35 

10.80 

8.98 

8.79 

8.59 

8.91 

8.68 

9.39 

9.32 

13.17 

8.92 

6 

10.07 

10.72 

10.77 

8.95 

8.79 

8.60 

8.82 

tr.6« 

9. 35 

9.36 

12.89 

9.82 

7 

10.03 

10.37 

10.75 

8.98 

8.78 

8.61 

8.80 

6.89 

9.35 

9.30 

12.58 

9,80 

8 

10.00 

10.25 

10.74 

9.83 

8.7S 

8.63 

8.77 

8.78 

9.42 

9.21 

12.34 

9.77 

9 

9.97 

10.00 

10.72 

8.80 

8.57 

8.74 

6.69 

8.77 

9.38 

8.15 

12.15 

8.76 

10 

9.90 

9.82 

10.61 

8.74 

8.12 

8.78 

8.65 

8.76 

9.45 

9.07 

11.93 

8.76 

n 

9.78 

10.96 

10.62 

8.75 

8.90 

8.79 

8.69 

8.75 

8.63 

9.00 

11.67 

8,74 

12 

p.®3 

11.00 

10.51 

8.77 

8.88 

8.77 

8.66 

8.73 

9.50 

6. 98 

11.56 

10.53 

13 

9,9J 

10.92 

10.49 

8.82 

8.88 

8.73 

8.74 

8.69 

9.38 

10.00 

11.38 

10.94 

14 

9.5? 

10.75 

9.49 

8.88 

8.82 

8.62 

8.74 

B.T2 

9.25 

10.17 

11.22 

10.83 

15 

9.77 

10.57 

9.36 

8.88 

8.87 

8.T1 

9.99 

9.14 

10.46 

11.15 

10,59 

16 

9.«2 

10.54 

9.36 

8.89 

8.93 

8,60 

8.65 

9.82 

8.83 

11.00 

11.07 

10.30 

17 

1  1  .03 

10.-3 

9.28 

8.80 

7.78 

8.68 

9.13 

9.34 

8.84 

10.98 

11.04 

10.44 

1« 

10,78 

io.?o 

9.21 

8.84 

8.75 

8.93 

9.14 

9.00 

6.93 

10.77 

10.94 

10.34 

1« 

10.41 

9.99 

9.21 

8.82 

8.74 

9.f>0 

9.01 

8.93 

8.89 

10.30 

10.68 

10.23 

20 

9.99 

9.98 

10.37 

8.77 

8.76 

8.89 

9.00 

8.94 

8.87 

9.91 

10.60 

10.21 

21 

9.9o 

10.02 

10.38 

8.78 

8.78 

8.82 

8.92 

8.87 

8.79 

9.74 

10.75 

10,12 

22 

9,78 

9.97 

10.14 

8.79 

8.04 

8.79 

8.90 

8.83 

8,74 

9.63 

10.67 

1C. 10 

23 

9,79 

9.95 

9.93 

8.80 

8.82 

8.80 

8.78 

8.78 

8.75 

10.35 

10.56 

9.99 

29 

9,50 

10.16 

9.76 

8.77 

9.19 

8,76 

8.81 

8. ’9 

8.98 

11.74 

10.45 

10.00 

25 

9.52 

11.31 

9.54 

8.80 

9.03 

8.75 

8. SO 

8.93 

8.84 

11.34 

10.35 

9.94 

2b 

9.78 

11.54 

9.36 

8.75 

8.93 

8.69 

8.83 

8.99 

8.90 

11.00 

10.29 

9.96 

27 

10,69 

11.35 

9.44 

8.87 

8,92 

8.72 

8. SO 

6.94 

9.00 

11.98 

10.22 

10.14 

25 

10,99 

11.16 

9.46 

8.90 

8.86 

8.68 

8.92 

8.87 

8.98 

13.62 

10.56 

10.38 

29 

10,5? 

9.41 

8.84 

8.82 

8.64 

8, SO 

8.82 

6.91 

14.76 

10.2* 

10,19 

30 

'.0.56 

9.40 

8.81 

8.81 

8.65 

8.74 

8.82 

9.98 

14.37 

10.21 

10.02 

31 

10.35 

9.54 

8.78 

8,62 

8.77 

14.24 

10.27 

The 

FOLLOWING  refer 

ONLY  YO 

readings 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

mean 

10,14 

10.44 

10.10 

8.89 

8.85 

8. 82 

8.88 

9.07 

10.59 

11.54 

10.15 

MAx 

11,03 

1  1  .54 

11.43 

8.83 

8.57 

9.14 

9.99 

9.98 

14.76 

14.06 

10,94 

min 

9.77 

9.82 

9.21 

8.74 

7.78 

8.62 

8.65 

6.53 

8.98 

10.21 

9.74 

highfst  stage  was  14. 76  on  oct.  29,  affected  by  hurricane  juan 
LOWEST  stage  wA3  8.53  ON  SEP.  2. 


Y  GATE  OPENINGS  FOR  1965 


RUTH  canal  control  structure 


physical  data,  control  structure  consists  of  three  gates,  each  eight  feet  ride,  all  gates  are 
opened  the  sane  amount. 

remarks,  structure  IS  operated  and  maintained  by  The  TECHE-VERMILION  freshwater  district, 

LAFAYETTE,  LA. 

daily  eight  a.n.  GATE  OPENINGS  IN  INCHES 


0  A  Y 

Jan 

FEB 

M  A  9 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4.00 

4,00 

4.00 

b  .  00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

5.00 

3.00 

d 

4.00 

4,00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

5.00 

3.00 

i 

4.00 

a. 00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

5.00 

3.00 

4 

4,00 

4.00 

4.00 

18. 00 

18,00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

b 

4.00 

4,00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

b 

4,00 

4.00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

7 

4.00 

4.00 

4,00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

6 

4.00 

4.00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.- 

18.00 

3.00 

3.00 

9 

4.00 

4.00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18. 

18.00 

3.00 

3.00 

10 

4.00 

4  .00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

1  1 

4.00 

4. 00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

\d 

4.00 

4.00 

4.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18. CO 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

13 

4.00 

4.00 

4.00 

18. Ou 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

1  4 

4.00 

4,00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

lb 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

16 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3,00 

17 

4.00 

4,00 

6.00 

18.00 

16.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

16 

4.00 

4,00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

19 

4.00 

4.00 

6,00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

16.00 

18.00 

3.00 

3.00 

zu 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

Z\ 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

ZZ 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

16.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

z  3 

4.00 

a, 00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

24 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

Z  b 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

16.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

26 

4,00 

4.00 

6,00 

18,00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

3.00 

27 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18,00 

18.00 

5.00 

3.00 

3.00 

26 

4.00 

4.00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

5.00 

3.00 

3.00 

29 

4.0  0 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18,00 

18.00 

5.00 

3.00 

3.00 

30 

4.00 

6.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

16.00 

5.00 

3.00 

3.00 

3  1 

4.00 

6,00 

18.00 

18.00 

18.00 

3.00 

dec 


3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 


1*6 


DAILY  STASES  FOR  19*5 


bayou  teche  at  keystone  lock  (la.)  (urrer) 


LOCATION.  tAT.  30-0**15.  LONS.  91-*9-««.  UPSTREAM  SIOE  OF  LOCK  AND  DAM,  ON  NEST  FENDER,  AND  ).* 
NTlES  SOUTH  OF  ST.  HARTINVIi.Lt,  LA.  (STA.  6*200120.) 

SASt.  3T»Ff  TYFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  1,  1913,  TO  DATE.  DISCHARGE,  CONFUTED  DAILY,  IN  REFORTS  OF  U.S. 
GEOLOGICAL  SURVEV. 


extremes. 

HIGHEST.  24. 

30  FEET 

ON  MAY  27,  1927. 

LOWEST,  0.75 

FOOT  ON 

JULY  1*.  191*. 

daily  EIGHT  A.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE  EERO 

IS  AT  N.U.6. 

day  Jan 

FEB 

mar 

APR  MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  OEC 

1 

10.9? 

10.57 

11.11 

10.19 

9.94 

9.93 

9.92 

9.92 

5.91 

10.40 

11.63 

10.46 

2 

10.56 

10.50 

10. 8* 

10.05 

9.97 

9,93 

9.97 

5.53 

5.8* 

10.34 

11.60 

10.4* 

3 

10,51 

10.50 

10.60 

10.00 

9.95 

9.91 

10.07 

5.93 

9.82 

10.23 

11.54 

10.45 

a 

10. 9b 

10.50 

10.77 

9.96 

9.95 

9,66 

10.02 

5.95 

10.07 

10.15 

11.46 

10.43 

5 

10.45 

10.50 

10.71 

9.96 

9.95 

9.87 

10.07 

9.97 

10.25 

10.12 

11.39 

10.41 

6 

10].«5 

10.47 

10.72 

10.00 

9.95 

9.89 

10.03 

9.95 

10.25 

10.11 

11.32 

10.36 

7 

10,46 

10.47 

10.70 

9.9* 

9.95 

9.88 

9.99 

9.95 

10.26 

10.08 

11.24 

10.33 

8 

10.45 

10.55 

10.71 

9.96 

9.93 

9.92 

9.99 

10.00 

10.30 

10.05 

11.16 

10.32 

9 

10,43 

10.46 

10.70 

9.92 

10.37 

9.95 

9.95 

9.96 

10.27 

10.02 

11.10 

10.31 

10 

10.4? 

10.39 

10.69 

9. *9 

10.13 

4.97 

9,94 

9.96 

10.25 

10.00 

11.03 

10.33 

11 

10,38 

10.90 

10.62 

9.89 

10.00 

9.9* 

9.94 

9.94 

10.36 

5.57 

10.97 

10.27 

12 

10,37 

10.60 

10.65 

9.92 

9.9* 

9.97 

9.94 

9.93 

10.3* 

9.92 

10.91 

10.55 

13 

10,40 

10.81 

10.63 

9.95 

10.00 

9,98 

9.96 

9.92 

10.27 

10.01 

10,66 

10. *2 

14 

10,40 

10.77 

10.32 

9.89 

9.9* 

9.92 

9.95 

9.93 

10.20 

10.52 

10. *3 

10.72 

15 

10.35 

10.70 

10.21 

9.99 

10.00 

9,87 

9.95 

10.01 

10.10 

10.56 

10.76 

10.66 

lb 

10,33 

10.65 

10.21 

9.9* 

10.03 

9.8* 

9.92 

10.40 

10.00 

10.76 

10.75 

10.60 

17 

10.95 

10.60 

10.15 

9.92 

10.02 

9.87 

10.11 

10.17 

9.95 

10.61 

10.7* 

10.56 

18 

10.79 

10.54 

10.11 

9.94 

9.92 

9.94 

10.12 

10.01 

10.05 

10.76 

10.72 

10.55 

19 

10,63 

10.46 

10.10 

9.97 

9.90 

10,05 

10.10 

9.95 

10.07 

10.59 

10.70 

10.53 

20 

10.54 

10.41 

10.10 

9.90 

9.92 

10.06 

10.0* 

9.97 

10.05 

10.43 

10.70 

10.51 

21 

10.50 

10.45 

10.73 

9.93 

9.96 

10.00 

10.02 

10.05 

10.00 

10.31 

10.** 

10.48 

22 

10,35 

10.42 

10.51 

9.95 

10.17 

9.97 

10.01 

9.9* 

9.97 

10.35 

10.6* 

10.45 

23 

10,30 

10.38 

10.43 

9.97 

10.05 

9.9  8 

9.95 

9.94 

10.00 

10.60 

10.62 

10.43 

24 

10,34 

10.48 

10.37 

9.97 

10.16 

lo.oo 

9.99 

9.95 

10.02 

11.15 

10.59 

10,42 

25 

10.34 

10.85 

10.29 

9.94 

10.12 

9.99 

10.00 

10.04 

9.97 

10.93 

10.55 

10.42 

2b 

10,34 

11.02 

10.24 

9.96 

10.07 

9,97 

9.9* 

10.05 

9.93 

10.86 

10.53 

10,40 

27 

10,34 

10.9* 

10.22 

9.99 

10.05 

9.95 

9.97 

10.04 

9.96 

10.98 

10,50 

10.40 

26 

10,90 

10.89 

10.22 

10.02 

9.95 

9.94 

10.07 

10.02 

9.94 

11.78 

10.6* 

10.85 

29 

10,80 

10.21 

10.00 

10.01 

9.93 

9.99 

9,99 

9.90 

11.65 

10.53 

10.51 

30 

10, TO 

10.15 

9.99 

9.99 

9.91 

9,92 

9.99 

10.47 

11.62 

10,49 

10,45 

31 

1U.53 

10.33 

9.97 

9.91 

9.96 

11.75 

10.40 

the 

FOLLOWING  REFER 

UNIT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

kE  A  ^ 

10,50 

10.60 

10.47 

9.96 

10.01 

9.9« 

9.99 

9.99 

10.09 

10.58 

10.90 

10.47 

MAjr 

10,9? 

11  .02 

11.11 

10.19 

10.37 

ID.  06 

10.12 

10.40 

10.47 

11.82 

11.63 

10, *2 

klN 

10.30 

10.18 

10.10 

9.89 

9.90 

9.67 

9.91 

9.92 

5.62 

9.92 

10.49 

10.27 

“lOHEST  STAGE  HAS  1?.l>5  AT  4100  P.M.  ON  UCT.  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOwEsT  STiGE  WAS  9.82  0'i  SEP.  3. 


DAILY  STAfiES  EOS  1485 


147 


BAYOU  TECHE  AT  keystone  LOCK  (LA,)  clone*) 


LOCATION.  l*T.  30-04-13.  LONS.  41-44-42.  DONNSTREAH  SIDE  OF  LOCK  AND  DAN,  ON  NEST  FENDER,  AND 
3.8  NIlES  SOUTH  OF  ST.  HARTINVILLE,  LA.  (STA.  6*250120.) 

SAGE'.  ST«FF  TYPF. 


records  available,  stage,  july  i,  ms  to  date. 


EXTREMES.  highest.  2«. 
1<13. 

30  FEET 

(GATES 

OPEN)  ON 

nay  27 , 

1427. 

LONEST, 

MINUS 

0.7  FOOT  ON  SePT 

.  22. 

daily  eight  a 

,M.  stage 

IN  FEET 

EASE  ZERO 

IB  4T 

N.L.6. 

DAT 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

A  US 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

’.33 

5.60 

7,70 

4.53 

3.14 

3.03 

2.35 

2.32 

3.38 

4.85 

10.38 

4.25 

2 

6,30 

4.20 

6.60 

3.63 

3.02 

2.78 

2.45 

2.18 

3.30 

3. 75 

10.33 

4.08 

3 

8,10 

3.90 

5.90 

3.05 

2.65 

2.73 

2.85 

2.31 

3,08 

3.55 

10.14 

3.46 

4 

5,T6 

3.30 

5.30 

3.12 

2.27 

2.A5 

2.75 

2.40 

3.70 

3.42 

4.84 

3.65 

5 

3. IS 

4.25 

5.18 

3.36 

2.48 

2.78 

3.07 

2.45 

3.45 

3.20 

4,56 

3.60 

6 

«'.TS 

4.67 

4.80 

3.52 

2.73 

2.75 

3.12 

2.50 

3.01 

2.83 

4.30 

3.17 

7 

4,52 

4.34 

4.67 

3.26 

2.45 

2.74 

2.88 

2.40 

3.66 

2.68 

4.00 

3.07 

6 

«.3J 

0.54 

4.59 

3.05 

2.45 

2.74 

2.87 

2.42 

3.40 

2.73 

».  TO 

3.20 

9 

4,17 

4.25 

4.47 

2.75 

4.20 

2.70 

2.55 

2.53 

3.70 

2.88 

8.42 

3,18 

10 

4.20 

4.02 

5.00 

2.79 

3.63 

2.57 

2.30 

2.34 

3.46 

2.87 

8.11 

3.35 

1 1 

«.U 

T.00 

5.04 

2.87 

3.15 

2.74 

2.05 

2.14 

3.74 

2.85 

7.82 

3.50 

12 

3.79 

6.60 

5.00 

2.88 

3.08 

2,86 

2.12 

2.06 

3.73 

2.72 

7.58 

5.43 

1  3 

3,62 

5.10 

4.92 

2.92 

3.17 

2.65 

2.31 

2.12 

3.40 

2.8T 

7.43 

8.40 

14 

3.75 

S.?0 

4.30 

3.14 

3.34 

2.49 

2.37 

2.58 

3.15 

4.45 

6.45 

6.30 

15 

3.7s 

5.13 

3.60 

3.28 

3.30 

2.52 

2.34 

2.86 

2.43 

5.00 

6.68 

5.75 

lb 

3.72 

5.35 

3.38 

3.34 

3.00 

2.54 

2.31 

6.35 

3.07 

5.T5 

6.42 

5.30 

17 

7,25 

5.04 

3.30 

2.93 

2.86 

2.63 

2.76 

4.76 

3.10 

5.41 

6.51 

4.83 

18 

5,90 

5.25 

3.05 

2.95 

2.37 

3.10 

2.97 

2.45 

3.43 

5.18 

6.29 

*.*5 

19 

5,70 

4.65 

3.10 

2.95 

2.45 

3.28 

3.34 

3.40 

3.43 

4.76 

6.03 

4.10 

20 

5 . 3o 

4.10 

3.20 

2.87 

2.53 

3.10 

3.45 

3.12 

3.45 

4.2« 

5.77 

3.81 

21 

4.50 

3.96 

7.02 

2.87 

2.70 

3.07 

3. IT 

3.08 

3.30 

3.45 

5.38 

3.60 

22 

4.00 

4.00 

5.28 

3.08 

3.28 

3.15 

3.14 

3.10 

3.33 

4.12 

5.07 

3.45 

23 

3,60 

4.03 

4.57 

3.35 

3.16 

3.16 

2.90 

3.00 

3.74 

5. 27 

4.94 

3.36 

24 

3,58 

4.31 

4.02 

3.33 

3.48 

3.07 

2.70 

3.04 

3,50 

B.OT 

*.59 

3.46 

25 

3.59 

6.82 

3.51 

3.28 

3.17 

3.00 

2.75 

3.63 

3.10 

6.40 

•.45 

3.40 

2b 

3.59 

7.12 

3.58 

3.13 

2.41 

2.86 

2.74 

3.43 

3.15 

6.20 

4.39 

3,10 

27 

3,54 

6.58 

3.63 

3.53 

2.85 

2.60 

2.50 

4.07 

2.87 

6.80 

*.29 

3.11 

28 

7,69 

6.06 

«.10 

3.52 

3.03 

2,68 

3.15 

3.53 

2.63 

11.25 

*.83 

5.43 

29 

4,10 

4.00 

3.40 

3.00 

2.«1 

2.69 

3.22 

2.63 

10.85 

4.54 

4.73 

30 

6.28 

3.95 

3.15 

3.06 

2.28 

2.55 

3.32 

5.67 

11.28 

4.28 

4.07 

3 1 

5.64 

5.25 

3.16 

2.45 

3.30 

11.11 

3.80 

the 

FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the  table 

ABOVE 

mEan 

4  .  Rfc 

5.00 

4.58 

3.14 

3.00 

2.80 

2.70 

3.01 

3.42 

5.21 

6.94 

4.18 

*AX 

9,53 

7.12 

7.70 

4.53 

4.20 

3.28 

3.45 

6.35 

5.67 

11.28 

10.58 

8.40 

3.54 

3.30 

3.05 

2.75 

2.27 

2  .  pS 

2.05 

2.06 

2.63 

2.68 

4.28 

3.07 

"IGNFST  STARF  MAS  II. TO  *T  4!00  P.M.  UN  OCT.  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOmEST  ST  age  mas  2.05  r,N  JUL.  II, 
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DART  ST  AGES  FOR  1985 


charent on  orainage  canal  near  floodgate  (la.) 


location.  l*T.  p9-53-30.  LONG.  91-31-32.  STATE  HIGHWAT  ST  BRIDGE  AT  JUNCTION  WITH  BATOU  TECHE, 
(STA.  694001 3. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

REC0R03  available.  JAN.  1993,  TO  NOV.  i9a5,  ANO  APR.  1946.  TO  DATE.  PRIOR  TO  NOV.  19T0  GAGE  WAS 
located  about  200  FEET  NJRTH  of  PRESENT  LOCATION. 

Extremes.  HIGHEST.  7.3  FEET  On  JUNE  8,  1953.  LOWEST .  MINUS  1.37  FEET  ON  JAN.  1J,  1956. 


DAILY 

EIGhT  A.M.  stage  I"  PEE T 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NR VO 

(1976  ADJ.) 

DAY 

Jam  FEB  *ar  APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  OEC 

1 

2,56 

E  1  .55 

2.18 

1  .98 

1  .69 

1.90 

1.25 

1.07 

1.T6 

4.13 

2.19 

2 

2.3b 

1.31 

2.11 

1.82 

1.52 

1  .72 

1.30 

0.90 

1.57 

4 ,20 

1.66 

3 

2,10 

0.69 

1.94 

1.39 

1.07 

1  .  N  9 

1.14 

0.87 

1.70 

4.24 

1.39 

4 

l.«5 

0.75 

2.16 

1  .66 

0.95 

1  .67 

0.82 

1  .06 

1.77 

4.13 

1.50 

5 

0.99 

1  .39 

2.01 

1 .99 

1.32 

'  .59 

1.28 

1.17 

1,47 

4.07 

1  .60 

6 

1 .09 

1  .20 

1.86 

1.88 

1.57 

1.52 

1.33 

1.17 

E  2.54 

1.06 

4.04 

1.15 

7 

1,19 

1  .06 

1.89 

2.01 

1.74 

1.41 

1.15 

1.21 

2.47 

1.28 

4.00 

1.15 

8 

1.16 

0.84 

1.85 

1.95 

1  .64 

1.32 

1.17 

1.35 

1.49 

3.82 

1.31 

9 

1.29 

1  .10 

1.79 

1.36 

1.65 

1  •  ‘  6 

1.12 

1  .26 

1.55 

3.84 

1.41 

10 

1.62 

t  .25 

1.64 

1.34 

1  .45 

1.16 

0.99 

1.07 

F  2.27 

1.73 

3.78 

1.60 

1  1 

1,25 

1  .90 

1  .60 

1.41 

1  .«7 

1.53 

0.90 

0.98 

2.22 

1  .65 

3.67 

1.84 

12 

0.66 

1  .24 

1.55 

l.«2 

1  .64 

1.48 

1.04 

1.01 

2.24 

1  .TO 

3.55 

2.20 

1  3 

0,9S 

0.99 

1 .47 

l.«5 

1.81 

1  .08 

1.20 

1.27 

1.87 

1  .TO 

3.43 

2.66 

14 

1.17 

1  .01 

1.53 

1.72 

1  .97 

1.32 

1.31 

1  .50 

1.67 

1.93 

3.29 

2.34 

15 

1.17 

0.72 

1.24 

1.75 

1  .84 

1.45 

1.27 

1.71 

1.82 

2.00 

3.17 

2.20 

16 

1.2! 

0.50 

1.30 

1  .82 

1.47 

1  .58 

1.17 

3.09 

2.02 

2.0b 

3.09 

2.04 

1  7 

0.95 

1.44 

1.36 

1.35 

1  .76 

1.21 

2.76 

2.04 

2.13 

3.04 

l.»l 

18 

0.94 

1.06 

1.58 

1  .00 

2.02 

1.27 

2.40 

2.20 

2.35 

2.92 

1.75 

19 

0.90 

1.35 

1  .66 

1.32 

1  .64 

1.36 

1.97 

2.31 

2.36 

2.90 

1.36 

20 

0.92 

1  .64 

1.64 

1  .54 

1.30 

1.50 

2.29 

2.39 

2.74 

l.«5 

21 

1  .02 

2.40 

1.68 

2.00 

1  .63 

1.31 

2.30 

2.2* 

2.28 

1.14 

22 

1  .31 

2.25 

1  .90 

1.81 

1  .44 

1  .28 

2.36 

2.26 

2.19 

1.13 

23 

1  .42 

2.10 

2.15 

1  .68 

1 .74 

1.21 

2.67 

2.46 

2.25 

1.34 

24 

1  .75 

1.95 

2.13 

1.05 

1  61 

1  .25  E 

1.95 

2.25 

2.50 

2.06 

1.42 

25 

P.10 

1  .68 

1.84 

1.29 

1.55 

1 .46 

1.97 

1  .99 

2.49 

2.02 

1.22 

26 

P.P3 

1.48 

1  .96 

1  .23 

1  .44 

1.39 

1.98 

1.94 

2.39 

2.11 

0.7* 

27 

P.I5 

1  .78 

2.06 

1.36 

1.38 

1.37 

2.06 

1.34 

2.25 

2,10 

1.08 

28 

t  .94 

1.92 

2.^ 

1.49 

1  .25 

1.37 

2.06 

1  .40 

2.62 

2.15 

1.64 

29 

2.10 

1 

1.63 

0.98 

1.30 

1.98 

1.57 

4.28 

1 .98 

1.65 

30 

2.06 

1 

1.77 

1  .09 

1.22 

2.05 

2.13 

«.13 

2.00 

1,63 

31 

2.40 

2.06 

1.18  E 

1.92 

».20 

1  .69 

The 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

h£an 

1  .25 

1.79 

1.72 

1  .52 

\  ,  Q  9 

1  .22 

2. IT 

3.10 

1.59 

NA« 

2.23 

2.«0 

2.15 

2.06 

1.50 

4.28 

«.2« 

2.66 

hin 

0.50 

1  .06 

1.34 

0.95 

0.82 

1  .06 

1.98 

0.74 

F-  not  AT  STATED  TT-E 

HIGHEST  STAGE  was  4.26  AT  8:00  A • M ,  ON  OCT.  29,  AFFECTED  B’  HURRICANE  JU*N. 
LOWEST  STAGE  was  0.50  ON  FEB.  16. 


D»ILT  STAGES  FOR  19*5 
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Charenton  drainage  Canal  at  BalDhin,  la. 

LOCATION.  lAT.  P9-49-23.  LONG.  91-32-30.  ABOUT  35  FEET  SOUTHMEST  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 

bridge,  (sta'.  *44500.) 
gage,  automatic  recoroer  and  staff, 

RECORDS  AvAILASLF.  AUG.  15,  1941,  TO  DATE. 

extremes,  highest,  5,3*  feet  icauseo  bt  hurricane*  on  june  27,  1957.  lonest,  minus  i.5i  feet  on 

JAN.  IT,  lias. 

Daily  eight  A.h.  stage  in  FEET  GAGE  EERO  IS  AT  NSVO 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

hat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,15 

F  0.80 

1.84 

1.98 

l.*2 

2.36 

1.83 

1  .04 

2.33 

2.94 

*.•« 

2 

1.30 

F  0.67 

1.91 

1.98 

1.50 

2.15 

1.63 

0.82 

1.73 

3.08 

1.02 

3 

1,1* 

0.33 

1.35 

1.93 

1.05 

2.09 

1.40 

0.73 

2.45 

3.10 

1.64 

4 

0  ,  T  8 

fl.*0 

2.02 

2.10 

l.«7 

1.97 

1.2« 

1.13 

3.00 

2. re 

1.73 

5 

0.48 

1.39 

1.45 

2.29 

1  .99 

1  .70 

1,87 

1  .26 

2.65 

2.75 

F  1.80 

6 

0,92 

0.74 

1.93 

1.69 

2.07 

1  .60 

1.59 

1.22 

2.51 

2.77 

7 

1  ,00 

0.8* 

1.38 

2.29 

2.01 

1  .25 

1.95 

1.36 

2.2« 

1.65 

2.76 

a 

1 ,04 

0.90 

1.65 

1.10 

1.85 

1.00 

1.32 

1.46 

2.15 

2.23 

2.47 

9 

1,3* 

1  .62 

2.00 

2.35 

l.«l 

1  .05 

1.11 

l.«7 

2.33 

1.93 

2.90 

10 

1 .67 

1  .60 

1.79 

1.90 

1 .20 

1  .  1  9 

1.05 

1  .30 

2.41 

1 .77 

2.73 

1  1 

0,86 

1  .63 

1  .88 

1,30 

1.93 

1  .60 

1.17 

1.22 

2.39 

2.11 

2.67 

12 

0.24 

0.43 

1.50 

1.25 

1.79 

1  .76 

l.«2 

1.22 

2.40 

2.16 

2.31 

1  3 

0,74 

0.59 

1.29 

1.37 

1.93 

0.93 

1  .68 

1.26 

1.95 

2.28 

2.30 

14 

0,8* 

0.66 

1.23 

1  .69 

2.30 

1  .76 

1  .66 

1.39 

1.76 

2.22 

2.49 

15 

0.67 

o.ae 

0.80 

1  ,69 

1.82 

2.12 

1  .69 

1  .47 

2.14 

1.93 

2.37 

16 

1.01 

0.56 

1.15 

1.79 

1.59 

2.10 

1.49 

3.47 

2.19 

1.59 

2.58 

17 

1,49 

1  .02 

1.20 

1.27 

l.«2 

2.30 

1.45 

2.57 

2.27 

1.50 

2.70 

Jfl 

1,1* 

0.95 

0.92 

1.79 

1.26 

?.2» 

1.53 

1.56 

2.35 

1.T7 

2.75 

F  1,73 

19 

1,21 

0.95 

1.93 

1  .92 

1.82 

1  ,6« 

1  .50 

1.32 

2.59 

1.70 

2.75 

1.10 

20 

1.19 

1.12 

1  .86 

2.09 

1.89 

1  .99 

1.96 

1.36 

2.46 

1.70 

2.06 

1.3* 

21 

1  .69 

2.35 

2.33 

2.16 

1.93 

1.25 

1.16 

2.69 

1.65 

1.27 

1.2* 

22 

F  0,53 

1.75 

1  .96 

2.25 

2.16 

2.06 

1.19 

1.44 

2.82 

2.09 

F  2.36 

1.33 

23 

0,74 

2.10 

2.15 

2.60 

1.68 

1.72 

1.20 

1.93 

3.23 

2.66 

2.20 

1.66 

24 

0,95 

1  .72 

1.89 

2.1« 

1.66 

1  .55 

1.43 

2.10 

2.10 

2.45 

1.72 

25 

1  .02 

2.12 

1.75 

1.65 

1.38 

1  .57 

1.51 

2.20 

F  2.25 

2.23 

2.01 

26 

0, 3o 

1.80 

1.75 

2.06 

1.21 

1.96 

1.26 

2.05 

1.90 

2.12 

2.13 

27 

0.89 

1  .35 

2.10 

2.10 

1  .51 

1.50 

1.19 

2.34 

F  1.25 

1.88 

2.04 

28 

1,05 

1.17 

2.20 

2.00 

1.90 

1.40 

1.09 

2.21 

2.75 

2.12 

29 

0.75 

2.07 

1.99 

1.67 

1.15 

1.06 

2.25 

4.02 

1.86 

30 

o.9a 

2.05 

l.«7 

2.06 

1.56 

1.19 

2.30 

3.58 

2.00 

31 

2.08 

2.«1 

1.44 

2.52 

2.32 

the 

FOLLOMlNG 

refer 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

"Ean 

1.12 

1  .68 

1.78 

1.71 

1  .66 

1.39 

I  .64 

2.«6 

MA* 

2.12 

2.35 

2.60 

2.«1 

2.36 

1,87 

3.4? 

3.10 

MIN 

0.33 

0.80 

1.10 

1.05 

0.93 

1.05 

0.73 

1.27 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  «. 20  AT  12130  A.H.  ON  OCT.  2«,  AFFECTED  BT  HURRICANE  JUAN. 
LOmEST  stage  MAS  0.05  ON  JAN.  12. 
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0ARV  STASES  FOR  196S 


HANSON  CANAL  AT  HANSON  LOCK  (LA.)  (NORTH) 


LOCATION.  l»T.  29.46-17.  LUNG.  91-29-01.  ON  FEnOFR,  15  FEET  NORTH  OF  LOCK,  l.B  NILES  SOUTHEAST 
Of  FRAnKlIn,  LA.  (STA.  6455010.) 

GAGE.  st*ff  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  OAIlY,  NQV.  16,  1923  TO  SEP.  19,  1951.  INTERHITTENTLY,  1951  TO  OATS. 

STAGF  In  feet  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.6. 

DAY  Jan  FEB  HAR  APR  HAY  JUN  JUL  AIJG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
S 
9 

10  2. Si 

1  1 
12 

13 

14 

15 


16 

17 

18 

19 

20 


21 

22 

23 

24 

25 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


3.30 


3.00 


3.00 


*.2» 


2.95 


2,65  3.95 


4.07 


2.90 


3.40  3.25 


3.27 


3.80 

2.95 


4.22 

2.65 


3.40 


3,40 


2. 88 


3.48 


HEAN 

HA* 

HIn 


the  following  refer  only  to  readings  appearing  in  the  table  above 


DAILY  STAGES  F OR  1965 
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b  a  1 0  u  TECHE  AT  REST  CALHHET  floodgate  (LA.) 

LOr AT  I  ON .  l*T.  P9-42-13,  LUNG.  91-2J-31.  IN  Nfw  CHANNEL  ON  SOUTHWEST  END  OF  FLOODGATE,  0.8  NILE 
NORTHWEST  OF  CALHHET,  L».  (STA.  6465010.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff, 
records  available.  SEP.  12,  1RS1,  TO  DATE. 

EXTRfmES.  highest,  4.65  FEET  ON  APR.  17,  1973.  LOWEST,  MINUS  2.^5  FEET  ON  DEC.  6,  1954. 


daily 

EIGHT  A.h.  STAGE  in  feet 

GAGE 

ZERO, 

MINUS  0.14 

FOOT, 

NGYO 

DA  V 

Jan  fEB  h  a  R  APR 

*  AY 

JUVJ 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,99 

2.03 

2.57 

2.«1 

2.57 

2.36 

3.11 

2.04 

2.76 

1.80 

3,64 

2.77 

2 

2.67 

2.18 

2.35 

2.36 

2.40 

2,03 

2.93 

1  .68 

2.38 

2.49 

3.70 

2.15 

3 

2,15 

1  .T9 

2.25 

2.00 

2.05 

1  .98 

2.72 

1.96 

2.50 

2.30 

3.64 

2.15 

4 

2.07 

2.08 

2.56 

2.51 

2.00 

1.90 

2.51 

2.05 

3.05 

2.45 

3.37 

2.27 

S 

2.30 

2.50 

2.46 

2.64 

2.30 

1.77 

3.22 

1  .91 

2.89 

1.61 

3.28 

2.34 

6 

2.50 

1.92 

2.33 

2.37 

2.25 

1.77 

2.60 

1.85 

2.91 

1.88 

3.24 

2.35 

7 

2.20 

2.14 

2.47 

2.50 

2.30 

1  .80 

2.49 

1.75 

2.89 

2.29 

3.20 

2.40 

8 

2,32 

1  .86 

2.37 

1.93 

2.25 

2.47 

2.29 

1.63 

2.76 

2.83 

2.90 

2.05 

9 

2.34 

2.12 

2.10 

1  .68 

2.29 

2.29 

2.01 

1.95 

2.87 

2.29 

3.27 

2.25 

10 

2.«2 

2.65 

2.12 

1  .91 

2.10 

2.36 

2.00 

1.80 

3.12 

2.66 

3.15 

2.60 

I  1 

2,17 

2.47 

2.27 

2.02 

2.30 

2.91 

2,04 

1.89 

2.95 

2.31 

3.03 

2.75 

12 

1,78 

1  .80 

2.08 

1.98 

2.12 

2.76  F 

2.30 

2.20 

2.98 

2.35 

2.89 

2.75 

13 

1  .86 

1  .92 

2.5C 

2.06 

2.48 

2.35 

2.55 

2.64 

2.50 

2.36 

3.01 

3.10 

14 

2.22 

2.13 

1.95 

2.40 

2.73 

2.96 

2.50 

2.72 

2.28 

2.49 

3.01 

2.72 

IS 

1.89 

2.07 

1.72 

2.37 

2.55 

3.36 

2.56 

1.86 

2.74 

2.56 

3.00 

2.50 

16 

2,45 

1  .99 

1.42 

2.«1 

2.00 

3.30 

2.44 

3.45 

2.67 

2.49 

2.95 

2.50 

17 

3.00 

2.35 

2.04 

1  .86 

2.«3 

3.47 

2.39 

2.90 

2.64 

2.71 

2.90 

2.55 

18 

2,55 

2.04 

1.69 

2.31 

1.98 

3.40 

2.61 

2.52 

2.70 

3.21 

2.8b 

2.75 

19 

2.70 

1  .90 

2.11 

2.33 

2.07 

3.15 

2.64 

1.95 

2.97 

3.17 

3.01 

2.40 

20 

2.7  7 

2.03 

2.31 

2.26 

2.40 

3.16 

2.83 

2.25 

2.97 

3.25 

2.86 

2.14 

21 

1.56 

2.14 

2.77 

2.26 

2.10 

3.44 

2.50 

1.94 

3.25 

3.18 

2.81 

1.61 

22 

2.14 

2.08 

2.55 

2.34 

2.35 

3.49 

2.26 

2.16 

3.35 

3.33 

2.28 

2.62 

23 

2.10 

2.00 

2.42 

2.49 

2.15 

3.25 

2.15 

2.57 

3.90 

3.43 

2.60 

2.35 

24 

2.23 

2.34 

2.26 

2.«2 

2.00 

3.08 

2.29 

2.77 

2.60 

3.25 

2.38 

2.30 

25 

2.35 

2.36 

1.97 

2.21 

1.77 

3,07 

2.40 

2.70 

2.64 

3.02 

2.52 

2.19 

26 

2.35 

2.28 

1  .86 

2.27 

1.94 

2.95 

2.1« 

3.01 

2.33 

3.03 

2.64 

1.95 

27 

2.29 

2.25 

2.16 

2.60 

1  .96 

2.96 

2.32 

3.12 

1.67 

2.69 

2.50 

2.25 

28 

2.60 

2.12 

2.33 

2.65 

2.16 

2.91 

2.«9 

2.79 

1.91 

2.69 

2.57 

2.20 

29 

1.87 

2.53 

2.59 

2.08 

2.76 

2.57 

2.84 

2.1* 

4.14 

2.42 

2.11 

30 

2.2T 

2.49 

2.55 

2.35 

2.96 

2.35 

2.99 

3.00 

4.07 

2.55 

2.15 

31 

2.24 

2.92 

2.58 

2.25 

3.22 

3.60 

2.18 

Tut 

FOl  LOwInG 

REFER 

ONLY  TO 

Id 

6-4 

O 

■*. 

UJ 

<r 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.30 

2.12 

2.27 

2.28 

2.22 

2.74 

2.«6 

2.36 

2.74 

2.77 

2.93 

2.37 

"Ax 

3,00 

2.65 

2.92 

2.65 

2.73 

3.49 

3.22 

3. AS 

3.90 

4.34 

3.70 

3.10 

"IN 

1.56 

1  .T9 

1.69 

1  .68 

1.77 

1  .77 

2.00 

1 .68 

1.67 

1  .61 

2.28 

1.81 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  ST-GE  was  ».«6  AT  7100  A.H.  ON  OCT.  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.67  ON  AUG.  10. 
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OAILY  STAGES  FOR  1985 


BAYOU  TECHE  at  EAST  calumet  FLOODGATE  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  29-42-08,  LONG.  91-23-07.  IN  nEn  CHANNEL  ON  SOUTHEAST  end  OF  FLOODGATE,  0.2  MILE 
NflRTH  nF  CALUMET,  L*.  (STA.  8470010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECONOER  AND  STAFF. 

general  Information,  on  nuy.  a,  i97s  gage  mas  raised  o.ia  foot  to  agree  mITh  nem  gage  zero. 

stages  from  Jan.  1  THRU  NOV.  4  mere  CORRECTED  to  nem  0ATUM.  prior  to  1976  gage  zero  mas  minus 
o.i«  foot,  ngvc. 

records  available,  sep.  u,  irsi,  to  date. 

EXTRFMES.  highest,  5.08  feet  on  OCT.  3,  1964.  lOmEST,  minus  2.34  FEET  ON  DEC.  23,  1953.  E»TREMES 

have  BfEh  adjusted  to  ngvd. 


oatly 

eight  a 

.  M .  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1965  ADJ 

.) 

OAY 

Jan 

FEB 

haR 

APR 

MAY 

JUn  Jut 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.23 

3  .  ?6 

3.32 

3.17 

2.60 

2.71 

2 

3,24 

2.93 

3,40 

3.10 

2.60 

3.24 

2.72 

3 

3,19 

2,66 

3.38 

3.08 

2.59 

3.15 

2.69 

4 

3.15 

2.78 

3.32 

3.04 

2.57 

2.98 

2.65 

b 

3.14 

2.71 

3.30 

3.07 

2.56 

2.79 

2.62 

6 

3,'2 

2.81 

3.10 

2.56 

2.71 

2.63 

7 

3.10 

2.89 

3.10 

3.04 

2.55 

2.67 

2.61 

d 

3.07 

2.52 

3.06 

3.05 

2.52 

2.60 

2.64 

Q 

3,05 

?.«? 

3.03 

3.03 

2.55 

2.46 

2.72 

2.66 

to 

3.01 

?.«3 

3.00 

2.95 

2.56 

2.81 

2.81 

2.65 

u 

3.07 

2.N9 

2.96 

2.91 

2.54 

2.38 

2.80 

2.65 

12 

3,08 

2.52 

2.94 

2.89 

2.56 

2.38 

2.66 

2,85 

13 

2.98 

2.57 

2.92 

2.90 

2.53 

2.37 

2.79 

3.15 

1  4 

3.01 

2.55 

2.96 

2.87 

2.52 

2.«7 

2.74 

3.15 

15 

3.0? 

2.55 

2.94 

2.84 

2.51 

2.52 

2.70 

3.11 

16 

3.00 

F.'N 

3.03 

2.*1 

2.50 

2.51 

17 

3.23 

2.54 

3.. '4 

2.69 

2.46 

2.7» 

2.77 

3.06 

ia 

3.2a 

2.54 

3.03 

2.67 

2.51 

3.28 

2.70 

3.04 

3.24 

2.53 

2.66 

2.«6 

2.68 

3.22 

2.71 

3.03 

20 

3.24 

2.52 

3.13 

2.65 

2.«5 

2.65 

3.37 

2.70 

2.99 

21 

3,16 

2.59 

3.44 

2.66 

2.04 

2.99 

3.30 

2.56 

2.99 

22 

3,11 

2.58 

3.»3 

2.65 

2.49 

3.53 

2.63 

2.98 

23 

3,07 

2.58 

3.«2 

2.63 

2.52 

3.63 

2.71 

2.96 

24 

3,06 

2.60 

3.39 

2.61 

2.62 

3.43 

2.70 

2.98 

25 

3.04 

3.11 

3.34 

2.62 

2.62 

3.11 

2.70 

2.’* 

26 

3,03 

3.16 

3.31 

2.61 

2.58 

3.11 

2.68 

2.94 

27 

2,99 

3.23 

3.29 

2.66 

3.56 

2.74 

2.92 

26 

3,9? 

3.24 

3.25 

2.66 

3.49 

2.76 

3.17 

29 

3.41 

3.24 

2.66 

3.71 

2.73 

3.20 

30 

3,37 

3.21 

2.62 

2.72 

3.20 

31 

3.33 

3.18 

3.43 

3.14 

The 

F0|  LOMJNG 

REFER 

ONLY  TQ 

reaotngs 

APPEARING  IN 

THE  TABLE 

ABOVE 

"EAn 

3,19 

?.7l 

2,83 

MAX 

3,«? 

3.26 

3.17 

*IN 

2.98 

2.4? 

2.61 

highest  Stage  MAS  3. SO  On  OCT.  28  ANO  later  OATE(S),  AFFECTED  BY  hurricane  JUAN 
LOmEST  STjGe  mas  not  DETERMINED. 
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BAYOU  VERHILION  AT  TOnTONS  BRIOGE  (LA.) 

LOCATION,  LAY.  30-21*00.  LONS.  91-58-33.  HIGHMAY  726  BRIOSE,  FOUR  RILES  NORTHEAST  OF  CARENCRO, 

LA.  (ST*.  6? ! 5012C • ) 

CASE’.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

Recoros  available,  hay  t,  irat  to  aug.  2a,  i9?s  and  hay  2,  197*  to  date. 

EXTRFHES.  highest.  21.70  FEET  ON  APR.  21,  1977.  lOnEST,  MINUS  0.J5  FOOT  ON  0EC,  7,  195S, 

DAILY  EIShT  A.H.  STAGE  in  feet  gage  zero  is  at  m.l.b. 


Day 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

t 

9,59 

10. 1A 

12.89 

6.71 

5.93 

5. TO 

5.73 

5.65 

6.60 

11. IT 

20.56 

7.39 

2 

8, 9a 

9.00 

13.02 

6,39 

9.20 

5.55 

5,75 

5.59 

6.18 

8. 77 

19.97 

*.25 

3 

8.95 

7.55 

11,75 

6.12 

T.10 

5.A5 

7.49 

5.63 

6.06 

6. T9 

19.60 

7.92 

4 

6,37 

6.56 

10.38 

6.03 

6.15 

5.37 

9.07 

5.70 

10.64 

5.65 

19.02 

8.99 

5 

5. So 

13.82 

9.92 

6.14 

5.89 

5.35 

7.41 

5.78 

11.49 

4.99 

IS.  55 

8.67 

6 

S.A8 

13.65 

8.69 

6.11 

5.90 

5.A1 

6.61 

5.83 

10,41 

4.51 

18.11 

8.00 

7 

5, A0 

11.  A2 

8.13 

6.03 

5.9A 

5. A3 

6. IS 

5.85 

10.01 

4.27 

17.62 

5.86 

8 

5,21 

9.27 

7.78 

5.85 

5.87 

5.56 

6.56 

6.13 

10.53 

4.15 

17.09 

5.56 

9 

5,01 

7.A5 

7.53 

5.64 

12.46 

5.67 

5.96 

6.99 

9.47 

4.14 

18.51 

5.85 

10 

A.  99 

6.32 

7.23 

5.57 

9.20 

6.22 

5.69 

6.50 

10.25 

3.91 

15.91 

5.80 

11 

5,0a 

1  A  .60 

6.90 

5.63 

7.32 

6.15 

5.55 

6.07 

13.74 

3.74 

15.50 

5. SO 

12 

«, 70 

1A.6A 

6.67 

5.68 

6.68 

6.00 

5.58 

5.87 

13.20 

3.65 

14.60 

10.50 

13 

«, 68 

13.19 

6.AA 

5.79 

6.39 

5.93 

5.64 

5.82 

11.82 

9. SI 

13.90 

18.58 

14 

A,  69 

11.61 

6.A1 

5.90 

6.29 

5. TO 

5.67 

5.8* 

10.06 

13.46 

13.30 

13.92 

15 

A. 50 

9.90 

6.28 

5.9A 

6. 42 

5.50 

5.69 

5.98 

8.54 

13.16 

12.71 

11.  IS 

16 

4.46 

8.38 

6.09 

6.27 

6.42 

5 .  A9 

5.55 

13.59 

7.25 

15.71 

12.20 

10.38 

17 

1 «, 53 

7.30 

6.08 

5.90 

6.17 

c  .55 

13.32 

11.68 

6. 55 

14. B9 

12.18 

9.00 

18 

13,56 

6.53 

5.89 

5.81 

5.76 

5.90 

11.15 

9.80 

6.58 

13.70 

11.67 

8.00 

19 

11,66 

5.80 

5.89 

5.85 

5.60 

9.99 

8.60 

8.36 

6.51 

12.15 

11.35 

7. 37 

ao 

9.59 

5.17 

5.97 

5.88 

5.64 

8.28 

9.60 

7.59 

6.34 

10.16 

10,95 

4.90 

?i 

7,56 

5. A3 

19.19 

5.90 

5.68 

6.84 

8.58 

8.66 

6.07 

9.20 

10.54 

6.55 

22 

6,17 

5.3A 

12.98 

6.00 

9.03 

6.35 

7.51 

T.TA 

5.95 

8.00 

10.03 

6.26 

23 

5,52 

5.2A 

10.97 

6.64 

T  .23 

6.23 

6.61 

7.13 

5.97 

10.31 

9.49 

8.12 

24 

5,30 

6.07 

8.89 

6.33 

12.14 

6.13 

6  .  A6 

6.97 

5.70 

15.74 

S.9T 

8,00 

25 

5.20 

12.  AO 

7.96 

6.16 

9.99 

6.01 

6.35 

8.72 

5.30 

15.52 

8.41 

3.87 

26 

5.07 

15.37 

7.38 

6.05 

7.84 

5.88 

6.18 

9.85 

5.29 

14.56 

7.98 

5.87 

27 

A, 92 

1  A  .26 

7.08 

6.59 

6.75 

5.TB 

6.03 

8.86 

4.64 

15.23 

7.52 

5.66 

28 

15,39 

13.30 

6.93 

6.60 

6. 34 

5.66 

6.76 

7.73 

4.30 

IS. 67 

8.80 

11.20 

29 

1  A, 66 

6.82 

6.39 

6.09 

5.64 

6.26 

7.07 

«.?0 

19.44 

9,27 

9,66 

30 

12.67 

6.66 

6 , 1 A 

5.9A 

5.6T 

5.89 

7.19 

10.38 

20.89 

e.oT 

7.71 

31 

10.52 

6.73 

5.83 

5.77 

7.20 

20.76 

8.71 

the 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

REAOINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

"Eam 

7,56 

9.63 

9.22 

6,06 

7.03 

6.01 

6.9* 

7.33 

8.00 

10.87 

13.53 

7.77 

**X 

15,39 

15.37 

19.19 

6  .  T  1 

12, A6 

9,99 

13.32 

13.59 

13.74 

20.69 

20.36 

14,56 

*  In 

A.A6 

5.29 

5.89 

5.57 

5.60 

5.35 

5.55 

5.59 

4.20 

3.65 

7.52 

5,60 

HI&HfST 

STAGE 

MAS  20. 

9?  AT  12130  P.H. 

ON  OCT. 

30,  AFFECTED  BY 

HURRICANE  JUAN. 

LOWEST 

STAGE 

«AS  3.57 

ON  OCT. 

12. 
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SATOU  VERMILION  AT  IONS  BRIDGE,  LA. 

LOCATION.  l*T .  90-14-25,  LONS.  91-57-49.  HIGHWAY  94  BRID6E,  FOUR  MILES  EAST  OF  LAFAYETTE.  LA. 
CSTA.  is?J2512e.1 

sage',  automatic  recorder  and  staff, 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1933.  DAILY,  OCT.  193T  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.4  FEET  ON  AUS.  15,  1940.  LOWEST,  MINUS  1.04  FEET  ON  DEC.  6,  1934. 

OAILY  EIGHT  a'.N.  STAGE  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  N.L.G. 


OAV 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

T^IO 

7.74 

8.66 

4.91 

4.50 

4.42 

4.23 

4.22 

5.45 

7.60 

14.00 

3.67 

2 

6,28 

7.05 

8.66 

4.87 

5.16 

4.26 

4.30 

4.09 

5.15 

6.44 

14.02 

3.92 

3 

5.00 

S  .  96 

6.31 

4.52 

4.90 

4,26 

6.05 

4.19 

4.90 

5.28 

13.96 

3.21 

4 

5.U 

7.73 

4.56 

4.3T 

4.24 

5.91 

4.27 

6.26 

4.49 

13.63 

«.BT 

5 

F  3'.  4  5 

7.57 

7.15 

4.81 

4.39 

0.32 

5.67 

4.35 

6. ST 

3.76 

13.65 

*.«5 

b 

3>9 

8.20 

6.38 

4.77 

4.53 

4.36 

5.28 

4.37 

6.T6 

2.79 

13.45 

3.77 

7 

3,47 

7.73 

5.77 

4.79 

4.61 

4.30 

4.92 

4.27 

6,66 

3.05 

13.25 

3.65 

8 

3,19 

6.71 

5.31 

4.48 

4.54 

4.25 

5.22 

4.T0 

6.71 

3.09 

12.98 

3.65 

9 

3,30 

5.66 

4.68 

4.25 

7,40 

4.20 

4.75 

4.87 

6.53 

3.04 

12.70 

3.37 

10 

3.63 

4.91 

4.49 

«,35 

6.71 

4.71 

4.40 

4.74 

6.35 

3.01 

12.42 

3.61 

1  2 

O' 84 

4.94 

4.10 

4.50 

5.80 

4.63 

4.16 

4.45 

7. 75 

2.77 

12.13 

*.11 

12 

1,67 

4.6? 

3.88 

4.39 

5.39 

4.56 

«.12 

4.32 

7.83 

2.51 

11.61 

3.7* 

13 

2,18 

B  •  4  1 

3.62 

4.44 

5.16 

4.37 

4.16 

4.38 

7.50 

4.05 

11.50 

6.61 

1  4 

?,90 

7.88 

4.40 

4.55 

5.10 

4.40 

4.22 

4.50 

6.92 

6.84 

11.15 

8.24 

15 

2.58 

7.03 

4.30 

#.51 

5.09 

4.39 

4. 27 

4.90 

6.35 

7.03 

10.80 

7.75 

16 

3,13 

6.01 

-.32 

4.54 

4.77 

4.33 

4.19 

8.65 

5.87 

6.51 

10.43 

7.15 

17 

9,00 

5.29 

4.36 

4.28 

«.61 

4.37 

7.54 

8.35 

5.34 

6.50 

10.32 

6.43 

18 

8,50 

4.54 

4.00 

4.34 

4.19 

4.70 

T  .05 

7.63 

5.25 

8.32 

9.98 

3.71 

\9 

8,05 

3.84 

4.23 

4.44 

4.33 

6.44 

6.27 

6.69 

5.11 

7.91 

9.69 

5.07 

20 

7.11 

3.31 

4.47 

4.45 

4.33 

5.92 

6.49 

6.34 

4.95 

7.24 

*.33 

4,66 

21 

5,78 

3.38 

9.64 

«.51 

4.37 

5.44 

6.33 

6.51 

4.74 

6.77 

8.87 

«.14 

22 

«, 72 

3.37 

8.81 

4.71 

5.97 

5.22 

6.09 

6.15 

4.70 

6.05 

6.44 

3,89 

23 

4,05 

3.65 

8.31 

5.08 

5.42 

5.03 

5.44 

5.75 

4 . 65 

6.49 

7.96 

3.87 

24 

3,90 

3.96 

7.54 

4.94 

7.10 

4.80 

5.16 

5.69 

«.32 

10.24 

7,48 

1.70 

25 

3^7, 

6.21 

6.83 

4.71 

6.54 

4.69 

4.98 

5.92 

3.79 

9.85 

6.93 

3.28 

2b 

3,38 

6.82 

6.28 

4.72 

5.85 

4.56 

4.79 

6.5* 

3 .96 

R.7S 

6.46 

2.35 

27 

1,49 

8.67 

5.99 

5.20 

5.28 

4,49 

a  .57 

6.39 

3.05 

10.05 

6.04 

3.35 

28 

9,04 

8.49 

5.78 

5.08 

5.01 

0.21 

5.09 

6.09 

3.17 

12.42 

6.72 

6.94 

29 

6,7? 

5.62 

4.84 

4.80 

4.16 

4.74 

5.65 

3.38 

12.79 

6.72 

6,10 

30 

8,50 

5.44 

4.61 

4.68 

4.16 

4.53 

5.56 

8.54 

13.72 

6.09 

31 

7.84 

5.45 

4.56 

4.44 

5.57 

13.96 

4.60 

ThE 

FOl  LOhTnG 

REFER 

ONLT  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

"fc  AN 

4.3? 

5.95 

4.63 

5.14 

fl.fco 

5.14 

5.50 

5.63 

7.05 

10.43 

*A* 

8.9a 

9.64 

5.20 

7,40 

6.44 

7.54 

6.85 

8.54 

13.96 

14.02 

3.11 

3.62 

».25 

4.19 

4.1  6 

«.12 

4.09 

3.05 

2.77 

6,04 

f-  NOT  AT  STATED  TIME 

"IGHFST  stage  mas  ih.O?  AT  3100  A , M .  ON  NOV,  2,  AFFECTED  by  HURRICANE  JUAN. 
LOnEST  stage  MAS  1.36  ON  JAN.  12. 
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RUTH  CANAL  AT  RUTH,  LA.  (NEST) 


LOCATION.  (.AT.  So-14-34,  LONS.  91-53-05.  ABOUT  250  FEET  DONNSTREAH  FROH  CONTROL  STRUCTURE,  0.R5 
MTLE  8ELON  JUNCTION  NITH  BATOU  TECHE,  (STA.  6730012C.) 

sage,  staff  type. 

records  available.  OAILT,  JAN.  1936  TO  DEC.  1944  AND  JAN.  1946  TO  DATE.  INTERHITTENTLT.  1945. 
the  LOCATION  of  GASE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  ZERO  OP  SAGE  IN 
1946  naS  AT  h'.l.G. 


extremes.  highest,  is. 

5  FEET 

FROH  AUG 

.  14  TO 

16,  1940. 

ldnest, 

0.00 

FOOT  OH 

OEC.  4, 

1987. 

OAItY 

eight  a, 

,H.  STAGE 

IN  FEET 

CAGE  zero 

IS  AT 

N6V0 

day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SIP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

5,  95 

6,51 

7.39 

5.27 

5.6T 

5.57 

5.50 

5.40 

6,06 

8.80 

12.40 

5.00 

a 

5.02 

5.25 

7.39 

5.70 

5.84 

5.55 

5,80 

5.38 

5.99 

5.52 

12.46 

5.03 

3 

3,73 

4.98 

7.18 

5.58 

5.6T 

5.56 

6.09 

5.42 

6.04 

4.23 

12.27 

8.88 

4 

3,21 

0.01 

6.58 

5.64 

5.59 

5.49 

6.06 

5.43 

6.50 

3.78 

12.10 

«.15 

5 

2.56 

6.40 

6.08 

5.67 

5.58 

5.48 

5.99 

5.46 

6.85 

2.23 

12.20 

1.55 

6 

2^58 

6.T6 

5.36 

5.64 

5.59 

5.54 

5.87 

5.45 

6.78 

2.65 

12.20 

3.06 

7 

2,48 

6.38 

4.83 

5.65 

5.60 

5.47 

5.96 

5.54 

6.83 

2.T4 

11.88 

3.08 

8 

2.20 

5,66 

4.32 

5.54 

5.58 

5.4* 

5.78 

5.62 

6.83 

2.80 

11.54 

3.00 

9 

2.56 

4.68 

3.93 

5.45 

6.80 

5.56 

5.60 

5.66 

6. 77 

2.94 

11.52 

2.99 

to 

a.'i 

3  .TO 

3.38 

5.42 

6.50 

5.65 

5.48 

5.58 

6.80 

3.08 

11.18 

3.00 

1  1 

1.76 

9,48 

3.10 

5.47 

6.11 

5.67 

5.43 

5.39 

7.28 

2.T2 

10.88 

3.38 

12 

0.97 

7.16 

2.68 

5,48 

5.91 

5.60 

5.45 

5.45 

1.28 

2.75 

10.80 

5.88 

13 

1,42 

6.99 

2.«2 

5.48 

5.84 

5.58 

5.47 

5.48 

7.17 

4.70 

10.44 

7.18 

1  4 

1.87 

6.35 

5.00 

5.53 

5.82 

5.57 

5.48 

5.50 

6.67 

5.74 

10.08 

6.87 

1  5 

l  .«3 

5.71 

4.94 

5.48 

5.82 

5.56 

5.45 

6.92 

6.45 

6.07 

9.90 

6.50 

lb 

2.00 

5.02 

4.99 

5.56 

5.TT 

5.52 

5.47 

8.05 

6.29 

7.13 

9.70 

6.02 

17 

7,49 

4.09 

4.97 

5.43 

5.58 

5.61 

6.64 

7. 60 

5.85 

7.08 

9.43 

5.53 

18 

7,02 

3.59 

4.88 

5.48 

5.53 

5.41 

6.69 

T.21 

5.84 

6.99 

9.27 

6.85 

19 

6.79 

2.86 

4.97 

5.50 

5. 58 

5.34 

6.37 

6.82 

5.79 

6.79 

8.97 

4.00 

20 

5.88 

2.40 

6.88 

5.68 

5.54 

5.65 

6.40 

6.57 

5.74 

6.28 

8.58 

3.62 

21 

4,79 

2.64 

8.19 

5.69 

5.58 

5.61 

6.36 

6.69 

5,60 

5.79 

8.14 

3.37 

22 

3.76 

2.45 

7.75 

5.74 

6.16 

5.57 

5.02 

6.54 

5.58 

5.20 

7.64 

3.12 

23 

3,48 

P.73 

7.55 

5.85 

5.92 

5.56 

5.95 

6.38 

5.64 

5.80 

7.04 

2.04 

24 

3.42 

3.15 

7.08 

5.78 

6.60 

5.57 

5.85 

6.36 

4.81 

8.54 

6.60 

2.98 

25 

3.16 

6.27 

6.43 

5.70 

6.40 

5.58 

5.78 

4.48 

4.62 

8.41 

6.07 

2.90 

26 

2. SI 

7.29 

6.14 

5.73 

5. 98 

5.54 

5.64 

6.65 

3.98 

8.40 

5.56 

2,00 

27 

4.70 

7.20 

5.87 

5.90 

5. 69 

5.55 

5.56 

6.58 

3.63 

8.92 

5.20 

2.96 

28 

7,56 

7.11 

5.68 

5.88 

5.T8 

5.52 

5.79 

6.40 

3.18 

10.03 

5.84 

5.77 

?9 

7,26 

5.65 

5.78 

5.66 

5.48 

5,62 

6.23 

3,81 

11.05 

5.78 

4.96 

30 

7,17 

5.55 

5.68 

5.65 

5.a8 

5.57 

6.24 

7.26 

11.67 

5.34 

4.04 

31 

6.62 

5.58 

5.62 

5.43 

6.30 

12.27 

«.15 

TmE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

"  F.  A  N 

o,oi 

5.2a 

5.57 

5.61 

5.84 

5.54 

5.79 

6. OS 

5.93 

6.08 

«.37 

4.18 

*A* 

T  ,56 

9.48 

8.19 

5.90 

6.80 

5.67 

6,64 

8.05 

T.28 

12.27 

12.46 

7.18 

*1* 

0.97 

2.40 

2.«2 

5.27 

5.53 

5.34 

5.02 

4.48 

3.18 

2.23 

5.20 

2.00 

hIGHFST  stage  NAS  I?. 46  ON  SUV.  2,  AFFECTED  BT  HURRICANE  JUAN 
LOnEST  ST«GE  NAS  0.9T  On  jan.  12. 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


VERMILION  RIVER  AT  LAFAYETTE,  LA. 


LOCATION.  l*T.  50-13*00,  LONG.  91-59-15.  ON  SURREY  AVENUE  BRIDGE.  (STA.  67S75I2C.) 

gase.  automatic  recorder  and  staff. 

general  Information,  gage  read  and  maintained  BY  II.  S.  GEOLOGICAL  survey  since  DEC.  198? . 

RECORDS  AvAILABLF.  FEB.  10,  1961,  TO  DATE.  ZERO  Of  GAGE  PRIOR  TO  1966  MAS  1.49  FEET  HIGHER  THAN 
PRESENT  datum'.  FOR  RECOROS  1941  TO  i960,  REFER  TO  GAGE  PIN  HOOK  BRIDGE  (V-A),  2.2  MILES 
downstream. 

EXTREMES.  HIGHEST.  15. OB  FEET  ON  nay  17,  1980.  ESTIMATED  LOWEST,  0.6  FOOT  ON  NOV.  J,  1966. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  1.53  FEET,  M.L.G. 


Day 

Jan 

F  E8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

DC  T 

NOV 

DEC 

i 

T.5S 

8.22 

8.78 

5.64 

5.32 

5.25 

6.24 

7.72 

z 

6.58 

8.T1 

5.50 

5.52 

5.10 

5.84 

6.89 

3 

5.64 

3,45 

5.24 

5.22 

Hall 

-  •  55 

5.91 

6.07 

4 

4.95 

8. IT 

5.55 

4.98 

5.11 

6.24 

6.77 

5.45 

5 

4.33 

T  •  6  3 

5.76 

5.20 

S.\S 

6.24 

7.06 

4.66 

b 

4.46 

8.03 

6.99 

5.57 

5.42 

5.18 

5.89 

7.06 

4.08 

4 ,68 

7 

4.41 

7.75 

6.53 

5.b3 

5.41 

5.03 

5.78 

5.08 

7.07 

4.35 

4.69 

a 

4.19 

7.14 

6.11 

5.16 

5.43 

5.81 

5.51 

7.04 

4.69 

4.GR 

9 

a, 48 

6.40 

5.6b 

5.07 

6.83 

5.38 

5.49 

6.90 

4.60 

4.60 

1  J 

4. To 

5  •  7  1 

3.27 

5.23 

6.61 

5.06 

5.32 

6.96 

4.59 

4.70 

1  1 

3,  T  3 

8.80 

5.04 

5.35 

6,23 

4.84 

5.09 

7.60 

4.34 

5.14 

12 

2,58 

8.10 

4.7b 

5.19 

6.02 

4.84 

5.09 

7.63 

4.51 

6.99 

1  3 

3,40 

7.98 

4.63 

5.25 

5.93 

4.92 

5.26 

7.52 

5.64 

«.72 

1  4 

3.98 

7.78 

5.15 

5.38 

5.96 

5.01 

5.»3 

7.24 

T.Ol 

8.07 

15 

3.69 

7.29 

4.91 

5.26 

5.75 

6.15 

6.93 

7.46 

7.91 

16 

5,02 

6.42 

3.12 

5.20 

5.40 

6.54 

6.55 

8.28 

*.S7 

17 

4.  IT 

5.68 

5.34 

4.97 

5.19 

6.55 

6.16 

8.18 

7.03 

1* 

*,B3 

5.1° 

4. 75 

5.23 

4,92 

7.47 

6.10 

8.23 

6.46 

19 

3.01 

4.57 

5.13 

5.33 

5.17 

7.45 

5.96 

8.13 

5.80 

?0 

Y.50 

4.21 

7.45 

5.34 

5.20 

7.09 

5.84 

7.85 

9.91 

5.48 

?1 

6.37 

4.47 

9.34 

5.49 

5.73 

7.06 

5.73 

7,50 

9.45 

«.«« 

zz 

5.54 

4.57 

8.91 

5.74 

6.22 

6.77 

5.81 

6.97 

9.04 

4. T9 

Z  3 

5.00 

4.9Q 

8.56 

5.97 

6.06 

6.57 

5.91 

8.13 

8.68 

4. 77 

24 

4,89 

5.09 

8.06 

5.73 

6.70 

6.47 

5.26 

10.25 

8.20 

25 

4.66 

7.60 

7,43 

5.4b 

6.60 

6.49 

5.05 

9.81 

7.T2 

26 

4.19 

6.41 

7.00 

5.74 

6.24 

6.61 

4,85 

9.66 

T.32 

27 

5,9b 

6.26 

6.83 

6.09 

5.90 

6.90 

«.|7 

10.55 

6.96 

c  0 

*%* 

6.25 

6.64 

5.83 

5.72 

6.73 

4,49 

12.82 

29 

8.34 

6.47 

5.54 

5.56 

6.41 

4.77 

39 

*,33 

6.38 

5.32 

5.52 

6.32 

8.75 

31 

B.  1  7 

6.22 

5.46 

6.29 

ThE 

FOLLOWING 

REFER 

Only  to 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

"Ea-. 

5  ,  Y  1 

6 . 6b 

5.45 

5.72 

6.30 

9.17 

9,84 

6.09 

6,63 

:.T5 

MlN 

2.58 

",63 

4,97 

4,92 

4.17 

"IGhEST  Stage  MAS  13.RT  On  JCT.  30,  affected  by  HUORICANE  JUAN. 
L  On  E  ST  STaGF  W»S  2.3b  ON  JAN.  12. 


DAILY  STAGES  FOR  1965 
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VERMILION  river  at  BROUSSARD  BRIDGE  (la.) 

LOCATION.  l*T.  30-08-30.  LONG.  92-04-34.  TEN  FEET  UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  7J3  BRIDGE.  T.l  NILES 
StluTHWFST  OF  LAFAv£TTE,  L».  (STA.  6745012C.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff, 
records  available.  MAR.  17,  1946,  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  16.33  F £E T  ON  HAY  17.  I960.  LOWEST,  MINUS  1.70  FEET  ON  DEC.  6.  1954. 

daily  eight  a.m,  stage  in  feet  GAGE  7ER0  IS  AT  N.L.G. 


Jan 

FEB 

MAH 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

6.22 

5.47 

6.60 

2.83 

3.27 

2.56 

2.20 

2.01 

4,00 

4.64 

*.6* 

«.*3 

2 

3.79 

3 . 9  i 

3.22 

2,88 

2. *3 

2.26 

2. IS 

1.99 

3.51 

3.96 

*.37 

3.04 

3 

2.70 

P.99 

0.62 

2.66 

2.12 

2.39 

3.64 

2.33 

3.56 

3.65 

8,7* 

2.** 

4 

2,18 

3.20 

5.12 

3.58 

1.93 

2.36 

2.81 

2.99 

4,30 

3.66 

8.1* 

3.76 

3 

1.78 

6.00 

4.29 

3.98 

2.51 

2.57 

3.37 

2.60 

4.45 

2.80 

7.82 

3.35 

6 

2-76 

4.90 

3,83 

2.93 

2.76 

2.63 

3.03 

2.70 

4.27 

2.31 

7  ,T  1 

2.34 

7 

2.70 

4.10 

3.93 

3.35 

2.84 

2.54 

2.64 

2.71 

4.20 

3.04 

7.63 

2.** 

a 

2,65 

3.65 

3,56 

2.52 

2.73 

2.44 

3.13 

3.26 

4.03 

3.10 

7.37 

3.01 

9 

3,30 

3.65 

2.90 

2.48 

3.35 

2.34 

2.59 

2.80 

3.95 

3.14 

7.52 

3.00 

10 

3.49 

3.32 

2.61 

2.80 

3.50 

2.63 

2.45 

2.55 

1.81 

3.21 

7.35 

3.22 

1 1 

2.07 

7.0ft 

2.54 

3.22 

3.32 

3.27 

2.38 

2.34 

«.53 

2.B6 

7.17 

3. St 

12 

F  0.61 

0.67 

2.42 

2. 86 

3.36 

2.78 

2.34 

2.49 

4.15 

3.06 

7 .02 

S.3* 

13 

1,99 

3.95 

2.«3 

3.00 

3 ,  o5 

2.39 

2.6C 

2  ."  1 

3.76 

3.26 

6.83 

7.10 

1  4 

2-33 

4.00 

2.78 

3.30 

3.70 

3.31 

2.59 

2.91 

3.67 

4.30 

6.66 

4.51 

15 

2.22 

3.69 

2.25 

3.00 

3.27 

2.96 

2.22 

3.57 

3.90 

4.11 

6.55 

4.13 

lb 

»,*0 

3.1S 

3.00 

3.05 

2.61 

2. *8 

2.04 

7.60 

4.04 

5.65 

6.34 

4.0* 

1  7 

8,00 

3.49 

2.80 

2.47 

2.55 

3.01 

4.55 

6.09 

3.75 

4.B2 

6.6S 

3. SI 

16 

5,07 

P.90 

2.51 

3.32 

1.86 

3.06 

3.34 

4.67 

4.09 

5.05 

6. ST 

3.36 

19 

4,4? 

2.51 

3.25 

2.66 

3.93 

3.80 

3.99 

4.09 

5.12 

6.44 

2.6* 

20 

4.28 

P.40 

3.80 

2.57 

3,07 

4.53 

3.94 

4.04 

A. BO 

5.66 

3.14 

?1 

2,59 

3.10 

8.56 

2.64 

3.46 

3.60 

3.65 

4.00 

4.76 

4. S3 

2.3* 

22 

2 . 7  1 

3.00 

5.3T 

3.39 

3.64 

3.1» 

3.60 

9.13 

4.16 

«.6* 

2.36 

23 

2,50 

3.40 

4.52 

3.12 

1.25 

2.’2 

3.76 

«.34 

4. 80 

3.00 

2.41 

2« 

2.74 

3.20 

4.21 

3.36 

3.02 

2.80 

3.62 

3.09 

8.94 

4.60 

2.72 

25 

2.37 

3.90 

3.69 

3.31 

3.06 

3.13 

3.39 

2.89 

6.25 

*.*2 

l.*6 

26 

2.20 

5.70 

3.38 

3.24 

2.92 

2.96 

3.54 

2.79 

5.50 

*.«5 

1.70 

27 

2,99 

4.60 

4.00 

3.16 

2.99 

2.64 

3.89 

1.91 

6.97 

4.20 

3.0* 

26 

7,35 

4.30 

3.86 

3.40 

2.30 

2.58 

3.97 

2.76 

12.1* 

5.06 

3.23 

29 

4,69 

3.92 

F  2.78 

3.17 

2.25 

2.33 

1.43 

3.10 

11.65 

4.25 

3.74 

30 

4,70 

4.04 

3.00 

3.37 

2.20 

2.29 

3.52 

S.08 

11. *S 

4.21 

3.41 

31 

«.35 

3.98 

3.29 

2.22 

3.56 

11.50 

3.31 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

Readings 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

3,40 

3.90 

3.87 

2.99 

2.81 

2. 87 

!.*2 

1.90 

5.30 

6.45 

3.43 

8.00 

7.S0 

8.56 

3.70 

3.93 

«.55 

7.80 

a. OS 

12.1* 

*.6* 

7.10 

m  In 

F  0.61 

2.40 

2.25 

1 .86 

2.20 

2.09 

1.94 

l.*l 

2.31 

4.20 

1.70 

F-  NOT  AT  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  WAS  1J.56  AT  2130  P.N.  ON  OCT.  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  ST«GE  (FRoh  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  0,61  On  JAN,  12, 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


vermilion  river  at  perry,  la. 


LOCATION.  l‘t.  29.57-OS,  long.  92.09-28.  STATE  HIGHWAY  *2  BRIDGE.  (STA.  6783013.) 
gage,  automatic  recoroer  and  staff, 

general  Information,  gage  read  and  maintained  by  u.s.  geological  survey,  prior  to  not.  so,  ibtb 
u aGE  »aS  maintained  by  U.S.  ARMY  corps  OF  ENGINEERS,  NEm  ORLEANS  DISTRICT.  gage  zero  CHANGED 
from  m_l>g.  TO  NGVD  AFTER  TRANSFER.  GAGE  ZERO  CHANGED  TO  MINUS  2.95  NGvD  ON  JAN.  1,  19TB. 

recuros  available,  nuv.  irti  to  oate.  fur  records  from  june  ibsi  to  may  ibti,  refer  to  station 

near  AG8EYILLF,  L». 

EXTREMES.  (FROM  19T1  TO  DATE)  HIGHEST,  12.05  ON  may  it,  1980.  LOWEST,  MINUS  1.64  FEET  ON  JAN.  2T , 
19Tb, 


daily  eight  a.m,  stage  in  FEET  SAGE  ZERO,  MINUS  2.95  FEET,  NGVD 


cur 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A  JG 

SEP 

OCT 

NOV 

dec 

1 

a. 80 

5.98 

4.18 

4.61 

4,43 

4.16 

3.77 

5.63 

4.20 

8.54 

5.39 

2 

3.62 

5.07 

3,90 

3.86 

4.37 

4.14 

3.88 

4,68 

4.64 

8.02 

S.«5 

3 

3.82 

5.15 

4.23 

3.23 

4.47 

4.19 

«.23 

5.46 

».R2 

7.06 

4.50 

a 

0.38 

5.b9 

5.31 

3.99 

4.56 

4.20 

4.46 

6.02 

4.90 

6.19 

5.00 

5 

5.77 

4.59 

5.51 

4.67 

4.62 

4.94 

4.47 

5,60 

3.90 

5.90 

4.19 

h 

4.29 

9.52 

4.bb 

5.05 

4.97 

4.28 

4.42 

4.30 

5.45 

4,07 

5.96 

3.99 

7 

4.04 

4.37 

5.00 

5.11 

«.51 

4.1R 

4.57 

«.27 

5.29 

4.72 

5.86 

4.67 

a 

«,12 

4.38 

«.77 

4.21 

4.44 

3.92 

4.45 

4.41 

5.02 

5.19 

5.87 

4.70 

q 

«.T9 

*.0fe 

4.51 

4.32 

«.39 

3.97 

3.92 

4.06 

5.15 

5.04 

6.37 

4.72 

1C 

a .  T  3 

4.9? 

«.35 

4.95 

4.55 

4.29 

3.71 

3.83 

5.19 

5.06 

6.24 

4.98 

>  J 

3,2b 

8.09 

4.59 

4.96 

9.70 

4.60 

3.77 

3.91 

5.42 

4.87 

6.15 

5.33 

t? 

2.39 

3.53 

4.41 

4.76 

5.00 

4.08 

3.96 

4.39 

5.02 

5.96 

5.76 

13 

4.00 

4.00 

4.51 

4,93 

5.34 

9.23 

4.17 

4.81 

5.19 

5.95 

4.56 

1« 

4,29 

4.07 

«.31 

5.09 

5.25 

4.84 

4.18 

5.19 

5.43 

5.90 

4.24 

15 

4.0a 

3.76 

3.90 

4.52 

«.35 

4.70 

3.97 

7.08 

5.33 

5.97 

4.61 

1  b 

5.05 

4  .?4 

9.61 

4.46 

4.21 

4.64 

3,97 

6.23 

5.42 

6.25 

4.60 

17 

8.79 

4.51 

4.01 

4.41 

3.66 

9.93 

«.56 

6.45 

5.62 

6.23 

*.55 

1* 

4 .9  1 

4.10 

4.24 

5.10 

«.18 

4,96 

4.62 

5.12 

6.10 

6.45 

4.54 

19 

a.T« 

4.08 

4.97 

5.08 

4.82 

4.45 

5.14 

4.62 

6.03 

6.32 

3.95 

20 

4.20 

4.1  a 

6.61 

5.10 

4,64 

4.67 

5.19 

4 . 84 

5.84 

5.17 

4.21 

21 

2. TO 

4.93 

7.56 

5.48 

4.80 

5.25 

4,42 

4.70 

5.48 

•.27 

4.14 

22 

5.75 

5.n 

5.19 

5.90 

4.77 

5.34 

4.09 

4.87 

5.60 

5.12 

4.34 

23 

3,79 

5.66 

5.01 

3.88 

4.51 

a. 87 

4.02 

4.95 

6.36 

5.69 

4.42 

2<* 

4.09 

4.59 

4.66 

5.17 

4.48 

4.58 

4.29 

5.00 

7.50 

5.14 

4.24 

25 

4.09 

s. as 

4.43 

4.93 

4.39 

4.69 

4.43 

4.92 

6.12 

5.43 

3.10 

26 

3.72 

5.56 

4.99 

5.64 

4.43 

4.91 

4.19 

5.10 

5.62 

5.56 

3.71 

27 

5,«3 

4.56 

5.66 

5.88 

«.85 

4.09 

«.12 

5.71 

6.80 

5.33 

4.86 

2e 

b  38 

4.64 

5.70 

5.11 

4.75 

3.92 

«.15 

5.51 

9.48 

5.54 

5.29 

29 

4.85 

5.66 

4,48 

4.75 

3.92 

».17 

5.34 

10.18 

5.04 

4.55 

30 

5,17 

5.93 

«.37 

4.R2 

4.08 

4,20 

5.36 

10.15 

5.32 

«.73 

3: 

5.05 

4.92 

4.81 

«.0l 

5.54 

9.67 

5.00 

TmE 

FOLLOWING 

mEE£R 

ONLY  TO 

REAOINSS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

hEan 

4.58 

5.02 

4.93 

«.52 

9,47 

4.26 

4.94 

5.95 

5.96 

4.59 

*AX 

6.09 

7.56 

5.90 

5.34 

5.34 

5.19 

8.23 

10.18 

8.54 

6.56 

MJN 

1.53 

3.90 

3.90 

3.23 

3.92 

3.71 

3. 77 

3.90 

«.2T 

3.10 

highest  stage  was  m.ao  ‘T  siso  p.m,  on  oct 

LOWEST  STAGE  was  2.02  ON  JAN.  12. 
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VERMILION  RIVER  vE a R  BAnCKER,  la. 


LUCATItlN.  L  *  T •  29-50-21,  LUNG.  92-07-36.  ON  LEFT  AND  RIGHT  BANKS,  THREE  HILES  SOUTH  OF  BANCKER. 
tSTA.  6787813.) 

g«ge.  ajtd-atic  recorder  and  staff. 

NF.rURDS  AVAILABLE.  FEB.  6,  1963,  TO  DATE. 

tiTREHES.  HIGHEST,  6.72  FEET  (CAUSED  8V  HURRICANE!  DN  AUG.  15,  1965.  ESTIMATED  LDNEST,  MINUS 
2.20  FfET  DN  NOv.  2,  1966. 

uailv  eight  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  n.l.c. 


C*Y 

Jan 

PER 

HAP 

APR 

MAY 

JUN 

JL1L 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,79 

1.29 

2.08 

1  .40 

2.21 

2.73 

1,86 

1  .07 

3.35 

1.72 

3.44 

3.18 

2 

1.29 

0.81 

l.»2 

1 .46 

1.71 

2.31 

1.74 

0.85 

2.22 

2.52 

3.52 

0.65 

3 

0,92 

F  0.46 

1.71 

1  .85 

0.69 

2.40 

1.44 

1.27 

3.31 

2.65 

3.09 

2.61 

a 

0  7  0 

1  .97 

2.79 

3.10 

1.83 

2.18 

1.16 

1,63 

4.04 

2. 87 

2.64 

2.95 

5 

0.72 

2.85 

1.92 

3.47 

2.63 

2.00 

2.42 

1  .96 

3.47 

1.61 

2.41 

2.30 

b 

1,88 

1.37 

2.27 

2.03 

2.64 

1 .80 

1.52 

1  .63 

3.27 

2.30 

2.61 

1.44 

7 

1.74 

2.10 

2.84 

3,10 

2.08 

1.12 

1.57 

1.84 

3.19 

2.80 

2.60 

1.96 

a 

1.95 

2.09 

2.80 

1  .46 

1.50 

0.89 

1.72 

2.37 

3.04 

3.54 

2.64 

2.06 

r 

2,82 

2.7? 

2.53 

1  .69 

0.95 

1  .l« 

1.36 

2.19 

3.24 

3.12 

3.15 

2.09 

10 

2.85 

2.04 

2.12 

1.75 

1.23 

1.60 

1.54 

1.9b 

3.20 

3.40 

2.95 

2.27 

1 1 

1,09 

2.02 

2.20 

1 .68 

1  .50 

2.26 

1.61 

1.93 

3.19 

2.89 

2.87 

2.80 

12 

-0.07 

•0.56 

1.22 

1  .49 

2.17 

2.09 

2.10 

2.32 

3.10 

2.99 

2.64 

2.56 

13 

1,50 

0.85 

1.20 

1.66 

2.48 

2.03 

2.46 

2.72 

2.64 

2.96 

2.92 

2.37 

U 4 

1  .63 

1  .15 

1.35 

1.96 

3.00 

2.96 

2,44 

3,00 

2.63 

3.11 

2.96 

1.09 

15 

1 .2a 

1  .05 

0.67 

1.72 

2.37 

3.06 

1.90 

».22 

3.33 

3,01 

3.15 

2.50 

16 

1.96 

1  .38 

1.17 

1.75 

2.23 

2.94 

1  .66 

4.69 

3.03 

2.87 

3.06 

2.21 

17 

2.27 

2  .  ?0 

1.91 

1 .86 

1.7b 

3.21 

1  .90 

3.19 

3.35 

3.38 

3.30 

2.22 

1  a 

1,52 

1  .67 

1.42 

2.76 

1.81 

2.92 

1  .68 

2.22 

3.45 

4.09 

3.58 

2.10 

19 

1.85 

1  .82 

2.46 

2.95 

2.56 

1  .89 

2.07 

1  .80 

3.65 

3.90 

3.60 

1.00 

20 

1 . 9  1 

2.10 

3.38 

3.00 

2.50 

1  .65 

2.15 

2.02 

3.47 

3.80 

2.40 

1.79 

21 

2.91 

3.19 

3, 1  0 

2.66 

2.16 

1  .54 

2.20 

3.71 

3.42 

1.20 

1.56 

2  2 

2.97 

1  .98 

3.23 

2.33 

2.54 

l  .30 

2.62 

3.95 

3.49 

2.27 

1.59 

23 

1,70 

3.26 

2.56 

3.42 

2.16 

1  .87 

l.«l 

2.95 

4.19 

3.66 

2.93 

1.75 

24 

2.29 

2.  !6 

2.16 

2.71 

1.60 

1.66 

2.04 

3.11 

3.01 

3.48 

2.2* 

1.77 

25 

2.13 

1  .86 

1  .85 

2.13 

1.14 

1  .67 

2.50 

2.97 

3.19 

3.17 

2.89 

0.59 

2k 

1 , 1  a 

1.75 

2.20 

3.10 

1.18 

1.94 

2.25 

3.17 

2.59 

3.08 

2.87 

l.«2 

27 

2,12 

1  .01 

2.91 

3.12 

1.63 

2.10 

2.25 

3.52 

2.04 

3.13 

2.71 

2.1* 

28 

2.10 

1.11 

2. 12 

2.23 

2,00 

2.30 

2.46 

3.24 

2.99 

3.20 

2.75 

2.10 

29 

1.35 

2.3a 

1.26 

2.00 

!  .94 

2.17 

3.01 

3.16 

5.05 

2.42 

2.20 

30 

1  .99 

2.62 

1.70 

2.75 

t  .90 

1.67 

2.80 

3.34 

4.54 

2.60 

2.51 

31 

1  .92 

2.12 

3.03 

l.«6 

3.09 

3.28 

2.59 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

only  ra 

REAPINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

»E*n 

1.73 

2.13 

2.27 

2.01 

2.11 

1.87 

2.51 

3.21 

3.20 

2,62 

2.02 

3.26 

3.38 

3.47 

3.03 

3.21 

2.50 

4.69 

4.19 

5.05 

3.60 

3.18 

*IN 

-0.56 

0.67 

1.26 

0.69 

0.89 

1.16 

0.85 

2.04 

1.72 

1.20 

0.59 

F -  NOT  AT  STATED  TIMF 

highest  stage  mas  6.72  AT  5:30  P.H.  ON  AUG.  15,  AFFECTED  BV  HURRICANE  DANNY. 
LOmEsT  stage  HAS  minus  0.57  ON  FEB.  12. 
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DAIL7  STAGES  EDO  1 865 


bayou  nezpioue  near  basils.  l*. 


location.  l‘T.  T0-2*-5o.  LONG.  92-37-55.  U.  S.  HIGHWAY  190  BRIDGE,  Two  NILES  NEST  OF  BASIL*. 
(STA.  >00*516 '.) 

GagE'.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  Information.  GAGE  read  AND  maintained  Bv  ii.  S.  GEOLOGICAL  SURVET.  drainage  AREA,  527 
Sou»RE  milfS. 

records  available,  stage,  uct.  iris  to  date.  piBlIshed  by  corps  of  engineers  since  1946.  daily 
discharge  is  computed  AND  PUBLISHED  by  u.  S.  GEOLOGICAL  survey. 


EXTRFHES.  HIGHEST.  34. 

3G  FEET 

ON  HAY 

20,  1 553. 

lowest 

,  1.00 

FOOT  ON 

JUNE  28, 

1548. 

MEAN 

DAILY  STAGE  IN  feet 

gage  ZERO,  3.35 

FEET, 

NGVD 

PAT 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AlJG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

T,5« 

IT. 34 

22.38 

8.40 

5. 72 

2.58 

2.12 

1 1  .26 

2.55 

13.45 

30.55 

14.73 

2 

4,48 

12.06 

22.63 

8. OR 

4.41 

2.32 

2.20 

8.50 

2.54 

14.56 

30. IS 

14.31 

3 

4,76 

10.12 

22.41 

7.32 

3.50 

7.07 

2.16 

6.12 

8.43 

13.11 

25.04 

14.07 

a 

5,4R 

8.36 

21.88 

6.46 

3.03 

I  .86 

3.45 

5.17 

16.74 

8.67 

27.46 

12. T5 

5 

5.96 

1  1  .03 

21  .24 

5,61 

3.07 

1 .88 

5. 53 

4.32 

15.53 

6.46 

25.65 

11.72 

b 

5^70 

14.52 

20.51 

4.R5 

2.RR 

1  ,45 

5.64 

3.81 

20.31 

4.T8 

24.25 

8.85 

7 

5,24 

14.43 

l  R .  6  7 

4.66 

2.82 

1  .74 

4.55 

3.65 

20.54 

3.55 

22.76 

7.53 

ft 

«,60 

12.84 

16.67 

4.48 

2 .  TR 

1  .68 

3.86 

4.57 

20.07 

3.21 

21  .65 

5.80 

9 

«,02 

10.44 

17.32 

4.26 

3.14 

1  .62 

3.50 

6.24 

15.77 

2.TT 

20.82 

5.16 

10 

3.TJ 

7.8R 

1«.38 

4.07 

3.40 

1.77 

3.31 

«.75 

15.76 

2.81 

20.00 

4.77 

1  1 

J',5« 

1  T.82 

10.06 

3. 54 

3.13 

7. OR 

3.43 

3.62 

15.44 

2.64 

18.00 

4.81 

12 

3 , 4  R 

18.60 

7.02 

3.67 

2.64 

5.73 

5.24 

3.05 

15.16 

2.82 

1T.5T 

10.26 

13 

S,10 

1R.76 

5.31 

3.72 

2.36 

4.68 

5.25 

3.10 

18.56 

5.38 

14.76 

15.08 

14 

3,01 

1R.86 

4.61 

3.84 

2.26 

3.67 

4.12 

3.35 

17.31 

5.38 

10.82 

15 

2.80 

1  R  .  54 

4.3R 

3.70 

«.26 

3.18 

3.45 

3.52 

14.73 

6.74 

7,50 

16 

3.13 

18.82 

4.03 

3.4R 

T  ,67 

7.65 

3.61 

5.65 

10. T5 

11.04 

6.18 

17 

8,82 

18.02 

3.TR 

3.64 

6.52 

7.41 

6.44 

14.08 

7.35 

12.31 

8.45 

1ft 

13,5? 

1T.2R 

3.R6 

4.07 

5.78 

7.54 

7.58 

14.25 

5.21 

11.86 

8. 67 

19 

I3,7t 

16. 4R 

3.85 

3.80 

4.80 

5.52 

7.72 

12.14 

4.11 

U.3« 

8.89 

20 

12.30 

14.RR 

5.42 

3.36 

3.72 

8.78 

6.71 

8.85 

3.55 

12.61 

7.86 

21 

0,85 

11.28 

1«.03 

3.25 

3.21 

7.84 

5.50 

10.37 

3.20 

16.11 

6.86 

22 

6,Ra 

T  .  4  1 

16. R1 

3.20 

4.05 

6. 53 

5.23 

12.50 

2.82 

18.16 

5.88 

23 

5,11 

5.44 

16.81 

3.33 

5.06 

5.50 

».65 

10.88 

2.73 

18.06 

5.27 

6.60 

24 

4.30 

IT. 12 

15.44 

5.07 

5.26 

4.lB 

5.28 

7.75 

2.61 

18.88 

4.66 

5.31 

25 

3.87 

1R.77 

12.81 

5.72 

6.42 

3.35 

5.68 

6.01 

2.53 

20.22 

4.15 

4.80 

26 

3,65 

21  .R2 

’.21 

4,58 

6.14 

2.RR 

5.20 

6.78 

2.«1 

18.87 

3.78 

«.55 

27 

3,RS 

22.42 

6.RR 

5.R6 

5.32 

».77 

4,84 

6.55 

2.32 

18.85 

3.68 

4.82 

26 

10,65 

27. T4 

7.83 

5,86 

«.35 

2.57 

«.28 

5.37 

2.23 

22.06 

*.02 

7.27 

29 

14, Ro 

B.RS 

R.5R 

3.70 

7.48 

4.02 

4,20 

2.08 

24.73 

14.10 

8.82 

30 

15,37 

8.03 

7.81 

3.38 

7.25 

3.74 

3.51 

7.50 

28.14 

15.36 

7.54 

31 

14.50 

7.54 

2.°6 

6.61 

3.28 

30.04 

6.84 

the 

EOl  LOWING  REEER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPFARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

hean 

14.85 

12. 1R 

5.14 

4.12 

5.16 

«.71 

6,84 

10.05 

12.74 

14.52 

max 

15,37 

27.4? 

22.63 

R.8b 

7.67 

ft.  18 

7.58 

14.25 

20.34 

30.04 

30.58 

MIN 

2.60 

5.44 

3 . 7R 

3,20 

2.26 

1  .62 

2.12 

3.05 

2.08 

2.64 

3.68 

HIGHEST  STAGE  NAS  JO . 65  ON  NOV.  1 
LOWEST  STAGE  WAS  1.61  ON  JUN.  1R. 


0  *  X  L  r  STAGES  FOR  1985 


1 61 


BAYOU  OES  CANNES  NEAR  EUNICE,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-29-00.  long.  92-29-25.  U.  S.  HIGHNAY  190  BRIDGE,  FOUR  NILES  NEST  OF  EUNICE. 
C3T A ,  TOlSolfc.) 

gage',  automatic  recorder  and  mire  height. 

general  Information,  gage  reao  and  maintained  by  u.  s.  geological  survey,  drainage  area,  isi 

SQUARE  MJLCS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  UCT.  1938  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1986.  DAILY 

discharge  is  computed  and  published  by  u,  s.  geological  survey, 
extremes.  highest,  22.36  FEET  ON  MAY  20,  1953.  LDNEST  NOT  DETERMINED. 


DAILY  stage  IN  feet 

GAGE  ZERO,  19.S4 

r«i. 

NGVD 

0  A  Y 

Jan  feb  mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

OEC 

l 

6,65 

1.65 

11.36 

3.92 

2.30 

1 .43 

1.34 

5.14 

2.36 

11.91 

20.26 

4.74 

2 

9.35 

1.43 

13.37 

3.28 

2.T6 

1.41 

1.34 

3.49 

1.81 

6.03 

19.69 

6. SB 

3 

3,57 

2.56 

Y  , 60 

2.84 

2.08 

1.41 

3.43 

3.41 

11.60 

2.95 

IB. 72 

4,08 

a 

«,?5 

2.85 

4.52 

2.62 

2.07 

t  .40 

5.79 

3.65 

17.30 

2.20 

16.50 

2.»3 

5 

3.02 

13. TO 

3.94 

3.1« 

1.87 

1  .39 

3.69 

2.65 

17.16 

1.92 

13.04 

2.39 

b 

2,4o 

13. 2« 

3.22 

3.32 

1  .88 

1.18 

2.81 

2.22 

15.45 

1.84 

9.58 

2.03 

7 

2.12 

6.91 

2.89 

2. IT 

l.«2 

1.37 

2.40 

2.95 

11.45 

1.61 

7.27 

1.94 

8 

2,01 

3.86 

2.67 

2.22 

l.»2 

1.36 

2.08 

5.33 

10.27 

t.«« 

5.37 

1.87 

R 

1.90 

3.08 

2.«1 

1.97 

2.23 

1  .35 

1  .86 

3.71 

6.64 

1.48 

3.59 

1.84 

10 

2. SO 

2.84 

2.24 

2.03 

1.82 

t  .54 

1.75 

2.12 

8.83 

1.47 

2.86 

1.81 

11 

2,8a 

14.50 

2.20 

2.10 

1 .81 

2.10 

1  .60 

1.59 

10.38 

1.63 

2.5T 

3. 85 

12 

2.30 

16.28 

2.29 

2.58 

1  ,«9 

2.03 

1.57 

1.47 

6.87 

3. 72 

2.3B 

13.22 

13 

2,08 

12.57 

2.21 

3.10 

1.34 

1.41 

1.55 

1.55 

3.88 

9.97 

2.35 

15.42 

1  4 

1,99 

5.66 

2.2  3 

3.14 

1.36 

1  .36 

1.47 

1.47 

2.72 

10.64 

2.40 

13.65 

15 

1.9* 

3.87 

2.31 

2.83 

9.15 

1.35 

1  .62 

2.35 

2.20 

8.83 

2.26 

7.60 

lb 

’,62 

2.99 

2.24 

2.65 

6.41 

1.34 

2.88 

10.48 

1.89 

T.T4 

2.37 

«.27 

17 

11 ,8b 

2.6a 

2.09 

2.51 

3.36 

’.23 

10.14 

9.05 

1.71 

5.40 

3.44 

3.32 

18 

T.Sl 

2.87 

2.02 

2.67 

2.63 

9.12 

6.48 

4,49 

1.54 

3. 73 

3.19 

2.88 

19 

3.  S7 

2.35 

1  .T8 

2.2« 

2.08 

12.14 

5.71 

2.72 

l.«9 

3.01 

2.67 

2.99 

20 

2.89 

2.36 

6.19 

2.84 

1.6T 

7.02 

4.98 

1.96 

1  .48 

6. 47 

2.46 

2.38 

21 

2.29 

2.30 

l  5 . 42 

2.29 

4.11 

7.«2 

4,7* 

3.87 

1.47 

9.48 

2.34 

2.31 

22 

2,02 

2.30 

1 1  .50 

2.16 

9.08 

2.53 

3.56 

3.18 

1.59 

7.37 

2,26 

2.2» 

23 

1.9l 

3.05 

4.90 

3.95 

5.15 

2.13 

«.23 

2.34 

1  .81 

6. 73 

2.15 

2.20 

24 

1  .93 

14.51 

3.21 

6.58 

12.26 

1  .86 

6.37 

1.86 

1  .64 

14.50 

2.05 

2.10 

25 

2.05 

17.40 

2.«T 

4.66 

8.55 

1 .80 

4.75 

4.38 

1.50 

12.52 

2.06 

2.01 

2o 

2.00 

17.40 

2.36 

4.31 

3.74 

1.63 

3.56 

8.42 

1.48 

6.95 

2.11 

2.01 

27 

3,87 

15.05 

2.25 

7.07 

2.71 

1  .46 

3.73 

7.63 

l.«6 

10. T7 

2.34 

4.24 

28 

11,56 

9.35 

3.83 

4.89 

2.23 

1.78 

3.81 

3.93 

1.44 

18.07 

9.61 

9. JO 

29 

T  ,  5  3 

3.T3 

2.90 

1  .82 

1.37 

3.06 

2.5» 

l.«3 

19.06 

9.03 

3.32 

30 

4, 1  a 

3.58 

2.26 

1.58 

1  .35 

3.74 

5.25 

10.63 

20.42 

4.88 

3.47 

31 

3.5l 

4.59 

1  .44 

8.47 

3.71 

20.65 

3.20 

ThE 

FOlLOmI-'G 

REEL*  ONLY  TU 

READINGS 

APPFAPING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

HC  A  *• 

3,75 

7.25 

a  ,<i4 

3.16 

3.58 

2.04 

3.bR 

3.83 

5.38 

7.75 

6.06 

4.44 

*4, 

1  1  ,8b 

17.40 

15.42 

7.07 

12.26 

12. 1« 

10#14 

10.48 

17.30 

20.65 

20.26 

15.42 

h  In 

1.90 

2.30 

1.78 

1.97 

1.34 

1.7« 

1 

l.«7 

1.43 

1.«6 

2.05 

1.81 

MIr,HFST 

stage 

"AS  2C.74 

AT  3100 

A.H. 

on  ncT.  31 

,  AFFECTED  BT 

HURRICANE 

JUAN. 

lumesi  st.gf  mas  i.3d  n*.  hay  i«. 
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OAILT  STAGES  FOR  1985 


BAYOU  PLAOUEMTNE  BRULE  AT  ESTERNOOD.  LA. 


LOCATION.  L*T.  30-11-52,  LONG.  9?-?7-5*.  ON  INTA-F  PIPE  SUPPORT  AT  ESTERNOOD  PUMPING  PLANT. 
(STA.  TO30O16'.) 

SAGE'.  STlFF  TYPE. 


records  available,  aug.  2«,  i9«7,  to  date. 


EXTREMES.  HIGHEST,  20.55  FEET  (FROM  EATERMARK)  IN  AUG.  1940.  LONEST,  MINUS  2.1  FEET  ON  JULY  13, 
1^51  Amo  (from  INCOMPLETE  RECORO)  ON  may  31,  1 RT 8 . 


DAILY  EIGHT  A.h.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


U*  T 

JAN 

PEA 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOY 

DEC 

1 

1>0 

3.60 

5,30 

3. TO 

3.30 

3.10 

2.70 

3.20 

3.50 

3.40 

14. TO 

4.40 

i 

3,«0 

3.ao 

5.50 

3.50 

3.20 

3.00 

2.80 

3.10 

3.50 

3.40 

14.90 

4.10 

3 

3,20 

3.ao 

5.00 

3.90 

2.90 

3. no 

2.60 

3.30 

3.90 

3.40 

14.80 

3. SO 

a 

3,10 

3.30 

5.10 

3.90 

2.90 

2.90 

2.60 

3.30 

5.50 

3.40 

14.30 

3.90 

5 

3,10 

4.50 

4.90 

3.60 

2.90 

2.90 

2.60 

3,30 

5. SO 

3.40 

13.20 

3. BO 

b 

Vn 

4.60 

9.50 

3.20 

3.00 

2.90 

2.60 

3.20 

5.80 

3.30 

12.20 

3.60 

7 

3,10 

3.90 

9.30 

3.30 

3.00 

2.80 

2.60 

3.20 

9.90 

3.30 

10. TO 

3.60 

6 

3,00 

3.50 

9.20 

3.10 

3.00 

2.70 

2. TO 

3. BO 

4.60 

3.50 

9.40 

3.60 

3,00 

3.60 

9.10 

3.20 

3.00 

2.70 

2.60 

3.50 

4.40 

3.40 

6,20 

3.60 

1  0 

3.20 

3. TO 

9.00 

3.00 

3.10 

2.70 

2.60 

3.30 

4. TO 

3.50 

T  .20 

3.60 

1  1 

3,00 

5.70 

9.00 

3.10 

3.10 

2.70 

2.10 

3.10 

5.30 

3.50 

6.50 

3.60 

12 

2, TO 

6.20 

3.90 

3.10 

3.20 

2.70 

2,70 

3.10 

5.00 

3.50 

6.00 

4.00 

13 

2,80 

5.90 

3.80 

3.10 

3.20 

2.70 

2.60 

3.10 

4.50 

3.50 

5. TO 

5. TO 

1<4 

3,00 

4.40 

3.50 

3.00 

3.30 

2.70 

2. TO 

3.00 

4.20 

4.50 

5.50 

5.50 

15 

3.10 

3.90 

3.90 

3.10 

3.30 

2.70 

2.60 

2.90 

4.00 

4.80 

5.30 

4.20 

16 

3^10 

3.60 

3.30 

3.30 

3.10 

2.70 

2.60 

4.50 

3.90 

5.10 

5.40 

4.00 

17 

«,So 

3.50 

3.90 

3.00 

3.00 

2.60 

3.00 

4.20 

3.80 

4.90 

5.10 

4.00 

13 

«,so 

3.70 

3.30 

3.10 

2.90 

2.80 

3.00 

3. SO 

3.80 

3.90 

5.00 

3.90 

1  6 

3,80 

3.40 

3.30 

3.10 

3.10 

9.20 

2.90 

I. TO 

3.80 

3. TO 

5.00 

3.80 

20 

3.2n 

3.7  0 

3.90 

3.00 

2.90 

3.30 

3.10 

3.60 

3. TO 

3.60 

4.80 

3. TO 

21 

3^10 

3.50 

6.10 

3.20 

3.10 

3. 10 

3.20 

3.50 

3. TO 

3. 80 

4.40 

3.50 

22 

3.10 

3.70 

6.10 

3.30 

3.00 

3.\0 

3.10 

3.50 

3. TO 

3.P0 

4.30 

3.50 

23 

3^30 

3.40 

9.50 

3.90 

3.00 

3.00 

3.10 

3.20 

3. TO 

3.80 

4.40 

3.50 

?<» 

3,20 

4.00 

9.20 

3.30 

3.00 

3. 00 

3.10 

3.50 

3.60 

5.80 

4.30 

3.40 

25 

3.3o 

5.40 

9.00 

3.20 

3.20 

2.90 

3.10 

3. TO 

3. TO 

6.50 

4.20 

3.00 

26 

3,00 

6.50 

3.80 

3.90 

3.10 

2.90 

3.10 

3.80 

3.60 

6. TO 

4.20 

3.00 

27 

3,20 

b.40 

9.00 

3.50 

3.20 

2.80 

3.00 

3.60 

3.40 

6.60 

4.20 

3.10 

26 

5,90 

5.60 

9.10 

3.50 

3.00 

2.60 

3.10 

3.60 

3.50 

8,50 

4.90 

3.80 

29 

5,7o 

9.10 

3.30 

3.10 

2.50 

3.10 

3.50 

3.40 

10.00 

4. TO 

3.50 

30 

«,7o 

9.00 

3.30 

3.10 

2.60 

3.20 

3.20 

3.60 

11.90 

4.30 

3.40 

31 

fl .  on 

3.90 

3.20 

3.20 

3.60 

1  J.80 

3.60 

ThE 

f Hi  lowing 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

3,<n 

4.34 

«.21 

3.25 

3.07 

P.47 

2.85 

3.49 

9.15 

5.03 

T  .26 

3. T9 

*Ay 

5,00 

6.50 

6.10 

3. TO 

3.30 

a.PO 

3.20 

4.50 

5.80 

13.60 

14.90 

5. TO 

M  T 

1.00 

3.30 

3.30 

3.00 

2.90 

P.50 

2.60 

2.90 

3.40 

3.30 

4.20 

3.00 

STAGE 

WAS  15. Grt 

AT  9100  P.M. 

ON  NOV.  2, 

AFFECTED  bt  MUPPICANE 

JUAN. 

IU*MT 

stage 

HAS  2.50  0? 

1  JUN. 

29. 

DAILY  STAGE  FOR  1985 


MERMENTAU  RIVER  AT  MERMENT Au.  LA 

LOCATION  LAT  30-11-21.  LONG  92-35-26  ON  SOUTHERN  PACIFIC  PaIlPGAD  BRIDGE  <5Ta  7037516  j 
GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  Bv  0  5  GEGlCGICAl  SURVEY  SINCE  JAN  1985  STAGES  FROM  oAN  1  ThRU 

FEB  17,  1974  WERE  OBTAINED  FROM  THE  NATIONAL  WEATHER  SERVICE.  FEB  17,  1974  THRU  DEC  31.  l9Q4  FROM  THE 
U  S  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS  PRIOR  TO  1985  GAGE  ZERO  WAS  AT  M  L  G 

RECORDS  AVAILABLE  AUG  28.  194 l.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  13  1  FEET  (FROM  UATEPMARK >  IN  AUG  1940  LOwEST,  MINUS  2  30  FOOT  ON  JULY  i3, 

1951  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM 


DAILY 

EIGHT  A  M 

STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO 

IS  AT  0 

58  FOOT , 

NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAy 

JUN 

■JUL 

AuG 

SEP 

OCT 

NGv 

DEC 

1 

1  93 

1 

04 

3 

25 

1  90 

1 

67 

l 

41 

1  09 

1 

51 

1 

82 

1 

70 

lO  60 

2  40 

2 

1  43 

1 

78 

3 

33 

1  71 

1 

30 

1 

42 

1  08 

1 

51 

1 

76 

10  90 

2  01 

3 

1  38 

1 

75 

3 

25 

1  80 

1 

17 

1 

36 

t  01 

1 

63 

1 

06 

10  75 

1  95 

4 

1  48 

1 

78 

3 

30 

1  95 

1 

32 

1 

35 

1  03 

1 

68 

1 

91 

1  97 

5 

1  49 

2 

06 

3 

00 

1  93 

1 

38 

1 

31 

1  05 

1 

69 

1 

66 

1  82 

6 

s  52 

2 

10 

2 

72 

1  71 

1 

25 

1  05 

1 

66 

1 

68 

1  7  2 

7 

1  48 

1 

98 

2 

62 

1  63 

1 

19 

1  12 

1 

62 

2 

82 

1 

7  1 

e 

l  45 

1 

96 

2 

53 

1  40 

1 

41 

1 

12 

1  12 

1 

66 

2 

75 

1 

73 

9 

I  49 

2 

09 

2 

41 

1  54 

1 

37 

1 

13 

1  07 

1 

64 

2 

65 

1 

71 

i  0 

1  32 

* 

i  1 

2 

31 

1  58 

1 

45 

1 

12 

l  02 

1 

55 

2 

66 

1 

75 

1 1 

1  19 

2 

63 

2 

34 

i  54 

1 

54 

1 

12 

1  00 

1 

44 

2 

74 

1 

71 

2  06 

12 

0  96 

2 

63 

2 

15 

1  46 

1 

54 

1 

04 

1  03 

i 

46 

2 

69 

1 

75 

2  18 

13 

1  25 

2 

58 

2 

02 

l  51 

1 

60 

0 

99 

i  oe 

1 

48 

2 

36 

1 

86 

2  51 

14 

1  39 

2 

41 

1 

88 

1  49 

1 

61 

1 

04 

1  09 

1 

46 

2 

35 

1 

96 

2  47 

15 

1  41 

2 

26 

1 

70 

1  64 

1 

39 

1 

01 

1  04 

1 

24 

2 

34 

s 

01 

2  44 

16 

1  54 

2 

23 

l 

76 

1  48 

1 

40 

1 

oa 

1  02 

2 

04 

2 

36 

2 

01 

2  38 

17 

1  74 

2 

18 

l 

68 

1  47 

1 

1 

18 

l  12 

2 

1  1 

2 

32 

2 

10 

2  31 

10 

1  91 

2 

09 

l 

71 

1  50 

1 

23 

1 

22 

1  24 

2 

08 

2 

23 

2 

13 

2  21 

19 

1  88 

I 

99 

1 

75 

l  55 

1 

28 

I 

31 

1  33 

2 

01 

2 

16 

2 

09 

2  03 

20 

l  44 

1 

92 

2 

40 

1  55 

1 

28 

1 

33 

1  46 

1 

94 

2 

13 

2 

04 

1  96 

21 

1  62 

2 

00 

2 

84 

1  66 

1 

36 

l 

45 

1  53 

1 

90 

2 

16 

04 

1  09 

22 

l  70 

2 

04 

2 

61 

1  70 

1 

35 

1 

45 

1  52 

1 

90 

2 

19 

2 

07 

1  86 

23 

1  6  7 

2 

25 

2 

63 

1  71 

1 

40 

1 

39 

1  51 

1 

94 

1 

99 

2 

16 

1  76 

24 

l  64 

2 

25 

2 

45 

1  56 

V 

45 

1 

34 

1  51 

1 

92 

2 

06 

2 

43 

1  62 

25 

1  64 

2 

53 

2 

29 

1  58 

1 

48 

1 

31 

1  52 

1 

95 

1 

03 

2 

57 

1  31 

26 

l  49 

2 

92 

"> 

22 

1  80 

1 

48 

1 

27 

1  47 

1 

95 

1 

77 

2 

65 

2  61 

1  39 

27 

1  05 

3 

12 

2 

33 

1  08 

1 

52 

1 

1  7 

I  41 

1 

94 

I 

84 

2 

88 

2  59 

1  54 

28 

2  27 

3 

17 

2 

46 

1  75 

1 

51 

t 

06 

1  53 

1 

93 

1 

90 

3 

91 

2  59 

1  68 

29 

2  30 

2 

43 

1  67 

1 

54 

0 

96 

1  53 

1 

89 

1 

01 

5 

59 

2  47 

1  70 

30 

2  32 

2 

50 

1  66 

1 

55 

1 

08 

1  57 

1 

86 

7 

64 

2  42 

l  75 

31 

2  15 

2 

1  7 

1 

53 

1  56 

1 

04 

9 

00 

1  68 

THE 

FOLLOWING 

REFER  UNLV 

TO  READINGS  IN 

THE  TABLE 

ABOVE 

"  E  AN 

1  63 

2  24 

2 

43 

1  64 

1  43 

1  22 

t  25 

1  76 

2 

2 1 

2 

61 

5 

6  2 

1  Qt> 

MAX 

2  32 

3  17 

3 

33 

:  95 

1  67 

1  45 

1  57 

2  11 

2 

82 

9 

00 

10 

90 

2  51 

MIN 

0  96 

1  75 

1 

68 

1  40 

1  17 

0  96 

1  00 

\  24 

1 

01 

1 

66 

2 

42 

1  31 

MlGHEbT  STAGE  WAS  10  v7  AT  l2  30  P  M  On  NOV  2  AFFECTED  Bv  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  WAS  C  80  ON  JAN  12 


DaIly  STAGE  FC R  1965 


MERMENTAU  RIVER  AT  LAaE  ARTHUR.  LA 

LOCATION  LAT  30—04-18.  LONG  92-36-55  ON  WALK  LEADING  Tu  maGNuLIa  OIl  Cu  whaRF,  i  l  mIlES 
l'PSTREAM  FROM  HIGHWAY  14  BR IDCE  ISTA  7052516  ■ 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

general  information  gage  read  and  maintained  dy  u  5  geological  survey  since  jan  iR65  prior  to  i98r. 

GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  u  S  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS  PRIOR  TO  i985  GaGl  /ERG  WAS  AT  M  t_  G 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1952  TQ  1955  DaIly.  haR  30.  1956.  TQ  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  5  fc4  1  CAUSED  By  HURRICANE)  ON  NOV  3.  1985  LOWEST.  MINUS  2  73  F OQ1 

ON  JUNE  17,  1963  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TG  PRESENT  DATUM 


Daily 

eight  a 

m 

STAGE 

IN  FEET 

GaGE 

ZERO. 

«  T  Nl'S 

0.78 

FnnT, 

mG  v 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQv 

DEC 

1 

2 

97 

2 

90 

3  69 

3  00 

2 

78 

2  52 

21 

2 

63 

2 

95 

2 

81 

7 

6  4 

3 

fct' 

2 

2 

52 

2 

86 

3  94 

2  60 

2 

*6 

2  53 

2  20 

2 

62 

2 

93 

2 

89 

8 

oo 

33 

3 

2 

49 

2 

84 

4  00 

2  88 

2 

2T 

2  48 

2  1 4 

2 

74 

3 

25 

2 

98 

a 

1  5 

37 

4 

2 

57 

2 

88 

4  05 

3  04 

2 

42 

2  46 

2  15 

2 

79 

3 

51 

3 

01 

8 

1 

3 

43 

5 

2 

59 

3 

06 

3  77 

3  01 

2 

4*3 

2  42 

2  17 

2 

80 

3 

64 

2 

77 

8 

u2 

3 

26 

6 

2 

62 

3 

08 

3  61 

2  82 

2 

50 

2  37 

1*  17 

2 

77 

3 

72 

2 

eo 

7 

7? 

3 

1 0 

7 

2 

58 

3 

01 

3  58 

2  73 

2 

4Q 

2  31 

2  24 

2 

74 

3 

68 

2 

83 

7 

27 

3 

1  5 

8 

2 

56 

3 

02 

3  53 

2  52 

2 

48 

2  23 

3  26 

2 

75 

3 

65 

2 

06 

6 

“4 

3 

16 

9 

2 

60 

3 

16 

3  43 

2  65 

2 

49 

2  25 

2  20 

2 

74 

3 

59 

2 

83 

6 

29 

3 

09 

10 

2 

63 

3 

20 

3  36 

2  68 

2 

55 

2  24 

2’  i  a 

2 

66 

3 

59 

2 

88 

5 

06 

3 

1  3 

i  1 

2 

33 

3 

40 

3  39 

2  65 

2 

63 

2  24 

2  1 3 

2 

56 

3 

46 

84 

5 

51 

3 

19 

12 

2 

09 

3 

40 

3  21 

2  57 

2 

65 

2  16 

2  14 

2 

50 

3 

63 

2 

87 

5 

24 

3 

25 

13 

2 

36 

3 

44 

3  12 

2  62 

2 

70 

2  1  1 

2  20 

2 

60 

3 

52 

2 

95 

5 

03 

3 

44 

14 

50 

3 

35 

2  9«> 

2  60 

2 

69 

2  16 

2  21 

2 

59 

3 

41 

3 

03 

4 

99 

3 

40 

15 

2 

52 

3 

23 

2  81 

2  71 

2 

49 

2  14 

2  15 

2 

38 

3 

43 

3 

04 

4 

78 

3 

46 

16 

2 

64 

3 

25 

2  87 

2  56 

2 

5 1 

2  20 

c'  1  J 

3 

09 

3 

43 

;v 

03 

4 

6c 

3 

41 

1  7 

2 

77 

3 

20 

2  78 

2  57 

2 

38 

2  30 

2  22 

3 

19 

3 

46 

3 

14 

4 

52 

3 

34 

18 

2 

94 

3 

12 

82 

2  61 

2 

35 

2  28 

c-  35 

3 

18 

3 

44 

3 

20 

4 

^  • 

3 

24 

19 

2 

93 

3 

03 

2  90 

2  66 

2 

40 

2  33 

2  43 

3 

1  1 

3 

36 

3 

18 

4 

43 

3 

09 

20 

p 

50 

T 

Q9 

J  16 

c.  66 

2 

39 

«,•  42 

2  56 

3 

04 

3 

29 

3 

13 

4 

05 

3 

05 

21 

2 

71 

3 

07 

3  63 

2  76 

2 

46 

2  54 

2  63 

3 

01 

3 

26 

3 

1 2 

3 

86 

2 

99 

22 

2 

79 

3 

12 

3  63 

2  81 

2 

45 

2  55 

2  63 

3 

01 

3 

29 

3 

16 

3 

85 

-> 

c- 

95 

23 

2 

78 

3 

34 

3  59 

2  81 

2 

50 

2  49 

62 

3 

04 

3 

31 

3 

23 

3 

£4 

2 

97 

24 

2 

74 

3 

22 

3  44 

2  66 

2 

55 

2  45 

2  62 

3 

03 

3 

12 

3 

37 

3 

80 

2 

74 

25 

2 

74 

3 

36 

3  32 

2  68 

2 

58 

2  42 

2  63 

3 

05 

3 

1  7 

3 

44 

D 

74 

2 

44 

26 

2 

61 

3 

63 

3  29 

2  90 

2 

59 

2  39 

2  5© 

3 

05 

2 

95 

3 

46 

3 

75 

2 

52 

27 

2 

89 

3 

73 

3  41 

2  97 

2 

63 

2  25 

2  52 

3 

06 

2 

90 

3 

53 

3 

?  4 

2 

65 

28 

3 

14 

3 

76 

3  53 

2  85 

2 

6  1 

2  18 

2  64 

3 

04 

2 

96 

4 

09 

3 

76 

2 

76 

29 

3 

23 

3  51 

2  76 

2 

64 

2  09 

2  65 

3 

01 

3 

02 

5 

23 

3 

6*' 

2 

81 

30 

3 

31 

3  57 

2  75 

2 

66 

2  20 

r.  68 

2 

98 

3 

00 

6 

16 

3 

60 

2 

87 

31 

3 

18 

3  22 

2 

63 

60 

2 

96 

7 

09 

2 

95 

THE 

following 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN 

THE  TABLE 

ABOvE 

MEAN 

2 

70 

3 

20 

3  40 

2  74 

2 

53 

2  32 

P  36 

2 

06 

3 

33 

3 

39 

5 

30 

3 

10 

MAX 

3 

31 

3 

76 

4  05 

3  04 

2 

"8 

2  55 

2  68 

3 

19 

3 

72 

7 

09 

8 

1  6 

3 

60 

a  I N 

*■ 

09 

2 

84 

2  78 

2  52 

2 

27 

2  09 

2  13 

2 

38 

2 

90 

2 

77 

3 

67 

2 

44 

HIGHEST 

STAGE  was 

8 

20  AT  9  15  P  M 

ON  NOV 

3. 

AFFECTED  By  HURRICANE 

JUAN 

lOwEST 

S  T  At 

>E  WAS 

1 

18  ON 

AUG  1 5 

OAILT  STASES  FOB  1985 
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MERhENTaU  RIVER  at  LACASSInE  REFUGE  tLA.) 


location.  LAT.  S0-00-09,  LONG.  92-46-52.  ON  DOCK  AT  LACA3SINE  WILDLIFE  REFUGE  MEADOUARTERS. 
(  ST  A  .  7060016*.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  and  STAFF. 


RECORDS  available.  JUNE  25,  1947,  TO  DATE.  AOD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 


EXTREMES.  HIGHEST,  6.50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE!  ON  NOV.  0«,  1R85.  LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 


RECORD)  MINUS  0.4? 

FOOT  ON  JUNE  10,  AND  LATER  DATES 

in  1951. 

EIGHT  a, 

,H#  STAGE 

ZN  FEET 

GA6E  EERO 

IS  AT 

M.L . 6 . 

DAY 

Jan 

FEfl 

MAR  APR  MAY 

JUN 

JllL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3^12 

2.42 

2.80 

3.19 

3.1* 

5.98 

3.68 

z 

?,?6 

2.41 

2.?8 

3.18 

3.17 

6.26 

3.*5 

3 

2,60 

2.33 

2.96 

3.34 

3.2* 

6.34 

3.52 

4 

2,?a 

2.33 

3.03 

3.59 

3.26 

6.50 

3.57 

•> 

2.T9 

2.43 

3.05 

3.70 

3.05 

6.41 

3.37 

6 

2,»3 

2.43 

2.98 

3.79 

1.03 

6.29 

3.32 

7 

2,8, 

2.45 

2.95 

3,78 

3.07 

6. IT 

3.31 

e 

2,?6 

2.50 

2.98 

3.?? 

3.16 

6.05 

3.30 

9 

2,83 

2.40 

2.94 

3.74 

3.15 

5,90 

3.23 

10 

2.9a 

2.32 

2.89 

3.?J 

3.1? 

5,67 

3.25 

1 1 

2>5 

2.32 

2.?9 

3.?8 

3.08 

5.51 

2.43 

12 

2,39 

2.49 

2.35 

2.80 

3.?8 

3.10 

5.36 

3.05 

13 

2,56 

2.41 

2.36 

2,81 

3.71 

3.1* 

5.15 

3.17 

14 

2,?0 

2.43 

2.41 

2.85 

3.62 

3.23 

5.0? 

3.09 

15 

2  .  ?  0 

2.40 

2.36 

2.3? 

3.69 

3.25 

4.94 

3.27 

lb 

2.S9 

3.19 

3.68 

3.25 

4.74 

17 

2.46 

3.35 

3.71 

3.35 

4.68 

3.16 

19 

2.46 

3.39 

3.73 

3.44 

4.66 

3.09 

19 

2.4? 

3.31 

3.65 

3. *3 

4.62 

2.41 

20 

2.56 

3.29 

3.57 

3.35 

*.18 

2.*2 

21 

2  .  ?  0 

3.28 

3.55 

3.35 

(.06 

2.82 

22 

2  .  ?4 

3.26 

3.56 

3.38 

4.03 

2.82 

?  3 

2,  ?  1 

3.29 

3.56 

3.*6 

3.98 

2.75 

24 

2.68 

3.26 

3.42 

3.54 

3.96 

2.67 

25 

2,64 

3.25 

3.02 

3.57 

3.89 

2.31 

2b 

2.60 

3.31 

3.25 

3.59 

3.87 

2.37 

27 

2.52 

3.32 

3.19 

3.63 

3.80 

2.«6 

2* 

2.43 

3.33 

3.24 

3.76 

3.86 

2.61 

29 

2.33 

3.28 

3.30 

4.60 

3.79 

2.65 

30 

2.42 

3.25 

3.27 

5.06 

3.79 

2.64 

31 

2,88 

3.21 

5.59 

2.»5 

THE 

FOl  LOWING  REFER  Only  TU  READINGS 

arpeaRInG  in  ?he 

table 

ABOVE 

*Ean 

3.08 

3.54 

3.4T 

4.98 

*Ax 

3.39 

3.79 

5.59 

6.50 

2.3T 

3.18 

3.03 

3.79 

highest  stage  mas  6 . 5u  at  6:00  a.m.  on  nov.  a,  afffcted  by  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  ST»GE  WAS  2.20  0-1  AUG.  15. 
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DAILY  STASES  FOB  1985 


N£RNENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  tLA.)  (NORTH) 


LOCATION.  lAT.  29-51-48,  LONS,  92-51-00.  ON  NORTHNEST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  7067517.) 
6A6E.  STaEF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  ?7,  1951,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  S.J  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOnEST,  MINUS  0.60  FOOT  ON 
OEC.  26,  1975. 


OAIUY 

EIGHT  A.M.  STAGE 

I N  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  N.L.S. 

(1956 

ADJ.) 

Ok  Y 

Jan  FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NQ  V 

OEC 

1 

2.85 

3.05 

3.97 

2.90 

2.4? 

2.35 

2.09 

2.51 

2.99 

3.15 

5.15 

3.65 

z 

3-29 

?.8ft 

3.95 

2.79 

2.9  > 

2.29 

2.05 

2.48 

2.98 

2.93 

5.41 

3.70 

3 

2,65 

F  P.93 

3.50 

2.51 

2.38 

2.31 

2.02 

2.70 

2.93 

3.01 

5.47 

3.62 

4 

2.26 

3.09 

3.55 

2.53 

2.98 

2.25 

2.13 

2.75 

3.23 

2.99 

5.51 

3.50 

5 

2.«3 

3.0T 

3.60 

2.71 

2.50 

2.23 

2.12 

2.75 

3.29 

2.92 

5.59 

3.38 

6 

2.60 

3.05 

3.69 

2.85 

2.»8 

2.22 

2.13 

2.70 

3.40 

2.85 

5.63 

3.19 

7 

2-Bo 

3.?3 

3.9? 

2.82 

2.90 

2.17 

2.1» 

2.56 

3.4? 

2.85 

5.60 

3.20 

8 

2,«1 

3.13 

3.40 

2.55 

2.30 

2.04 

2.19 

2,69 

3.45 

2.91 

5.60 

3.09 

9 

2.70 

3.15 

3.36 

2.75 

2.43 

2.09 

2.18 

2.62 

3.46 

2.87 

5.46 

3.09 

10 

2.65 

3.10 

3.?2 

2.67 

2.99 

2.10 

2.03 

2.53 

3.45 

2.89 

5.31 

3.20 

1  1 

2,70 

2. SO 

3.1? 

2.65 

2.32 

2.10 

2.04 

2.96 

3.52 

2.87 

5.22 

3.08 

12 

2.64 

P.91 

3.09 

2.60 

2.38 

2.20 

2.11 

2.55 

3 .48 

2.86 

5.09 

3.20 

13 

2,51 

3.10 

3.00 

2.58 

2.55 

?.?8 

2.06 

2.60 

3.51 

2.93 

4.98 

3.25 

14 

2,95 

3.09 

2.51 

2.50 

2.50 

2.30 

2.09 

2.64 

3.48 

2.95 

4.90 

3.25 

15 

2.«5 

P  .  9ft 

3.05 

2.35 

2.62 

2.l« 

2.00 

0 

4.10 

3.69 

2.92 

*.75 

3.39 

IN 

2.65 

3.10 

2.90 

2.36 

2.94 

2.10 

1.99 

2.81) 

3.49 

3.05 

4.59 

3.30 

IT 

2.5? 

3.02 

?.«0 

2.50 

2.92 

2.08 

2.15 

i.Ol 

3.48 

3.14 

4.48 

3.25 

18 

2.6? 

3.00 

?.84 

2.50 

2.55 

2.00 

2.29 

3.02 

3.50 

3.17 

4.40 

3.20 

19 

2,70 

?  •  5  1 

?  .  ft  B 

2.50 

2.98 

2.20 

2.39 

3.00 

3.40 

3.14 

4.33 

3.13 

20 

3.10 

P.62 

3.0U 

2.50 

2.30 

2.38 

2.4  1 

2.92 

3.39 

3.10 

4.32 

3.00 

?A 

2.‘5 

P  .  9° 

3.09 

2.59 

2.30 

2.39 

2.49 

3.00 

3.35 

3.15 

4.01 

2.99 

dZ 

2.65 

3. OB 

1.21 

2.60 

2.«1 

2.08 

2.47 

2.91 

3.35 

3.15 

3.86 

2.88 

23 

2,69 

3.10 

3.?8 

2.60 

2.10 

2.47 

2.48 

2.93 

3.18 

3.15 

3.84 

2.80 

24 

2.79 

3.16 

3.25 

2.63 

2.58 

2.38 

2.49 

2.92 

3.27 

3.30 

3.73 

2.78 

25 

2.69 

3.28 

3.15 

2.65 

2.51 

2.35 

2.45 

2.96 

3.1# 

3.37 

3.76 

2.75 

?b 

2.69 

3.28 

3.15 

2.80 

2.«5 

2. 50 

2.46 

3.00 

3.13 

3.50 

3.70 

2.48 

27 

2.79 

3.30 

3.12 

2.75 

2.«5 

2.20 

2.39 

3.05 

3.03 

3.75 

3.62 

2.50 

26 

2.55 

3.39 

3.05 

2.79 

2.33 

2.10 

2.55 

3.12 

3.05 

3.75 

2.80 

29 

2.5" 

3.20 

2.55 

2.90 

P.PO 

2.55 

3.08 

3.04 

F  4.10 

3.71 

2.80 

30 

3.03 

3.28 

2.50 

2.4? 

2.12 

2.56 

3.00 

3.00 

4.71 

3.71 

2.85 

31 

3.06 

3.08 

2.38 

2.54 

2.98 

4.88 

2.85 

THE 

FOl  LINING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

HfcA'I 

2.69 

3.07 

3.19 

2.63 

2.42 

z.zz 

2.25 

2.84 

3.30 

4.64 

3.10 

*  A* 

3.29 

3.39 

3.69 

2.55 

2.62 

?.A8 

2.56 

Q 

4.10 

3.69 

5.63 

3.70 

f*  I  N 

2.26 

P.80 

2.80 

2.35 

2.10 

?.00 

1.99 

2.46 

2.93 

3.62 

2.48 

F  •  NOT 

at  STATED  TIME 

o- 

affected 

BY  HURRICANE 

HIG'IFST  stage  HAS  5.71  AT  1  1  30  A.M.  On  NOV.  2,  AND  L»TER  nATE(S),  AFFECTED  By  HURRICANE  JUAN. 
LnRf ST  STAGE  n»S  O.lC  on  AUG.  15,  AFFECTED  BY  HURRICANE  DANNY. 
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MERM£nTau  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  AUTO.) 


LOCATION.  l»T.  ?9-5l-a6.  LONG.  92-51*01.  ON  LOCWWALL  AT  SOUTHWEST  END  OF  STRUCTURE. 
(STA.  7075017.) 

Gage .  AUTOMATIC  RECORDER  A*m  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE. 

JUNE  15, 

1999,  TO  DATE.  SUBTRACT  0.2  FROM 

Daily 

stages  prior  to 

1951. 

extremes,  highest. 

J'JL»  6,  197J. 

8.3  FEET 

(CAUSED  ST  HURRICANE)  On  JUNE  27, 

1  95T  . 

LOWEST,  minus  1 

.5b  FEET  ON 

0  M  L  Y 

eight 

A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  N.L.S. 

(1996 

ADJ.) 

DA  T 

Jan 

FEB 

MAX  AKH 

HA  T 

J  'JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

t 

a.«o 

P.85 

3.32 

3.90 

2.32 

3.40 

3.10 

2.50 

9,05 

2.70 

4.86 

3.54 

a 

2.b0 

2.62 

3.32 

2. TO 

2.28 

3.40 

2.97 

2.13 

3.50 

3.30 

5.21 

3.52 

3 

2.35 

2. *2 

3.38 

2.60 

2.35 

3.35 

2.66 

2.90 

3.95 

3.20 

5.24 

3.50 

4 

2,09 

2.82 

3.50 

2. To 

2.35 

3.22 

2.52 

2.38 

3.80 

3.30 

5.27 

3.37 

5 

F  2.20 

?.*0 

3.50 

3.25 

2.90 

2.90 

2.82 

2. 27 

3.45 

2.60 

5.32 

3.29 

o 

2,2* 

2.85 

3.54 

2.90 

3.50 

2.39 

1.65 

2.52 

3.60 

2.65 

5.38 

3.14 

7 

2.20 

2.97 

3.33 

3.61 

3.26 

2.00 

1.50 

2.22 

3.30 

2.90 

5.35 

3.17 

H 

2.00 

3.05 

3.33 

2.95 

2.60 

1  .64 

I. TO 

2.30 

3.30 

3.40 

5.38 

3.05 

9 

2.M 

3.34 

3.30 

3.15 

2. 47 

1  .35 

1.53 

2.37 

3.40 

3.00 

5.26 

2.90 

10 

2.#5 

3.00 

3.20 

2. To 

2.26 

1  .TO 

1  .«2 

2.22 

3. TO 

3.55 

5.15 

2.70 

1  1 

l.’O 

2. TO 

3.20 

2.50 

2.2« 

2.!« 

1.95 

2.32 

3. TO 

3.25 

5.05 

3.04 

\a 

2.30 

2.88 

3.08 

2.53 

2.21 

1  .91 

1 .80 

2.50 

3.95 

3.20 

4.90 

3.06 

13 

2.35 

3.05 

2.98 

2.9T 

2.50 

2.28 

2.50 

2.83 

3.65 

3.25 

4.79 

3,02 

14 

2.20 

3.03 

2.90 

2.48 

2.90 

3.19 

2.85 

3.10 

3.45 

3.00 

4.67 

3.05 

15 

2.09 

2.93 

2.90 

2.30 

2.52 

3.35 

2.90 

2.89 

3.75 

2.90 

4.55 

3.21 

lfe 

2.25 

3.03 

2.92 

2.92 

2.35 

3.20 

2.90 

3.64 

4.00 

2.99 

«.4t 

3.20 

IT 

2,1* 

3.09 

2  .  T  5 

2.08 

2.35 

3.50 

2.80 

3.30 

3.95 

3.05 

4.33 

3.15 

1* 

2,29 

3.00 

2.  TS 

2.58 

2.55 

1.60 

2.8T 

3.05 

3.70 

3.87 

4.29 

3.04 

19 

2.33 

2.9? 

2.80 

2.9J 

3.10 

2.65 

2.98 

2.80 

9.00 

3.50 

4.22 

2.88 

^0 

1  .90 

2.95 

3.02 

3.22 

3.12 

2.75 

2. 78 

2.97 

3.80 

3.50 

«.15 

2.72 

21 

2.93 

3.09 

3.12 

3.90 

3.20 

3.18 

2.55 

2.97 

3.95 

3.20 

3,90 

2.58 

22 

2.38 

3.10 

3.19 

3.55 

3.00 

3.15 

2.96 

2.93 

9.20 

3.95 

3.70 

2.34 

2? 

2.9« 

3. TO 

3.22 

3.93 

3.10 

2,48 

2.98 

2.’1 

«.15 

3.90 

3.73 

2.30 

24 

2.53 

3,0b 

3.20 

3.32 

2.43 

2.27 

2.61 

2.98 

3.20 

3.35 

3.44 

2.50 

25 

2.«5 

3.2? 

3.15 

2.62 

2.50 

2.19 

2.«5 

3.20 

3.60 

3.29 

3.60 

2.40 

26 

2.37 

3.2b 

3. IS 

3.12 

2.20 

2.15 

2.20 

3.60 

3.10 

3.43 

3.40 

2.29 

2T 

2.65 

3.21 

3.15 

2. TO 

2.«0 

2.32 

2.60 

3.95 

3.90 

3.15 

3.02 

2.33 

20 

2,75 

3.28 

3.09 

2.50 

2.05 

2.18 

3,00 

3.80 

3.20 

3.85 

3.50 

2.55 

29 

2. So 

3.03 

2.90 

2.33 

2.50 

3.15 

3.85 

3.30 

F  3.75 

3.55 

2.63 

30 

2.85 

3,18 

2.37 

2.95 

2.98 

2.67 

3.90 

3.55 

«.3« 

3.55 

2.60 

31 

2.8b 

2.15 

J.JO 

2.88 

3. 75 

4.55 

2.80 

ThE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.37 

3.02 

3.11 

2.87 

2.61 

2.69 

2. «T 

2.92 

3,65 

3.33 

4.45 

2.90 

MA* 

2,8b 

3.70 

3.54 

3.93 

3.50 

3.60 

3.15 

3.95 

«. 20 

4.55 

5.38 

3.54 

min 

1  .90 

2.62 

2.15 

2.30 

2,05 

t  .35 

l  ,A2 

2.13 

3.10 

2.60 

3.40 

2.29 

F-  not  at  stated  time 


highest  stage  was  5.39  AT  10100  A.H.  ON  NOV .  6,  AFFECTED  8V  HURRICANE  JU»N 
LOWEST  ST aGE  WAS  0.30  ON  JUL.  «. 
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OMLY  STAGES  FOR  1965 


NERMENTAU  »IV£S  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  STAFF) 

LOCATION.  l*T.  P9-51-48,  LONG.  92-51-01.  IN  BOATHOUSE  AT  SOUTHWEST  END  OF  STRUCTURE.  (STA. 
7(182517.) 

SAGE.  st*ff  typf. 

records  available.  APR.  27,  1951,  TO  DATE. 

EXTRFHES.  highest.  8.30  feet  (FROH  HIGHWATER  HARK)  ON  JUN.  27,  1957,  LOWEST,  MINUS  1,50  FEET  ON 
OFC.  19.  195a’. 


OMlf 

EIGhT  A.h.  STAGE  in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  H.L.S. 

(1956 

AOJ.) 

LAY 

J*N  FEB  * AN  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,50 

3.00 

3.30 

2.85 

2.45 

2.35 

3.10 

2. AS 

4,05 

2.70 

4.85 

3.65 

? 

1. 85 

P.bO 

3.30 

2.75 

2.25 

2.35 

2.75 

2.00 

3.50 

3.30 

5.25 

3.50 

3 

2,35 

?.a  o 

3.35 

2.80 

2 . 45 

2.30 

2.10 

2.40 

3,45 

3.20 

5.25 

3.30 

•4 

2,10 

?.9C 

3.35 

2.80 

2.35 

3.25 

2.20 

2.40 

3.80 

3.30 

5.25 

3.35 

5 

2.25 

P.*5 

3.55 

3.80 

2. AO 

2.50 

2.20 

2.25 

3.45 

2.60 

5.30 

3.30 

o 

2^25 

P.90 

3.55 

2.90 

3. AO 

2.15 

2.40 

2.40 

3.60 

2.65 

5.30 

3.15 

7 

2.20 

3.00 

3. AO 

3.70 

3.00 

2.10 

1.85 

2.30 

3.30 

2.90 

5.35 

1.15 

t 

2,1(1 

3.05 

3. AO 

3.00 

2.30 

1.70 

2.10 

2.40 

3.30 

3.40 

5.40 

1.05 

Q 

2.80 

3. PS 

3.30 

2.85 

2.00 

1  .40 

1 .45 

2.50 

3.40 

3.00 

5.35 

2.95 

if 

2.75 

3.05 

3.20 

2.70 

2.10 

1  .80 

1  .55 

2.40 

3. TO 

3.55 

5.20 

2.95 

11 

2,  ao 

P.70 

3.15 

2. AO 

1.90 

2. AO 

2.50 

2.30 

3.70 

3.25 

5.05 

3.10 

Id 

2,  TO 

P.ftO 

3.00 

2.50 

2.10 

1  .95 

1.85 

2.75 

3.95 

3.20 

4.95 

3.10 

l  3 

2,30 

P.95 

2.95 

2. AO 

2.80 

2. AO 

2.75 

3.15 

3.65 

3.25 

4.80 

3.10 

1  u 

2,20 

3.00 

2.90 

2. AO 

2. AO 

3.15 

2.70 

3.30 

3.45 

3.40 

4.70 

3.03 

1  *> 

2.20 

3 . 95 

2.80 

2.30 

2.30 

3.10 

2.90 

3.00 

3.75 

3.20 

4.60 

1.25 

1  o 

2, 50 

3.00 

2.90 

2.30 

2.30 

3.50 

2.80 

2.80 

4.00 

3.20 

4.45 

3.20 

17 

2,  AO 

3.05 

2.80 

2.50 

2.50 

3.45 

2.55 

3.35 

3.95 

3.50 

4.30 

3.10 

1  K 

5,00 

3.00 

2.75 

2.80 

2.80 

3.45 

2.85 

3.10 

3.70 

4.10 

4.30 

3.00 

19 

2  AO 

P.95 

2.80 

2. AO 

3.25 

2.85 

2.75 

3.05 

4.00 

3.30 

4.20 

3.00 

20 

2.20 

P.9S 

3.30 

2.30 

3.20 

2.45 

2.85 

2.95 

3.80 

3.65 

«.25 

2.85 

21 

2. 45 

3.05 

3.50 

3.80 

3.30 

2.90 

2.50 

2.95 

3.95 

3.20 

3.90 

2.85 

22 

2, AO 

3.10 

3.20 

3.80 

3.00 

3.15 

2.35 

2.90 

4.20 

3.40 

3.75 

2.70 

23 

2,50 

3. BO 

3.30 

3.50 

2.70 

2.35 

2.15 

2.95 

«.15 

3.80 

3.75 

2.30 

2-9 

2,7o 

1.00 

3.20 

3.35 

2. AO 

2.10 

2.50 

2.95 

3.20 

3.50 

3.55 

2.10 

25 

2.50 

3  .  ?  0 

3.10 

2.80 

3.70 

2.05 

2.55 

3.20 

3.60 

3.40 

1.60 

2.40 

2  c 

2,35 

3  . ?0 

3.15 

2.55 

2.10 

2.20 

2.25 

3.50 

3.10 

3.50 

3.50 

2.30 

27 

2.55 

3.P0 

3.10 

2.75 

2.20 

2.30 

2.30 

3.95 

3.90 

3.15 

3.50 

2.45 

?» 

2,70 

3  •  ?5 

3.00 

2.50 

2.20 

2.25 

3.30 

3.80 

3.20 

3.*0 

3.60 

2.60 

29 

2.80 

3.05 

2  .  AO 

2. AO 

2.80 

3.20 

3.85 

3.30 

4.20 

3.55 

2.65 

30 

3,10 

3.10 

2. «0 

2.95 

3.00 

2.95 

3.90 

3.55 

4.40 

3.60 

2.85 

3  1 

2.85 

2.85 

2.35 

2.55 

3.75 

4.55 

3.00 

ThE 

FOl  LDNING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

rtf  g  \» 

2,49 

3.01 

3.1A 

2.73 

2.55 

2.48 

2.92 

3.65 

3.40 

4.48 

2.95 

'‘A* 

3.85 

3.  BO 

3.55 

3.80 

5.70 

1  .so 

3.30 

3.95 

4.20 

«.55 

5.40 

3.65 

'■'In 

2.10 

P.60 

2.75 

2.30 

1  .90 

1  .00 

1.45 

2.00 

3.10 

2.60 

3.50 

2.30 

^IGHFST 

ST»GF 

-AS  5.40 

ON  NOV, 

8,  AFFE 

iTEO  Br 

HURRICANE 

JUAN. 

LOWEST  STaGF  WAS  l .00  ON  JUN.  9. 


DAIlT  stages  FOR  IRAS 
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«ER«E  iTau  river  AT  G9AND  CHEMERE,  l*. 

LJCATIlf..  L*T.  P9-46-D8.  LOG.  02-59-2a.  09  HIGHWAY  82  BRIDGE.  (STA.  7090017  .) 

5*GE.  AUTOMATIC  recorder  A  ■;  j  STAFF. 

records  available.  OCT.  15,  19#3,  Tn  JULY  12,  195a,  AND  APR.  1J,  1956,  Tn  DATE.  DISREGARD  GAGE 
2FR0  REPORTED  PRIOR  TO  1951,  PRESENT  ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PFRIODS. 

EKTRF“ES.  highest,  15.0  FEET  CCAUSED  8y  HURRICANE)  dn  JUNE  27,  1957.  LOxFST,  MINUS  2.39  FEET  On 
FFB.  28,  198#'. 

f  •  8  ICY  eight  a.h.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  h.l.g. 


D*  Y 

Jan 

FFB 

BAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2.17 

1  .43 

2.60 

0.87 

?  .  35 

2.59 

2.80 

2.12 

3.57 

2.40 

2.76 

2.«3 

2 

1,65 

1  .2« 

2.12 

-0.1? 

1.40 

?  .  84 

2.71 

2.03 

2.90 

2.85 

3.57 

0.06 

3 

0 . 7  o 

1  .Sa 

2.27 

0.91 

1.1? 

P.05 

2.86 

1  .84 

2.85 

2.05 

2.0b 

2.62 

4 

0,43 

O.SO 

1.84 

1.9? 

2.26 

3.48 

3.05 

2.51 

3.75 

2.05 

2.81 

2. TO 

5 

0.93 

0.43 

0.30 

2.4? 

2.35 

3.66 

3.36 

2,44 

3.42 

1.01 

3.03 

1  .64 

b 

0.67 

0.17 

1  .00 

2.83 

3.35 

3.58 

2.01 

2.18 

3.14 

2.60 

3.05 

2.55 

7 

-0.15 

".44 

1.50 

3.54 

3.63 

3.12 

2.82 

1  .98 

2.98 

2.04 

2.82 

3.03 

* 

o'.  1  c 

1.42 

1.65 

2.07 

3.40 

2.50 

2.67 

1  .70 

?.85 

3.40 

3.40 

2.08 

9 

l,*7 

?.36 

2.60 

3.6? 

3.17 

?  .  40 

2.27 

2.00 

3.19 

2.05 

3.44 

1.65 

1U 

1.65 

P.SQ 

2.55 

3.51 

3.07 

P.50 

1.03 

2.08 

3.40 

3.17 

3.12 

1.50 

1  1 

0^85 

o.«5 

3.2« 

3  .  ?5 

1.14 

2.52 

2.20 

2.10 

3  .  CS 

2.74 

2.84 

1.38 

1? 

1  .“5 

1  .  4S 

3.25 

3.05 

3.00 

2.40 

2.34 

2.55 

3.4b 

2.57 

2.00 

1.15 

13 

*,'2 

2.41 

3.16 

3.00 

3.00 

?,85 

2.65 

2.87 

3.52 

2.44 

1.85 

0.40 

la 

2.61 

2.30 

2.83 

2.74 

3.04 

2.76 

2.66 

3.17 

3.26 

2.«2 

1  .82 

0.20 

IS 

2.05 

0.13 

1  .88 

2.16 

1.72 

?.86 

2.65 

3.18 

3.82 

2.20 

2.28 

1.80 

lb 

2^58 

2.44 

l.°3 

1.6? 

2.21 

?  .  94 

2.85 

2.90 

2.64 

2.34 

2.«5 

1.03 

1  7 

0,70 

2.25 

0.86 

1.58 

1.65 

3.26 

2.99 

2.57 

2.50 

2.02 

2.06 

2.40 

1  S 

0.6? 

i  .sa 

1.33 

2.14 

2.38 

3.03 

2.76 

1.01 

2.44 

3.42 

3.21 

2.40 

t  9 

0.24 

1  .25 

1 .56 

2.15 

2.82 

P.75 

2.90 

1  .68 

2.57 

3.41 

3.76 

2.54 

?  ) 

-1.65 

1  .20 

2.53 

2.44 

3.20 

1.36 

2.59 

1  .02 

2.74 

3.36 

2.35 

2.04 

?1 

0^09 

t  .54 

1 ,85 

?  .  96 

3.78 

3.75 

2.50 

2.65 

3.35 

3.20 

2.85 

2.23 

^  c? 

0.55 

2.20 

1.87 

3.47 

2.86 

3,87 

2.45 

2.50 

3.89 

3.34 

2.72 

2.30 

?3 

0,73 

2.79 

2.7? 

3.20 

2.88 

3.39 

2.31 

2.80 

3.61 

3.46 

3.25 

1.85 

24 

1,07 

2.50 

2.«3 

3.30 

3.34 

3.14 

2.50 

3.10 

3.06 

1.00 

2.11 

1,70 

?S 

1  .“0 

>.54 

2.60 

3.?0 

3.33 

3.12 

2.«8 

3.15 

3.35 

3.13 

2.04 

-0.40 

?S 

1>2 

2.74 

3.0? 

3.95 

3.25 

2.77 

2.30 

3.10 

2.12 

3.30 

2.10 

0.33 

27 

2.83 

2.25 

3.37 

3.74 

3.26 

2.71 

2.46 

3.42 

2,49 

2.64 

2.28 

0.03 

2,50 

>  .  Q9 

3.94 

3.18 

3.14 

P.ub 

2.60 

3.65 

2.74 

1.41 

1  .85 

0.50 

e* 

2.0? 

2.80 

3.?0 

3.21 

2.30 

2.53 

3.45 

3.40 

2.22 

1  ,00 

0.53 

30 

3,15 

2.7? 

2.75 

?.00 

P.38 

2.60 

3.40 

3.00 

1.17 

2.15 

1.00 

31 

2.05 

0.?? 

2.04 

2.28 

3.35 

1.15 

2.13 

The 

FQi  L0.-ING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

*<Ean 

r.i2 

1  .74 

2.10 

2.65 

2.81 

2.03 

2.61 

2.50 

3.12 

2.71 

2.66 

1  .66 

OAx 

3.15 

2.79 

3.«4 

3.05 

3.78 

3.87 

3.36 

3.65 

1.89 

3.46 

3.76 

3.03 

MlN 

-1.65 

0.13 

0.2? 

-0.1? 

1.17 

2.32 

1.03 

1  ,68 

2.12 

1.15 

1  .82 

-0,40 

M I RHf  gT 

Stage 

0.47 

AT  6115 

A.H.  ON 

NOV.  2, 

affected 

BY  HURRICANE 

JUAN. 

LOWEST 

stage 

WAS  MINUS 

? . ?  6  ON 

J»N.  ?0 

, 
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DAILY  ST»r,£s  F OR  11*5 


CALCASIEU  RIVER  NEAR  OBERLIN,  LA. 


I  ’CATrUN.  LAT.  30-38-25,  LONG.  92-48-50.  STATE  HTGHHAV  26  BRIDGE.  THREE  BILES  NDBTHHEST  OF 
Oft ERL  T  N  .  fST».  7105016.) 

1>*G t.  AUTOMATIC  RECORDER. 

GENERAL  I  /FORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  8t  ij.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  753 
STJAhE  NILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  stage,  AOG.  1922  TO  JAN.  1925,  AND  SEP.  1938  TO  DATE.  STAGES  ARE  PUBLISHED  BY 

cnsps  of  engineers  si'(ci  1946.  daily  discharge  is  computed  ano  published  by  u.s.  geological 

Survey. 


LXTRFpIES.  HIGHEST.  ?6. 

53  feet 

ON  HAY 

19,  1953. 

LOHESY, 

1  .23 

FEET  ON 

SEP.  20, 

1984. 

l»ily  eight  a 

.*•  stage 

IN  feet 

GAGE  EERO, 

39.43 

FEET,  «6V0 

1>*Y 

Jan 

FEB 

HAH 

APR 

HAY 

JUN 

JuL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3,48 

0.S0 

17.73 

7  .86 

2.37 

2.37 

1.51 

2.00 

1  .76 

3.48 

20.30 

9.54 

a 

3.47 

0.77 

17.49 

7.01 

2.35 

2.23 

1.49 

1  .68 

1.71 

3.09 

20.74 

4.14 

3 

3,46 

0.95 

16. /4 

6.46 

2.38 

2.11 

1.57 

1  .58 

5.24 

2. 83 

19.96 

8.19 

i 

3,76 

7  .on 

15.90 

6.06 

2.43 

2.02 

1.86 

1  .53 

7.45 

2.86 

18.42 

7.33 

5 

4.35 

7.3a 

14.80 

5.54 

2.44 

1  .94 

1.66 

1 .49 

4.99 

3.13 

17.05 

6.59 

6 

4  ,  ft  4 

0 . 1  ? 

13.74 

4.95 

2.43 

1  .88 

1  .66 

1  .52 

3.89 

3.27 

15.84 

6.01 

7 

5.16 

%.ai 

13. CD 

4.54 

2.38 

•  .83 

1.5! 

1.49 

*•  »2d 

3.24 

14.47 

5.78 

A 

5,27 

B.13 

12.55 

4.24 

2.32 

1.79 

1.55 

1.43 

5.17 

3.10 

13.07 

5.72 

9 

5,22 

7  .  ?9 

12.13 

3.97 

2.25 

1  .75 

1.59 

l.«l 

6.70 

2.86 

11.80 

5.69 

1  !l 

5.05 

0.03 

1 1.43 

3.73 

2.18 

1.74 

1.69 

1.42 

8.11 

2.63 

10.65 

5.70 

1  1 

4,75 

i0.?7 

10.41 

3.54 

2.11 

1.77 

1  .80 

1.52 

8.51 

2.40 

9.50 

6.86 

12 

4.4fl 

1P.9P 

4.17 

3.38 

2.05 

1.71 

1  .66 

1.52 

7.01 

2.21 

8.19 

10.73 

13 

4.07 

13.01 

7.87 

3.2« 

2.01 

1.70 

1.57 

1.51 

5.54 

2.10 

6.94 

12.62 

14 

3  .  *  1 

13.  PS 

6.79 

3.12 

2.05 

1.75 

1.51 

1  .55 

4.59 

2.01 

5.90 

13.11 

15 

3.61 

11  .37 

5.99 

3.04 

?.l« 

1.72 

l.«8 

1.75 

«.25 

2.1« 

5.15 

13.82 

16 

3.51 

9.95 

5.43 

2.96 

3.40 

1.65 

l.«7 

4.14 

4.03 

2.43 

4.79 

13.13 

17 

4,18 

9.B7 

5.05 

2.88 

3.04 

1  .61 

1.54 

5.48 

3.70 

2.47 

4.96 

12.28 

1ft 

4.42 

in.0n 

4.75 

2.81 

2.50 

I  .68 

1.54 

4.51 

3.29 

2.17 

4.64 

14.16 

19 

4.72 

1 1 

«.50 

2.74 

2.65 

1  .83 

1.52 

3.65 

2.96 

2.53 

4.37 

15.36 

21 

4.52 

11  .50 

4.71 

2.68 

3.22 

2. *8 

1.59 

3.51 

2.74 

5.08 

4.18 

14.48 

21 

4.51 

10.60 

7.08 

2.61 

3.75 

2.32 

2.05 

3.80 

2.56 

6.92 

4.05 

13.07 

22 

“,7? 

9.10 

7.61 

2.55 

3.87 

2.02 

2.37 

3.56 

2.42 

7.68 

3.96 

11.72 

23 

4,92 

7.61 

6.66 

2.51 

3.57 

1  .87 

2.34 

3.17 

2.30 

7.07 

3.91 

10.51 

24 

4  99 

IP.  Stt 

6.14 

2.47 

3.14 

1.76 

2.12 

2.71 

2.20 

7.64 

3.92 

9.21 

25 

4.83 

10.00 

5.44 

2.44 

2.84 

t  .70 

l  .45 

2.45 

2.12 

8.08 

3.88 

7.74 

2o 

«, “6 

17.01 

6.08 

2.60 

2.69 

l  .66 

1.45 

2.42 

2.05 

8.04 

3.74 

6.46 

27 

«.16 

10.90 

6.54 

3.27 

2.71 

1.41 

2.00 

2.26 

1 .99 

4.25 

3.75 

5.59 

2« 

6,17 

10.50 

7.49 

2.81 

2. S3 

1 .59 

2.01 

2.11 

1.93 

14.52 

7.14 

5.26 

29 

7.40 

8.66 

2.54 

3.04 

1  .56 

1.41 

2.01 

1.91 

17.98 

9.27 

5.20 

30 

7,” 

4.13 

2.45 

2.80 

1.54 

1.86 

1.89 

2.70 

19.29 

10.03 

4.86 

31 

6.82 

ft, 64 

2.55 

l  .44 

1  .81 

19.67 

4.61 

ThE 

FOi  LOW  TNG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEAR ING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

HE  AN 

4,73 

10.56 

9.37 

3.70 

2.6b 

1  .83 

1.75 

?.35 

3.94 

5.87 

9.15 

9,04 

"A* 

7.40 

17.61 

17.73 

7.86 

3.87 

2.48 

2.37 

5.4B 

8.51 

19,67 

20.74 

15.36 

M  »  n 

3.«6 

0.50 

4.50 

2.«4 

2.01 

1  .54 

1.47 

1.71 

2.01 

3.74 

4.61 

HlRHFST 

STAGE 

WAS  PO.01 

AT  1 1  too  A.M. 

ON  NOV.  2 

,  AFFECTED  by 

HURRICANE 

JUAN. 

l Cheat  stagf  has  1.39  on  aug.  9. 


DAILY  9T ABC 8  COR  1885 
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BAYOU  ICRRCNt  NEAR  FENTON,  LA. 


LOCATION.  t*T.  30*23*15,  LONS.  82*56*16.  U.  S.  MJBMNAY  185  BRIDGE,  l.T  HILCS  NORTHEAST  OR  FENTON. 

(Bya.  fsiooiA.) 

BASE'.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE-XEISMT. 

general  Information,  channel  mas  dREOsed  in  i85r. 


records  AVAILABLE.  SEP.  26, 

1856,  TO 

APR.  16, 

1858, 

OCT.  12 

TO  18,  1860,  AND 

JULT  as 

1 1  1*62, 

TO 

DUE. 

EXTREMES.  MiSHEST,  28, 

,86  FEET  ON  MAT 

17.  I860 

.  LOMEST,  8.37 

FEET  ON 

NOV.  4 

AND  18, 

1883. 

OML* 

EIBmT  a 

.H.  STASE 

IN  FEET 

BASe 

ZERO  18 

AT  NBVO 

Day 

Jan 

FE8 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

A  US 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

8,10 

10.2? 

15.80 

8.63 

8.30 

8.76 

8.80 

8.35 

8. 88 

13.18 

10.16 

2 

8,18 

10.08 

14.11 

10.17 

8.08 

8.78 

8.18 

8.28 

8.78 

10.55 

10,55 

3 

8,8T 

8.48 

11.05 

8.27 

8.B6 

8.75 

8.02 

8.55 

23.35 

8.8* 

8.68 

4 

8, JO 

8.18 

10.10 

«.37 

8.86 

8.80 

8.81 

8,60 

28.83 

8.87 

8.34 

5 

8.08 

15.04 

8.83 

8.23 

8.03 

8.80 

8.80 

10.18 

23.41 

8. *3 

F  17.16 

♦.I* 

6 

s;b# 

12.30 

*.58 

8.65 

8.88 

8.A7 

*.62 

8.88 

18.18 

8.10 

13.88 

8.06 

7 

8,8, 

10.36 

8.20 

4.73 

8.86 

8,88 

8.53 

8.13 

18.31 

8.87 

11.50 

8.00 

6 

8,01 

8.6? 

8.14 

8.80 

8.86 

8.82 

8.60 

8.08 

18.88 

8.86 

10.85 

8.82 

9 

8,86 

8.38 

8.88 

8.83 

8.81 

8.06 

8.48 

8.01 

12.80 

8.78 

8.86 

8. ST 

10 

8.8? 

8.11 

8.87 

8.68 

8.83 

8.07 

8.53 

8.10 

18.11 

8.83 

8.70 

M2 

M 

8,88 

20.80 

5.58 

8.31 

8.85 

8.06 

8.52 

8.88 

18.23 

8.87 

8.36 

10.02 

12 

8,28 

16. ?4 

5.14 

8.64 

8.88 

8.  |8 

8.81 

8.78 

18.61 

8.78 

8.33 

17.8* 

13 

8,88 

It  .38 

8.87 

8.43 

8.84 

8.04 

8. 57 

8.73 

11.70 

10.38 

8.30 

18.8' 

14 

8,88 

10.18 

8.81 

8.65 

8.84 

8.12 

«.81 

8.83 

10.86 

10.33 

*.*5 

16.88 

15 

8.04 

8  .  ?8 

8.88 

8.28 

8.53 

8.18 

8.38 

8.78 

8.81 

8.74 

8.13 

11.60 

1  6 

8*,  88 

8.JT 

8.78 

8.88 

8.28 

8.17 

8.37 

21.51 

8.57 

10.81 

8.16 

10.33 

17 

15,88 

8.1? 

8.01 

8.86 

8.12 

8.10 

12.75 

17.84 

8.31 

♦.82 

8.48 

8.82 

18 

11,60 

8.03 

8.88 

8.40 

8.08 

8.03 

13.88 

12. 5T 

8.18 

*.56 

«.*3 

8.66 

19 

10,08 

8.86 

8.08 

8.41 

8.02 

17.34 

12.61 

10.83 

8.00 

8.38 

8.08 

8.50 

20 

8.58 

8.83 

8.03 

8.74 

8.00 

13.86 

13.03 

8.68 

8.87 

8.8* 

8.01 

*.*8 

21 

8^1? 

8.83 

18.18 

8.64 

8.86 

11.47 

13.14 

14.01 

8.87 

18.28 

8.08 

8.13 

22 

8,8. 

8.87 

12.53 

8.28 

8.48 

10.31 

10.81 

11.06 

8.82 

11.63 

8,88 

8.00 

23 

8,8? 

8.84 

10.40 

8.70 

8.40 

8.88 

10.08 

8.84 

8.83 

6,83 

8,86 

24 

8,84 

22. ?2 

8.87 

10.14 

11.72 

8,86 

8.68 

8.81 

8.03 

8.76 

8.81 

25 

8.85 

23.86 

8.54 

8.86 

10.02 

8.38 

8.87 

12.80 

8.88 

8.74 

8.85 

26 

8,8  J 

2,  .83 

10.0? 

8.67 

8.85 

8.18 

8.55 

13.77 

8.83 

8.70 

6.61 

27 

8,80 

14.56 

8.87 

1  1.74 

8.22 

8.88 

8.28 

11.00 

8.77 

8.68 

8,78 

28 

IT, 46 

11  .68 

8.83 

10.34 

8.01 

8.03 

10.18 

8.87 

8.70 

18.05 

13.88 

29 

12,31 

10.14 

8.38 

8.83 

8.84 

8.77 

8.88 

8,68 

12.38 

11.04 

30 

10,61 

8.84 

8. 38 

8.80 

8.83 

8.36 

8.18 

13.71 

10.53 

8.88 

31 

10.4? 

10.20 

8.77 

8.26 

8.00 

10.31 

TmE 

*0l  DOMING 

refer 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

"Ean 

8,83 

12.1? 

10,26 

8.72 

8.17 

9.62 

10.12 

10.63 

12.88 

10.62 

1  T,  46 

23.86 

18.14 

11.74 

11.72 

17. 

13,88 

21.51 

28,83 

18,67 

"In 

8.80 

8.87 

8.78 

8.23 

8.7? 

8.75 

8.80 

8.78 

8.68 

8,78 

F*  NOT  AT  STATED  TIME 

MlGMFST  STAGE  MAS  24.85  AT  6100  A.M,  ON  SEF.  8. 
LOmEST  STiGF  MAS  8.68  ON  JAN.  1  AND  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STASES  FOR  1483 


INDIAN  SATOU  NEAR  LAKE  CHARLES,  LA. 


LOCATION.  laT.  30-18-10,  LONS.  43-14-52.  HIGHWAY  378  SRIDSE  APPROXIMATELY  3  NILES  NEST 
of  MOSS  Bluff,  la.  tST a .  73460.) 

Sage'.  AUTnHtTjC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  information,  for  records,  irrs  to  use.  refer  to  gage  nest  fork  calcasieu  river  nr. 
lake  Charles,  la. 

RECORDS  available.  DEC.  IS,  1983  TO  DATE. 

Extremes.  highest.  6.32  FEET  (CAUSED  BT  HURRICANE)  DN  NOv.  2,  1983.  LONEST,  MINUS  2.05  ON  FES. 
24 .  19*4. 


CATLf 

eight  a 

.  .  STAGE 

IN  FEET 

gage  : 

IERO  IS  AT 

NGvD 

U  AT 

Jan 

FEB 

“AR 

APR 

may 

JU*J 

JUL 

AuG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,19 

0.68 

3.06 

1.70 

2.00 

\  .88 

1.46 

1.72 

2.42 

1.49 

6.01 

2.52 

a 

1  -S3 

2.06 

3.06 

1.40 

1.90 

1.71 

1.48 

1.64 

2.27 

1.46 

6.30 

1.05 

3 

1,90 

1.33 

2.76 

1.91 

1.71 

1  .74 

1  ,49 

1.76 

2.07 

2.0V 

6.09 

2. OS 

4 

2,06 

t  .67 

3.30 

2.16 

1.39 

1  .65 

1.43 

1.91 

2.50 

2.14 

5.41 

2.15 

*5 

2.20 

2.21 

2.30 

2.33 

1.55 

1  .80 

1.53 

1.90 

2.86 

1  .83 

4.63 

l.SS 

b 

1>8 

2.00 

2.00 

2.12 

1  .68 

1.83 

1 ,64 

1  .48 

2.64 

1.44 

3.82 

1.24 

7 

1  .90 

1  .85 

2.41 

2. 18 

1.82 

1.70 

1  .50 

1.97 

2.40 

1.74 

2.45 

l.«l 

a 

1,97 

1  .73 

2.20 

2.05 

1.87 

1  .64 

1  .64 

1.92 

2.19 

2.06 

2.20 

2,00 

9 

1.96 

2.0? 

1.82 

l  .as 

1.90 

1 ,48 

1.64 

1.82 

2.1« 

2.06 

2.64 

1.43 

1  0 

2.07 

2.01 

1.30 

1.49 

1.80 

1 .40 

1.52 

1.72 

2.14 

2.09 

2.58 

2.01 

\  i 

1,57 

2.34 

1.27 

1.85 

1.75 

1  .55 

1.73 

1.55 

2.30 

2.04 

2.37 

2.25 

\a 

0.90 

0.96 

1.21 

1.96 

1.87 

1.50 

1  .99 

1.48 

2.48 

2.06 

2.21 

2.02 

1  3 

1.22 

1  .46 

0.94 

2.02 

1.45 

1.32 

1,86 

1.61 

2.04 

2.10 

2.43 

2.06 

1  4 

1,54 

1  .58 

1.50 

2.01 

2.16 

1  .48 

1.80 

1.72 

2.1! 

2,17 

2.43 

0.90 

is 

1  . 35 

1  .73 

1.38 

2.00 

2.02 

1.58 

1.57 

1.80 

2.36 

2.21 

2.59 

2.11 

\b 

1,77 

1  .47 

1.64 

2.00 

1,80 

1  ,56 

1  .bO 

2.07 

2.55 

2.04 

2.25 

2.03 

17 

1.85 

2.33 

1.55 

i.es 

1.70 

1  .67 

1  .96 

2.10 

2.«7 

2.10 

2.3C 

2.04 

\i\ 

1,93 

2.00 

1.T9 

1.79 

1.56 

1.90 

2.04 

1.65 

2.46 

2.36 

2.33 

2.04 

19 

1,55 

1  .74 

2.03 

1.88 

1  .80 

?.  1  4 

2.06 

2.02 

2.46 

2.42 

2.53 

1.50 

1  .3b 

1  .65 

2.23 

1.86 

1.78 

1.94 

2.08 

1.80 

2.«4 

2.45 

2.17 

l.«« 

*1 

1.96 

2.15 

2.53 

2.12 

1.82 

2.1  0 

1.41 

2.01 

2.41 

2.3» 

1 .65 

1.75 

?2 

1.16 

2.0f) 

1.59 

2.36 

2.01 

?.30 

1 ,99 

2.05 

2.50 

2.60 

1  .86 

l.*3 

23 

1,64 

2.24 

1  .93 

2.42 

1  .61 

1  .86 

2.02 

1  .98 

2.56 

2.74 

2.26 

1.75 

2a 

1,67 

3.41 

1  .40 

2.21 

2.10 

?.*6 

1.96 

1.46 

2.16 

2.84 

2.20 

1.7® 

1  .61 

3.14 

1.15 

2.05 

2.05 

1  .86 

1 .88 

2.00 

1.88 

2.34 

2.01 

1.05 

2^> 

1,59 

3.06 

1  .93 

2 . 0  T 

1.94 

1  .82 

1  .77 

2.11 

2.01 

2.41 

2.15 

1.21 

27 

1  .77 

2.A9 

1  .Mb 

2.30 

1  .90 

1.77 

1  .58 

2.10 

1.70 

2.21 

2.18 

1.47 

2M 

2,01 

2.59 

2.17 

1.96 

1  .90 

1  .88 

1 .90 

2.23 

1  .86 

2.20 

2.38 

2.05 

29 

1.12 

2.40 

1.53 

I  .  88 

1 .40 

!.’8 

2.14 

1.96 

3.59 

2.16 

1.46 

30 

1,79 

2.32 

1.98 

1  .97 

1.39 

1.86 

2.21 

2.31 

4.30 

2.58 

1  ,h8 

M 

1.77 

1 .55 

2.03 

1  .77 

2.2« 

5.42 

2.15 

ThF 

FQl  L 0 h  I  *iG 

hffeR 

only  to 

READINGS 

APPFAR I 4G 

.  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

-Fa. 

1.72 

2.01 

1,95 

1  ,99 

1  .84 

1  .72 

1.76 

1.41 

2.25 

2.40 

2.92 

1.83 

ax 

2,20 

3.01 

3.30 

2.42 

2.16 

P.30 

2.08 

2.2« 

2.86 

5.42 

6.30 

2.52 

W  1  *V 

0 .90 

0.66 

0.94 

1.40 

1  .  39 

1.32 

1.43 

1  ,«8 

1.70 

1.44 

1 .65 

0.40 

-  1  r.-'F  5 

T  5ta,,E 

-AS  6.1? 

A  T  I  : 00 

P.M.  0 

n  nov.  ?, 

afffcted 

B»  HURRICANE 

Juan, 

i 

StaOE 

-AS  0 . 1  0  -1 

N  DEC. 

25. 

DAILY  STA4£<i  F  OR  1985 
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CALCASIEU  RIVER  salt  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAkE  CHARLES,  LA.  (NAV.  E.) 


LOCATION.  L  »T .  30-15-13.  LONG.  43-13-05.  IN  NAVIBATION  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE.  (STA. 
TIRT2J,.) 

gage.  st»ff  type. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  1RS8  TO  DATE. 

extremes,  highest,  e.ss  feet  on  dec.  si,  isa2.  lowest,  minus  o.ts  foot  on  feb.  3,  irto. 


Pail* 

eight  a 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

SAGE 

ZERO  15 

AT  H.L.G. 

in 

■C 

ADJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,  SO 

1  .«o 

3.20 

2.50 

2.85 

2.65 

2.30 

2.50 

3.25 

3.10 

5.20 

3.60 

2 

2,65 

2.T5 

3.20 

2.00 

2.80 

2.50 

2.30 

2.80 

3.00 

2.75 

5,75 

1.40 

3 

2,7S 

2.05 

3.05 

2.70 

2.50 

2.55 

2.30 

2.50 

2. SO 

2. SO 

5.80 

2.75 

a 

*5 

2.30 

3.85 

2.S5 

2.20 

2.30 

2.30 

2,70 

3.20 

2.  SO 

5.20 

3.05 

5 

3,00 

2.  AO 

2. SO 

3.15 

2.25 

2.60 

2.30 

2.70 

3.65 

2.60 

4.60 

2,60 

b 

2,65 

2. TO 

2. To 

2.S5 

2 .  as 

2.60 

2. SO 

2.80 

3.05 

2.20 

4.20 

2.20 

7 

2,S5 

2.63 

3.20 

3.00 

2.TC 

2. 60 

2.30 

2.80 

3.30 

2.50 

3.40 

2.60 

8 

2  65 

2 ,  a  0 

2.S5 

2. 85 

2.70 

2. a5 

2.80 

2.80 

3.10 

2. 80 

2.80 

2. TO 

9 

J,7S 

2.65 

2.55 

2. TO 

2.70 

2.30 

2.80 

2.65 

2, SO 

2. 80 

3.40 

2.65 

10 

2. *5 

2.75 

2.05 

2.80 

2.65 

2.25 

2.35 

2.55 

2.S5 

2.85 

3.20 

2.75 

t  1 

2,20 

2. *5 

2.05 

2.65 

2.60 

2.35 

2.50 

2.80 

3.10 

2.80 

3.25 

2.45 

12 

1 .70 

1  .50 

2.05 

2.  TO 

2.60 

2 .  ao 

2.80 

2.30 

3.25 

2.80 

2. SO 

2. TO 

1  3 

',sn 

2. in 

I  .TO 

2.85 

2.80 

2.20 

2.70 

2.80 

2.60 

2.85 

3.10 

2.55 

1  a 

2.20 

2.30 

2.15 

2. TO 

2.S5 

2.10 

2.60 

2.50 

2. SO 

2.S5 

3.20 

1.60 

i  5 

2.30 

2.50 

2.5c 

2.80 

2.80 

2.«5 

2.35 

2.60 

3.25 

3.00 

3.30 

2.65 

lb 

2.«S 

2.30 

2.00 

2.80 

2.50 

2. a5 

2.80 

2.75 

3.30 

2.80 

3.05 

2.70 

1  7 

2. “5 

2. 55 

2. 00 

2.65 

2. a5 

2 .  ao 

2.75 

2.85 

3.30 

2.85 

3.10 

2.55 

1  6 

2.  TO 

2. TO 

2.60 

2.60 

2.20 

2.70 

2.85 

2.30 

3.35 

3.05 

3.15 

2.60 

19 

2.35 

2 .  a5 

2.80 

2. TO 

2. *5 

2.80 

2.85 

2.50 

3.20 

3.20 

3.35 

2.10 

20 

2.33 

2.00 

3.00 

2 , 7  0 

2.55 

2.70 

2.70 

2.50 

3.30 

3.25 

2.80 

2.40 

ei 

2, TO 

2.53 

3.25 

2.85 

2.55 

2. SO 

2.50 

2.80 

3.30 

3.20 

2,40 

2.30 

22 

2,00 

2. AN 

2.35 

3.15 

2.75 

3.10 

2.75 

2.80 

3.30 

3.00 

2. 75 

2.20 

23 

2  .  a  5 

3.20 

2. To 

3.20 

2.80 

2. SO 

2.80 

2.80 

3.35 

3.55 

3.00 

2.30 

2a 

2,50 

3.00 

2.15 

2. so 

2. SO 

2. SO 

2.80 

2.75 

2. SO 

3.60 

2.80 

2.30 

25 

2.3o 

3.05 

1  .85 

2.60 

2. SO 

2.R0 

2.65 

2.80 

2.50 

3.15 

2. SO 

1.T5 

2b 

2.25 

2.75 

2.60 

2.80 

2.80 

2.60 

2.60 

2. SO 

2. BO 

3.25 

3.05 

1 .45 

27 

2. an 

2. TO 

2.65 

2.S5 

2.70 

2.60 

2.80 

2. SO 

2.50 

3.00 

3,00 

2.60 

28 

2.35 

2. TO 

2.85 

2.70 

2.70 

2,a0 

2,60 

3.05 

2,60 

2.20 

3,40 

2.53 

29 

1  .85 

2. SO 

2. as 

2.70 

2.30 

2.70 

3.00 

2.70 

3.25 

3.30 

2.60 

30 

2.ao 

3.1  0 

2.70 

2.80 

2.20 

2.65 

3.00 

3.05 

3.20 

3.40 

2.65 

3l 

2.  an 

2.30 

2.80 

2.55 

3.05 

3.85 

2.85 

T  wF 

FOl  lO'  ING 

REFER  Onl v  to 

readings 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

M E  A‘\ 

?.«« 

2.5T 

2.60 

2.7b 

2.6a 

2.55 

2.54 

2.69 

3,0* 

2.S8 

3.4S 

2.31 

‘'A* 

3.00 

3 . 00 

5.85 

3.20 

2.S5 

3.10 

2.85 

3.05 

3.65 

3.65 

5.80 

3.60 

“  1  N 

1  .To 

1.00 

1  .71 

2.00 

2.20 

2.20 

2.30 

2.30 

2.50 

2.20 

2.40 

1  .60 

"  I GHF  S  T  ST»r,f  «AS  S.6J  ON  NDV,  3,  AFFECTEO  bl  -'iRRTCANE  JtlAN. 
L^-fST  S  T  a  G  E  -AS  |.a0  On  F  E  d  ,  1. 


OAILV  STASES  EDS  1985 
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CALCASIEU  RIVER  SALT  MATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  L*.  (NAV.  W.) 


LOCATION.  lAT.  30-15-11.  LONG.  R3-IS-06.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  NEST  SIDE  or  SIxuoTUPE.  (STA. 
T 347321 . ) 

gage'.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  available.  STAGE,  FEB.  1968  TO  DATE. 


EXTRfnES.  highest.  8.S7 

FEET 

ON  OEC. 

31.  1982. 

LOWEST, 

MINUS  3 

.00  FEET  ON  FES. 

28, 

1984. 

DAILY 

CICmT  a. 

M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

N.L.S 

.  (1965 

ADJ.) 

DAY 

Jan 

PEQ 

HAN 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

2  25 

0.53 

2.70 

1.29 

2.41 

2. 77 

a. 35 

•  .70 

3.49 

1.74 

4.30 

3.27 

2 

l  30 

t  .00 

2.52 

1.35 

2.00 

2  .  T  1 

a. os 

1.35 

2.91 

2.64 

5.00 

1  .58 

3 

1  35 

1  .02 

2.50 

1  .80 

1.59 

2.65 

1.82 

1.76 

2.60 

2.87 

5.05 

2.77 

a 

1  r  J  •* 

0  70 

2.04 

3,55 

3.05 

2.35 

2.51 

1.61 

1.80 

3.40 

3.10 

•.*5 

2.98 

5 

0*05 

2.63 

a. 50 

3.38 

2.70 

2.23 

a. ot 

1.70 

3.60 

1.79 

3.95 

2.30 

t, 

1  65 

1  .86 

a, 46 

2.30 

a.  48 

t  .95 

1.26 

1.90 

3.45 

2.2» 

3.60 

1.78 

7 

‘a0-’ 

1  7  0 

2.16 

3.10 

3.09 

2.30 

t  .50 

1  .40 

1.90 

3.20 

2.71 

a. 98 

1.99 

8 

*  f  u 

2  26 

2.31 

a. 98 

1.68 

1  .60 

1.22 

1.61 

a. 10 

3,00 

3.13 

a. 55 

2.02 

9 

2.76 

2.63 

a,  6« 

1.90 

0.98 

1  .20 

1.40 

2.25 

3.00 

2.93 

3.10 

2.10 

10 

2!  64 

2.40 

a.is 

1.T4 

1  .17 

1 .40 

1.70 

2.15 

3.00 

3.16 

a. 91 

2.35 

I  1 

!  25 

2.15 

a.is 

1  .S2 

1.48 

2.21 

1.80 

2.10 

3.09 

2.96 

3.10 

2.78 

12 

0  05 

-0.50 

1.58 

1.55 

1.95 

1  .*0 

2.05 

2.25 

3.23 

3.06 

2.89 

a  .45 

1  3 

1  56 

0.40 

I  ,40 

1  .90 

a. 55 

1  .88 

a. 35 

2.50 

2.79 

a. 99 

3.02 

2.34 

1  4 

1  65 

1.10 

I  .43 

2.30 

3.15 

2.72 

a. so 

2.69 

2.60 

3.P0 

3.10 

1  .31 

15 

1  >0 

1.1? 

l  .00 

2.20 

a. 30 

2.79 

a.  38 

2.56 

3.31 

3.07 

3.15 

2.61 

1  6 

!  60 

1.71 

2.0  3 

1.90 

2.49 

2.67 

a.aa 

2.87 

3.29 

2.76 

2.93 

2.39 

1  7 

1  *60 

2.43 

1  .S3 

1.85 

a.  15 

2.69 

1.91 

2.82 

3.29 

3.13 

3.29 

£.50 

1  o 

F  W 

1  1  7 

2.00 

I  .TO 

2.52 

a.  i3 

3.00 

a. 10 

2.30 

3.31 

3.65 

3.19 

2.48 

1  9 

1 . 60 

?.  1  4 

a.ss 

2.69 

2.70 

2.30 

a. 05 

2.01 

3.50 

3.49 

3.40 

1.99 

?0 

1 .00 

2.24 

3.33 

2.90 

2.46 

2.12 

1.70 

2.10 

3,59 

3.58 

2,02 

2.68 

21 

22 

K*>o 

1  66 

2 . 4  f) 
2.16 

3.23 

2.44 

3.20 

3.21 

2.33 

2.00 

2.55 
a. 62 

1.45 

1.70 

2.1* 

2.27 

3.66 

3.90 

3.23 

3.34 

1.90 

2.59 

2.04 

2.09 

?3 

r 

2  1  1 

3.15 

2.59 

3,30 

2.00 

2.30 

1.95 

2.64 

3.90 

3.56 

3.18 

1  .78 

24 

1  *  1  1 

2  20 

2.40 

2.38 

2.67 

1.35 

1  .66 

2.21 

2.74 

2.79 

3.52 

2.65 

1 .91 

25 

l!«5 

2.50 

1  .90 

2.09 

1.46 

1  .95 

2. 45 

2.59 

2.93 

3.17 

2.60 

0.80 

2e> 

0  07 

2.20 

2.10 

2.70 

1  .«0 

2.01 

a. 03 

2.85 

2.53 

3.25 

3.06 

1.70 

27 

2  00 

2.0  5 

2.64 

2.62 

1.52 

2.33 

a.i« 

3.00 

2.39 

2.93 

3,04 

2.22 

28 

1^05 

2.02 

2.32 

2.22 

1  .90 

2.14 

a.50 

3.20 

2.83 

1.80 

3.29 

1 .41 

29 

1  *  37 

2.20 

1.95 

a. 1’ 

1  .98 

a. 60 

3.01 

3.13 

3.20 

2.94 

1.99 

30 

2*12 

2.82 

1.93 

2.98 

2.05 

a. 25 

P.94 

2,90 

2.25 

3.08 

2.50 

31 

CF 

1  .40 

1.T3 

3.07 

a. 05 

3.10 

2.35 

2.75 

ThL 

POi  losing 

hEFER 

ONLT  TO 

readings 

APPFARlNG  in  the 

TABLE 

ABOVE 

-fiN 

l  60 

1  .47 

2.34 

2.31 

2.10 

?.?1 

1  98 

2.36 

3.16 

2.93 

3.21 

2.18 

MAi 

4  f 

2  09 

3.15 

3.55 

3.38 

3.15 

^.00 

a. 60 

3.20 

3,90 

3.65 

5,05 

3.27 

-IN 

0 .70 

-n.So 

I  .DO 

1.29 

D  .98 

1  ,?0 

1  .26 

1.35 

2.39 

1.74 

1 .90 

0.80 

-ir.Hrsr  stage  MAO  s.ia  AT  n:o0  a.n.  on  mv.  ?,  affected  at  hurricane  Juan. 
i;i-EsT  ST»gf  -as  “T‘iu3  O.SS  On  FEB .  1?. 


DAILY  STASES  FOB  1965 
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c*lcasieu  river  salt  rater  harrier  channel  at  lake  Charles,  l*.  (nav.  n.) 


LOCATION.  !  .  *.  AO-r-17j  '■  01. G.  «i  lJ-Ofe.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  NEST  SIDE  OF  STRUCTURE.  (STA. 
7347421  .) 

dage'.  STaFF  T»PF. 

RECORDS  AVAILABLF.  stage,  FEB.  1968  TO  DATE. 

EXTRFHES.  highest,  6.80  FEET  ON  DEC.  Si.  1982.  LONEST,  hINUS  0.95  FOOT  ON  FEB.  28,  t«««. 


OATLV  EIGHT  A 

.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M.L.e. 

(1965 

40  J  .  ) 

&At 

Jan 

FE3 

HAR 

APR 

HAY 

JiJw 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,  So 

1  .05 

2.75 

1,45 

2.45 

2.75 

2.30 

1.85 

3.50 

1.80 

4.20 

3.50 

2 

l  .So 

1  .00 

2.55 

1,30 

2.00 

2.65 

2.15 

1.40 

2.90 

2.65 

4.95 

1.60 

3 

1,55 

0.95 

2.55 

2.15 

1.55 

2.55 

1.90 

1.70 

2.80 

2.85 

5.05 

2.75 

it 

?,?5 

2.00 

3.55 

3.10 

2.25 

2.35 

1.40 

1.75 

3.40 

3.10 

4.40 

3.00 

S 

0.8? 

2.bO 

2.55 

3.35 

2.60 

2.10 

2.00 

1.60 

3.60 

1.75 

4.60 

2.30 

6 

l.«5 

1.90 

2.50 

2,30 

2.30 

1.85 

1.25 

1.75 

3.40 

2.30 

3.65 

1.60 

7 

1,85 

2.25 

3.15 

3.10 

2.00 

1.30 

1.35 

1.85 

3.20 

2.65 

3.10 

2.00 

S 

2,00 

2.20 

2.95 

1.70 

1.45 

1.20 

1.60 

2.10 

3.00 

3.15 

2.60 

2.15 

9 

2,75 

2.60 

2.55 

1.70 

0.95 

t.?0 

1.35 

2.30 

3.10 

2.95 

3.25 

2.15 

10 

2.85 

2.30 

2.05 

1.80 

1.20 

1.40 

1.70 

2.15 

2.90 

3.15 

3.15 

2.40 

1  1 

1,35 

2.15 

2.05 

1  .80 

1.50 

2.35 

1.95 

2.10 

3.10 

3.00 

3.10 

2.90 

12 

0.8o 

•0.45 

1.55 

1.80 

1.95 

1 .90 

2.05 

2.25 

3.25 

3.05 

2.65 

2.50 

1  3 

1,55 

0.90 

1.30 

2.00 

2.55 

1  .90 

2.40 

2.50 

2.80 

3.00 

3.05 

2.*0 

1  a 

1.85 

1.15 

1  .  AO 

2.40 

3.15 

2.70 

2.50 

2.60 

2.65 

3.15 

3.15 

1.30 

15 

1.00 

1  .20 

0.85 

2.20 

2.35 

2.70 

2.35 

2.60 

3.25 

3.10 

3.50 

2.60 

lb 

1,85 

t  .90 

2.00 

2.00 

2.50 

2.65 

2.25 

2.70 

3.25 

2.70 

2.95 

2.40 

17 

1,«0 

2.50 

1.85 

1.95 

2.20 

2.70 

1.90 

2.70 

3.25 

3.10 

3.25 

2.35 

ia 

1,30 

2.10 

1.70 

2.80 

2.10 

2.85 

2.10 

2.10 

3.30 

3.65 

3.15 

2.00 

19 

1,70 

2.10 

2.55 

2.85 

2.70 

2.35 

2.05 

1  .70 

3.50 

3.45 

3.45 

1.40 

20 

1  .80 

2.30 

3.30 

2.85 

2. “5 

1  ,80 

l.*5 

1.95 

3.60 

3.60 

2.05 

2,00 

21 

1,50 

2.95 

3.20 

3.15 

2.65 

2.25 

1.45 

2.10 

3.65 

3.25 

1.90 

1.60 

22 

',75 

2.S5 

2.30 

3.15 

2.25 

2.60 

1.50 

2.25 

3.90 

3.35 

2.60 

1.65 

23 

2,10 

3.15 

2.80 

3.05 

2.10 

2.00 

1.40 

2.65 

3.90 

3.55 

3.20 

l.«5 

24 

2,20 

2.90 

2.10 

2.40 

1.30 

1  .65 

1.90 

2.75 

2.80 

3.55 

2.75 

1.90 

25 

1.85 

2.50 

1.85 

1.60 

1.40 

1  .80 

2.40 

2.55 

2.90 

3.15 

2.60 

0,70 

2b 

0,90 

2.20 

1.95 

2.50 

l.«5 

2.05 

2.25 

2.85 

2. 50 

3.25 

3.05 

1.75 

27 

1,95 

2.10 

2.80 

2.65 

1.55 

2.35 

2.15 

2.95 

2.35 

3.00 

2.90 

2.35 

2fl 

1,«5 

2.00 

2.20 

2.30 

2.00 

2.25 

2.«5 

3.20 

5.00 

1.60 

3.25 

1.45 

2** 

t,«5 

2.80 

1.95 

2.20 

2.05 

2.50 

2.95 

3.10 

3.20 

2.95 

2,00 

30 

2,25 

2.85 

1.90 

3.00 

2.45 

2.30 

2,90 

2.90 

2.25 

3.15 

2.50 

31 

2.05 

1.75 

3,10 

2.00 

3.10 

2.«0 

2.75 

THE 

FOLLOWING 

;  REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

appearing  in  the 

TABLE 

above 

MEAN 

1,74 

1  .97 

2.31 

2.28 

2.10 

2.15 

1.95 

2.31 

3.15 

2.93 

3.25 

2.12 

M*< 

2,85 

3.15 

3.55 

3.35 

3.15 

2.85 

2.50 

3.20 

3.90 

3.65 

5.05 

3.50 

m  In 

0.80 

-0.45 

0.85 

1.30 

0.95 

1.20 

1.25 

1  .40 

2.35 

1.75 

1  .90 

0.70 

highest 

stage 

HAS  5.05 

ON  NOV, 

3,  AFFECTED  BY 

HURRICANE 

JUAN, 

LOWEST 

stage 

WAS  HTNUS 

0.45  ON 

FEB.  12 

. 
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C«IL»  STAGES  FOR  1885 


C*LCASIEU  RIVER  SAlT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  L».  (FlOT.  E.) 

location.  l*T.  30-15-08,  LONG.  83-13-05.  In  f L  hoom A T  CHANNEL  On  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  GATE 
Nil  H8fR  UNC.  ISTA.  73a7h>|,' 

gage .  st*ff  tvpf . 

NECnRDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  1868  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  8.85  FEET  On  o£C.  31,  1  882.  LOWEST,  MINUS  0.75  FOOT  ON  FEB.  3.  1870. 


n A T l y  EIG«T  k 

.h.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  H.L.G. 

(1865 

AOJ.) 

\jk  Y 

JAN 

FES 

HAW 

AKK 

WAV 

JUn 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2. BO 

1  .80 

3.20 

2.50 

2.85 

2.65 

2.30 

2.50 

3.25 

3.10 

3.20 

3.60 

l 

2.65 

2.75 

3.20 

2.00 

2.80 

2.30 

2.30 

2.80 

3.00 

2.75 

5.75 

1.80 

i 

2.75 

2.05 

3.05 

2.70 

2.30 

2.55 

2,30 

2.55 

2.80 

2.80 

5.80 

2.73 

a 

2,85 

2.30 

3.85 

2.85 

2.20 

2.50 

2.30 

2.70 

3.20 

2.80 

5.20 

3.05 

b 

3.00 

2.80 

2.80 

3.15 

2.25 

2.60 

2.30 

2.70 

3.65 

2.60 

8.60 

2.60 

0 

2,65 

2.70 

2. To 

2.85 

2.85 

2.60 

2.80 

2.80 

3.85 

2.20 

8.20 

2.20 

7 

2.55 

2. (.5 

3.20 

3.00 

2.70 

2.80 

2.30 

2.80 

3.30 

2.50 

3.80 

2.60 

S 

2,05 

2.80 

2.85 

2.85 

2.70 

2.85 

2.80 

2.80 

3.10 

2.80 

2.80 

2.70 

9 

2,75 

2. 55 

2.55 

2.70 

2.70 

2.30 

2.80 

2.65 

2.80 

2.80 

3.80 

2.63 

10 

2.85 

2.75 

2.05 

2.80 

2.65 

2.25 

2.35 

2.55 

2.85 

2.85 

3.20 

2.75 

\  1 

2,20 

2.85 

2.05 

2.55 

2.60 

2.35 

2.50 

2.80 

3.10 

2.80 

3.25 

2.85 

\2 

1,70 

1 .50 

2.05 

2.70 

2.60 

2.80 

2.60 

2.30 

3.25 

2.80 

2.80 

2.70 

\  3 

1,80 

2.10 

1.70 

2.85 

2.80 

2.20 

2.70 

2.80 

2.  BO 

2.65 

3.10 

2.33 

1<* 

2,20 

2.30 

2.15 

2.70 

2.85 

2.30 

2.60 

2.50 

2.80 

2.85 

3.20 

1.60 

15 

2.30 

2.50 

2.50 

2.80 

2.60 

2.85 

2.35 

2.60 

3.25 

3.00 

3.30 

2.83 

\b 

2.85 

2.30 

2.80 

2.80 

2.50 

2.85 

2.80 

2.75 

3.30 

2.80 

3.05 

2.70 

17 

2. =5 

2.85 

2.80 

2.55 

2.85 

2.80 

2.75 

2.85 

3.30 

2.83 

3.10 

2.33 

18 

2,7o 

2.70 

2,50 

2.60 

2.20 

2.70 

2.85 

2.30 

3.35 

3.05 

3.15 

2.60 

19 

2,35 

2.85 

2. BO 

2.70 

2.«5 

2 ,80 

2.85 

2.50 

3.20 

3.20 

3.35 

2.10 

?0 

2.35 

>.80 

3.00 

2.70 

2.55 

2.70 

2. TO 

2.50 

I. SO 

3.25 

2.60 

2.«0 

21 

2,70 

2.85 

3.25 

2.85 

2.55 

2.80 

2.50 

2.80 

3.30 

3.20 

2.80 

2.30 

22 

2,00 

2.85 

2.35 

3.15 

2.75 

3.10 

2.T5 

2.80 

3.30 

3.80 

2.75 

2.20 

23 

2,85 

3.20 

2.70 

3.20 

2.80 

2.80 

2.80 

2.80 

3.35 

3.55 

3.00 

2.30 

24 

2,5o 

3.80 

2.15 

2.80 

2.80 

2.80 

2,80 

2.75 

2.80 

3.60 

2.60 

2.30 

2b 

2.30 

3.05 

1.85 

2.60 

2.80 

2,80 

2.65 

2.60 

2.50 

3.15 

2.80 

1.73 

26 

2,25 

2.75 

2.50 

2.80 

2.80 

2.60 

2.60 

2.80 

2.60 

3.25 

3.05 

l.«3 

27 

2,80 

2.70 

2.65 

2.85 

2.70 

2.60 

2.80 

2.80 

2.50 

3.00 

3.00 

2.60 

28 

2,35 

2.70 

2.85 

2.70 

2.70 

2,80 

2.60 

3.05 

2.60 

2.20 

3.80 

2.33 

29 

1  .«5 

2.80 

2.«5 

2,70 

2.30 

2.70 

3.00 

2.70 

3.25 

3.30 

2.80 

30 

2,80 

3.10 

2.70 

2.80 

2.20 

2.65 

3.00 

3.C5 

3.20 

3.80 

2.63 

31 

2.80 

2.30 

2.80 

2.55 

3.05 

3.65 

2.65 

The 

F  01  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

APPEALING  I*  THE 

TABLE 

ABOVE 

^E  AN 

2,8  a 

2.57 

2.58 

2  .  T  5 

2.68 

2.55 

2. 58 

2.68 

3.08 

2.88 

3.89 

2.51 

HA* 

3,00 

3.80 

3.65 

3.20 

2.85 

3.10 

2.85 

3.05 

3.65 

3.85 

3.80 

3.60 

1.70 

1 .80 

1.70 

2.00 

2.20 

2.20 

2.30 

2.30 

2.50 

2.20 

2.80 

1.60 

►'iGHrsT 

STAGE 

was  5. BO 

ON  NOV. 

3,  AFFECTED  BY 

HURRTCANE 

Juan. 

l  r wF  8  r 

STeGE 

WAS  1.80  ON  FE8. 

1  . 

HA ILV  STAGES  FOR  1985 
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C»LCASIFI'  RIVER  SALT  MATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (FLOT.  W . ) 


LI'CATION.  L  * T .  TO'  15-06,  LONG.  93-13-05.  In  FlooovaT  CHANNEL  On  REST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT 
niihSER  One.  CSTa.  TJ47S21.) 

GAGE.  STaEF  T»PF. 

recorps  available,  stage,  ffs.  irss  to  date. 

EXTRpnES.  highest,  A. go  FEET  UN  OEC.  SI,  1982.  LorfST,  MINUS  0.95  FOOT  ON  FEB.  28,  1988. 


DAILY 

EIGwT  A 

.H.  STAGE 

in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M.L.G. 

{1965 

DAY 

J  A* 

PER 

mar 

APR 

MAT 

JUn 

JUL 

AllG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1  .05 

2.75 

1.85 

2.45 

2.75 

2.30 

1  .65 

3.50 

1  .80 

8.20 

2 

1  ,  3o 

1  .00 

2.55 

1.30 

2.00 

2.65 

2.15 

1  .40 

2.90 

2.65 

8.95 

5 

1,55 

0  .95 

2.5S 

2.15 

1  .55 

2.55 

1.30 

1.70 

2.80 

2.85 

5.05 

A 

0,75 

2.00 

3.55 

3.10 

2.25 

2.35 

1  .80 

1.75 

3.40 

3.10 

8.80 

5 

0.85 

2.60 

2.55 

3,35 

2.60 

2.10 

2.00 

1  .60 

3.60 

1.75 

8.80 

6 

1>5 

1  .90 

2.50 

2.30 

2.30 

1  .85 

1 .25 

1.75 

3.40 

2.30 

3.65 

7 

1,85 

2.25 

3.15 

3.10 

2.00 

1 .30 

1.35 

1.85 

3.20 

2.65 

3.10 

8 

2,00 

2.20 

2.35 

1.70 

1.45 

1  .20 

1.60 

2.10 

3.00 

3.15 

2.60 

9 

2,75 

2.60 

2.55 

1.70 

0,35 

1  .20 

1.35 

2.30 

3.10 

2.95 

3.25 

Id 

2.85 

2.30 

2.05 

1  .60 

1.20 

1 .40 

1  .TO 

2.15 

2.30 

3.15 

3.15 

1  1 

1.35 

2.15 

2.05 

1  .80 

1.50 

2.35 

1.85 

2.10 

3.10 

3.00 

3.10 

12 

o.8n 

-0.45 

1.55 

1.60 

1 .85 

1  .30 

2.05 

2.25 

3.25 

3.05 

2.85 

1  3 

',55 

0.90 

1.30 

2.00 

2.55 

1.30 

2.80 

2.50 

2.80 

3.00 

3.05 

14 

1,65 

1.15 

1  .80 

2.80 

3.15 

2. TO 

2.50 

2.60 

2.65 

3.15 

3.15 

15 

1  .00 

1  .20 

a. 65 

2.20 

2.35 

2.70 

2.35 

2.60 

3.25 

3.10 

3.30 

16 

1,*5 

1  .90 

2.00 

2.00 

2.50 

2.65 

2.25 

2.70 

3.25 

2.70 

2.95 

17 

1 ,  ®0 

2.50 

1.85 

1.35 

2.20 

2.70 

1.30 

2.70 

3.25 

3.10 

3.25 

ia 

1,30 

2.1  0 

1.70 

2.60 

2.10 

2.85 

2.10 

2.10 

3.30 

3.65 

3.15 

1  9 

1 , 7  0 

2.10 

2.55 

2.85 

2.70 

2.35 

2.05 

1.70 

3.50 

3.85 

3.95 

20 

1 .60 

2.30 

3.30 

2.8S 

2.45 

1  ,»0 

1.85 

1  .85 

3.60 

3.60 

2.05 

?1 

1,50 

2.95 

3.20 

3.15 

2.65 

2.25 

1.45 

2.10 

3.65 

3.25 

1.90 

22 

',75 

2.R5 

2.30 

3.15 

2.55 

2.60 

1.50 

2.25 

3.30 

3.35 

P.60 

23 

2,10 

3.15 

2.80 

3.05 

2,10 

2. no 

1  .40 

2.65 

3.30 

3.55 

3.20 

2a 

2,20 

2 . 9f> 

2.10 

2.«0 

1.30 

t  .65 

1  .30 

2.75 

2.80 

3.55 

2.75 

25 

1  ,85 

2.50 

1  .«5 

1  .60 

1  .40 

t  ,»0 

2.40 

2.55 

2.90 

3.15 

2.80 

26 

o.«o 

2.20 

1.35 

2.50 

1.45 

2.05 

2.25 

2.85 

?. 50 

3.25 

3.05 

27 

1  .35 

2.10 

2.60 

2.65 

1  .55 

2,35 

2.15 

2.85 

a. 35 

3.00 

2.90 

2ft 

t,«5 

2.00 

2.20 

2.30 

2.00 

2.25 

2.45 

3.20 

3.00 

1.80 

3.25 

29 

»,«5 

2.60 

1  .85 

2.20 

2.05 

2.50 

2.85 

3.10 

3.20 

2.95 

3D 

2,25 

2.85 

1.80 

3.00 

2.45 

2.30 

2.30 

a. 30 

2.25 

3.15 

31 

2.05 

1.75 

3.10 

2.00 

3.10 

2.80 

The 

POi  LOWING 

nLFER  1 

DNLV  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

^E  A  N 

1,68 

1.97 

2.31 

2.28 

2.11 

2.15 

1.85 

2.31 

3.15 

2.93 

3.25 

*Ajf 

2,85 

3.15 

3.55 

3.35 

3.15 

2,85 

2.50 

3.20 

3.90 

3.65 

5.05 

NlN 

0.75 

—  0.95 

0.85 

1,30 

0.85 

1,20 

1.25 

1 .40 

a. 35 

1.75 

1.90 

highest  stage 

WAS  5.05 

ON  NUV, 

3,  AFFECTED  BY 

HURRTCANF 

JUAN, 

LtinEST 

STAGE  RA3  minus 

o.«5  ns 

TEB.  12 

« 

GATE 


AOJ.) 


DEC 


3.50 

1.60 
a. 75 
3.00 

2.30 

1  .80 
2.00 
2.15 
2.15 
2.80 

2. 50 

2.50 
2.80 

1.30 

2.60 

2.80 

2.35 

2.00 

l.*0 

2.00 

1.60 
1.63 
1  .85 
1  .80 
O.TO 

1.75 
2.35 
l.«5 
2.00 

2.50 

2.75 


2.12 

3.30 

O.TO 
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OAILT  STASES  FOR  1  <*»5 


CALCASIEU  RIV£»  A  NO  PASS  AT  LAKE  CHARLES,  LA. 


Ll'CATTON.  l»T.  70-13-05,  long.  93-15-12.  OH  EAST  End  OF  LAKE  CHARLES  HARBOR  TERMINAL  DISTRICT 
DOCAS.  (STA.  7 S550? 1 . ) 

Gage,  automatic  recorder  *hd  siaFe, 


records  available,  stage,  June  ir,  1937  to  dct.  s.  1973  and  mar.  jj,  1974  to  date. 


Extremes.  highest,  9.8 

EEf.T  oh 

MAT  22, 

1953. 

LOWEST, 

HINUS  2. 

40  FEET 

on  eeb. 

28,  1984 

• 

f)AILV  EIGwT  k 

.h.  stage 

I M  FEET 

GAGE 

ZERO,  minus  0.59 

FOOT, 

nCVD 

lur 

JAM 

FES 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

l 

2,53 

1  .26 

2.81 

1  .68 

2.70 

3.10 

2.78 

2.15 

3.74 

2.24 

3.80 

3.59 

a 

1,36 

1  .26 

2.61 

1  .TO 

2.30 

3.04 

2.61 

1.75 

3.25 

2.95 

4.39 

1  .86 

3 

1,4a 

1.21 

2.67 

2.32 

1.58 

2.97 

2.30 

2.00 

3.09 

3.16 

4.48 

3.11 

a 

0,68 

2.19 

3.36 

3.34 

2.»0 

2.60 

2.1» 

2.06 

3.70 

3.37 

4.00 

3.26 

5 

0.9a 

2.64 

2.66 

3.66 

3.04 

2.55 

2.51 

1  .95 

3.74 

2.12 

3.64 

2.64 

b 

1,«6 

2.20 

2.69 

2.63 

2.91 

2. 1  9 

1.60 

2.12 

3.67 

2.60 

3.59 

2. or 

7 

1 ,  TO 

2.54 

3.35 

3,44 

2.67 

1  .72 

1  .76 

2.18 

3.38 

2.99 

3.20 

2.53 

6 

2,03 

2.69 

3.25 

2.22 

2.05 

1  .57 

2.01 

2.37 

3.21 

3.47 

2.82 

2.61 

9 

2,75 

3.2T 

2.95 

7,40 

1  .50 

1  .55 

1.74 

2.52 

3.26 

3.21 

3.42 

2.65 

10 

P.66 

2.  T9 

E. 51 

2.15 

1.56 

1.73 

1.98 

2.43 

3.27 

3.46 

3.26 

2.87 

1 1 

l,9o 

2.42 

2.«5 

2.17 

l.«2 

2.64 

2.09 

2.36 

3.30 

3.28 

3.11 

3.25 

1  2 

1,2a 

•0.17 

1  .90 

1.94 

2.3  2 

2.24 

2.30 

2.52 

3.42 

3.35 

3.00 

2.85 

1  3 

1,56 

1.19 

1  .  T  5 

2.30 

2.85 

2.22 

2.64 

2.75 

3.06 

3.30 

3.17 

2.82 

ia 

2,04 

1.35 

1.63 

2.70 

3.44 

3.07 

2.75 

2.92 

2.98 

3.46 

3.26 

1.78 

15 

l.«2 

1.35 

1.38 

2.«7 

2.65 

3.13 

2.63 

2.85 

3.58 

3.37 

3.34 

3.05 

lb 

2,16 

2.06 

P.38 

2.19 

2.76 

3,02 

2.53 

3.00 

3.64 

3.05 

3.22 

2.81 

17 

2,04 

2.73 

2.07 

2.20 

2.44 

3.14 

2.32 

3.04 

3.38 

3.44 

3.53 

2.78 

1£ 

1,53 

2.37 

1.95 

2.89 

2.51 

3.36 

2.59 

2.50 

3.66 

3.90 

3.45 

2.60 

19 

1,56 

2.39 

2.61 

3.23 

3.10 

2.72 

2.65 

2.26 

3.82 

3.73 

3.60 

1.44 

20 

t  .67 

2.60 

3.02 

3.22 

2.69 

2.60 

2.56 

2.35 

1,85 

3.84 

2.40 

2.46 

21 

1,T6 

3.2« 

3.50 

5.53 

3.05 

2.41 

2.34 

2.*3 

3.92 

3.49 

2. 31 

2.1* 

22 

2,00 

3.15 

2.T  4 

3.56 

2.72 

2.96 

2.12 

2.54 

•.11 

3.60 

2. 76 

2.10 

23 

2,46 

3.45 

3.1« 

3.62 

2.98 

2.50 

1.98 

2.93 

4.03 

3.80 

3.36 

2.25 

29 

2,57 

3.12 

2.56 

2.95 

1.92 

2.09 

2.21 

2.99 

3.07 

3.76 

2.98 

2.4* 

2b 

2.  30 

2.63 

2.40 

2.25 

1.89 

2.26 

2.75 

2.87 

3.23 

3.44 

2.85 

1.24 

26 

1,30 

2.36 

2.60 

2.95 

1  .«5 

2.31 

2.45 

3.12 

2.82 

3.55 

3.14 

2.07 

27 

2,«2 

2.22 

3.00 

3.06 

1.97 

2.62 

2.47 

3.25 

2.66 

3.24 

3.1* 

2.59 

2ft 

1,66 

2.17 

2.80 

2.50 

2.20 

2.41 

2.72 

3.47 

3.12 

2.00 

3.35 

2.00 

29 

1  .63 

2.72 

2.26 

2.51 

2.34 

2.78 

3.29 

3.39 

3.42 

i.13 

2.35 

30 

2,56 

3.12 

2.23 

3.32 

2.60 

2.61 

3.20 

3,26 

2.36 

3.35 

2.87 

31 

2 . 4p 

2.07 

3.39 

2.42 

3.38 

2.25 

3.10 

ThF 

EOl  LOWING 

REFE*  Only  TO  READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

1,52 

2.24 

2.61 

2.65 

2.49 

2.64 

2.37 

2.63 

3.42 

3.20 

5.30 

2.54 

2.66 

3.45 

3.50 

3.66 

3.44 

3.36 

2.78 

3.47 

«.l  ! 

3.90 

4.48 

3.54 

"In 

0.66 

-0.17 

1.38 

1  .68 

1.50 

1  .55 

1  .78 

1.T5 

2.6e 

2.00 

2.31 

1.2* 

H  I  GHf  3  T 

57  age 

MAS  4.51 

AT  10130 

A.M.  ON 

NOV .  2, 

AFFECTED  87  HURRICANE 

JUiN. 

UOwEgT 

stage 

HAS  minus 

0.27  ON 

FEB.  27. 

DAILY  STASES  EOS  IMS 
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CALCASIEU  RIVER  ANO  RASS  AT  MACKBERRY,  LA. 


LOCATION.  LAT .  30-00-20.  LONS.  93-20-05.  ON  AMERICAN  OIL  CO.  NHARE  ABOUT  900  FEET  SOUTH  OP  BLACK 

lake  bayou,  (sta.  13*0021. ) 
sage',  automatic  recorder  and  staff. 


RECORDS 

AVAILABLE.  APR 

.  1R4S, 

TO  OATE 

:.  PRIOR 

TO  AUS. 

1*70  GAGE  NAS 

LOCATED 

IN  BLACK 

LAKE  BAYOU. 

EXTREMES.  highest.  T.25  “FEET 

(CAUSED 

by  hurricanei  on 

JUNE  27, 

1957. 

LOWEST 

,  MINUS 

1.52  FEET 

ON 

MIR. 

29.  1984. 

DAILY  eight  A 

>.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO.  MINUS  0.55 

FOOT,  NGVD  (1965 

AOJ.) 

Day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

t,’o 

0.41 

1.58 

0.92 

1.65 

2.15 

1.74 

1.42 

3.09 

1.53 

2.34 

*.•2 

2 

0,90 

0.22 

1.42 

0.82 

1.18 

2.03 

1.52 

1.10 

2.58 

2.20 

3.13 

1.20 

3 

0,85 

F  0.17 

1.48 

1.25 

0.99 

2.00 

1.25 

1.31 

2.28 

2.44 

2.96 

2.25 

4 

0,07 

i  .lb 

2.17 

2.11 

1.63 

1.95 

1.30 

1.47 

2.96 

2.56 

2.64 

2.41 

5 

O.ib 

1  .75 

1.57 

2.54 

2.00 

1  .85 

1.80 

1.55 

3.00 

1.36 

2.46 

1.74 

6 

Cl4 

1.15 

1.58 

1.66 

2.00 

1.73 

1.26 

1  .64 

2.94 

1.92 

2.50 

1.25 

7 

1,13 

1.39 

2.12 

2.41 

1.83 

1  .40 

1 .28 

1  .58 

2.62 

2.30 

2.23 

1.34 

s 

1,23 

1  .68 

2.19 

1.39 

1.52 

1  .00 

l.«l 

1.69 

2.4« 

2.75 

2.05 

1.63 

9 

1,97 

2.32 

2.07 

1.54 

1.02 

0.83 

1.18 

1  .78 

2.44 

2.40 

2.47 

1.65 

10 

2.1b 

1  .9b 

1.84 

1.4b 

0.91 

1 ,09 

1,30 

1.65 

2.50 

2.70 

2.40 

1.83 

11 

1,10 

1.16 

1.95 

1.39 

1.15 

1  .66 

1.43 

1.59 

2.59 

2.36 

2.26 

2.18 

12 

0,48 

-1  .02 

l.«2 

1.27 

l.«9 

1.8b 

1.58 

1.70 

2.65 

2.40 

2.17 

1.64 

13 

1,28 

0.23 

1  .08 

1.5b 

2.04 

1.31 

1.80 

2.00 

2.30 

2.40 

2.28 

1.62 

14 

1,29 

0.35 

0.9  2 

1.90 

2.36 

2.13 

1.82 

2.15 

2.15 

2.38 

2.36 

0.70 

15 

0 . 7  1 

0.40 

0.41 

1.58 

1.7b 

2.20 

1.64 

2.18 

2. 80 

2.37 

2.53 

1.84 

lb 

1,35 

0.82 

1.31 

1.30 

1.71 

2.07 

1.54 

2.13 

2.96 

2.22 

2.44 

1.70 

17 

0,94 

1  .50 

1.01 

1.17 

1.58 

2.27 

1.50 

2.25 

2. 85 

2.66 

2.64 

1.71 

IS 

0.48 

1  .20 

1.13 

1.85 

1.50 

2.34 

1  .64 

1.92 

2.99 

3.14 

2.72 

1.65 

19 

0,8fc 

1  .22 

1.87 

2.23 

2.02 

t  .60 

1.75 

1.67 

3.21 

2.98 

2.42 

1.08 

20 

0.90 

1  .«2 

2.57 

2.27 

1.92 

I  .61 

1.71 

1.71 

3.20 

2.92 

1.80 

l.«0 

2 1 

0,«5 

2.17 

2.37 

2.47 

2.06 

2.10 

1.48 

1.78 

3.26 

2.74 

1.60 

l.*l 

22 

0,8b 

2.29 

1.75 

2.70 

1.84 

2.2b 

1  .48 

1.8b 

3.41 

2.80 

1.96 

1.11 

23 

1,27 

2.58 

2.23 

2.79 

1.51 

1.75 

1.33 

2.24 

3.27 

2.96 

2.62 

1.20 

24 

1,31 

1  .90 

1.81 

2.19 

1.45 

1.45 

1.72 

2.28 

2.25 

2.75 

2.24 

1.32 

25 

i.5a 

1  .90 

1.65 

1  .65 

1.29 

1.57 

2.01 

2.25 

2.46 

2.63 

2.06 

0.30 

2b 

0.52 

1.65 

1.66 

2.20 

1.19 

1.64 

1  .70 

2.35 

1.82 

2.70 

2.36 

0.40 

27 

1,76 

1  .24 

2.15 

2.40 

1.2* 

1  .80 

1  .71 

2.41 

1.85 

2.26 

2.39 

1.35 

?a 

0,85 

l.l« 

1.93 

1.76 

l.«9 

1.46 

1.94 

2.74 

2.33 

0.90 

2.35 

0.98 

29 

1,02 

1.75 

1.36 

1.72 

1  .»5 

1  .90 

2.57 

2.67 

2.15 

2.14 

1.35 

30 

1,50 

1.99 

1.40 

2.20 

1  .79 

1.72 

2.51 

2.94 

1.05 

2.40 

1.93 

31 

1.44 

1.1b 

2.35 

1  .67 

2.6b 

0.80 

2.23 

The 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  In  the 

table 

ABOVE 

NfcAN 

1.07 

1  .22 

1.68 

1.78 

1.63 

1.74 

1  .58 

1.94 

2.69 

2.32 

2.38 

1.54 

"A* 

2,1b 

2.58 

2.57 

2.79 

2.36 

2.34 

2.01 

2.74 

3.41 

3.1* 

3.13 

2.»2 

"In 

0.07 

-1  .02 

0.41 

0.82 

0.91 

0.83 

1.18 

1.10 

1.82 

0.80 

1.60 

0.30 

F-  NOT  AT  STATED  TTME 


highest  stage  MAS  3 . A 3  AT  8 ! 1 5  A . M .  ON  SEP.  22 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  1.14  On  EEB.  12. 
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DAILY  STASES  EOS  1985 


CALCASIEU  RIVES  AND  PASS  NEAR  CAMERON,  LA. 

LOCATION.  lAT.  24-46-50,  LONS.  93-20-46.  AT  CALCASIEU  RIVER  PILOTS  DOCKS  ,  TMO  MILES  SOUTMNEST  OP 
Cameron.  ISTa.  7365022.) 

gage’.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  MEISHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  1934  TO  DATE. 

EKTRfMES.  MlGNEST.  12.9  EEET,  PROM  MATERMARK  lEET  BT  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957.  L0ME3T,  MINUS 
3.12  FEET  on  EES.  25,  1965. 

DAILY  EIGHT  A . m .  STAGE  IN  EEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N.L.C. 


0*r 

Jan 

EEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

1>5 

1.28 

2.27 

1  .63 

1.64 

2.36 

2.55 

3.10 

2.00 

1.58 

1.83 

2 

1,00 

-0.17 

1.85 

0,04 

1.04 

2.35 

2.52 

F 

1.64 

2.35 

2.47 

3.03 

0.8* 

3 

0,36 

0.15 

1.64 

0,70 

0.94 

2.56 

2.«2 

2.12 

2.04 

2.60 

1.70 

2.57 

4 

-0,23 

0.43 

1.40 

1.44 

1.92 

2.74 

2.36 

2.16 

3.07 

2.56 

2.13 

2.42 

5 

•0 . 1  0 

0.47 

0.39 

2.07 

2.54 

2.40 

2.60 

2.34 

2.84 

1.54 

2.24 

1.37 

6 

0,03 

0.30 

0.40 

2.54 

2.90 

2.90 

2.49 

2.20 

2.34 

2.34 

1.74 

7 

-0,65 

0.44 

1.39 

2.49 

2.96 

2.55 

2.34 

2.11 

2.62 

2. IT 

1.96 

8 

-0,10 

1.72 

1.29 

2.60 

2.74 

2.09 

2.52 

2.17 

3.05 

2.54 

1.33 

9 

l,3o 

2.45 

2.12 

2.94 

2.50 

1  .46 

1.94 

F 

1.60 

2.65 

2.»3 

0.97 

to 

1.36 

P.55 

2.22 

2.98 

2.36 

2.02 

1.66 

1  .85 

F  2.93 

2.81 

2.10 

0.R2 

1  1 

1,20 

1  .47 

2.63 

2.84 

2.37 

1.47 

1.64 

1.96 

3.06 

2.40 

1.4« 

0.81 

12 

1,40 

0,44 

2.54 

2.70 

2.26 

2.05 

2.18 

2.22 

2.94 

2.34 

0.82 

0.40 

1  5 

2,36 

1.24 

2.45 

2.90 

2.06 

2.42 

2.49 

2.40 

1.97 

0.67 

-0.50 

14 

2,55 

1  .05 

2.43 

2.60 

2.51 

2.77 

2. SI 

2.62 

1.45 

0.45 

-0.75 

15 

1 .75 

0.09 

1.59 

1.95 

1.60 

2.97 

2.85 

3.34 

1.75 

1.50 

1.20 

lb 

2. “-R 

0.50 

2.00 

1.41 

1.85 

2.64 

2.56 

2.44 

1.76 

1.80 

1,40 

17 

0,16 

0.53 

0.92 

1  .04 

1.56 

2.94 

2.62 

2. 84 

2.26 

2.44 

1  .T9 

18 

0,3o 

0.35 

1.30 

1.89 

2.12 

2.55 

2.«5 

2.35 

3.06 

2.86 

2.7’ 

2.05 

19 

0,14 

0.19 

1.52 

2.12 

2.«5 

2.53 

2.55 

F 

l.«l 

3.41 

2.95 

3.25 

20 

-1 .85 

0.64 

2.21 

2.25 

2.76 

3.06 

2.43 

2. IS 

3.26 

3.00 

1.75 

21 

-0,61 

1  .76 

1.10 

2.55 

3.09 

3.45 

F 

2.06 

3.54 

2.99 

2.20 

22 

-0,13 

2.1« 

1.50 

3.04 

2.99 

3.49 

2.40 

3.80 

2.93 

2.45 

23 

0.66 

2.57 

2.33 

3.21 

2.25 

3.14 

2.30 

3.35 

3.11 

2.74 

24 

1,00 

2.36 

2.04 

2.97 

2.71 

2.99 

2.53 

2.56 

2.75 

1.60 

25 

1  .«3 

2.94 

2.04 

2.71 

2.71 

2.92 

2.72 

2. 80 

2.50 

1.30 

2b 

1,24 

2.39 

2.48 

3.39 

2.60 

2.72  E 

1  .09 

F 

2.1« 

1  .80 

2.76 

1.63 

27 

2,55 

2.07 

2.90 

3.14 

2.50 

2.59 

2.06 

F 

2.50 

2.20 

2.10 

1.54 

28 

2,15 

2.20 

2.94 

2.44 

2.50 

2.25 

2.34 

2.45 

2.44 

-0.27 

1  .07 

29 

2.23 

2.85 

2.05 

2.«7 

2.33 

2.17 

2.92 

2. 78 

0.90 

1.34 

30 

2,43 

3.06 

1  .81 

2.19 

2.43 

2.1« 

2.85 

2.22 

-0.47 

l.TJ 

31 

2.10 

1.57 

2.«6 

2.89 

-0,37 

The 

EDl  LOWING 

refer 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

0,94 

I  .25 

1.93 

2.29 

2.30 

?,82 

2.15 

1.91 

2.59 

2.45 

3.0b 

3.39 

3.09 

T.a9 

3.11 

3.25 

-1  .45 

-0.17 

0.39 

0.04 

0.94 

1  .86 

-0.47 

0.67 

E-  NTT  AT  STATED  TIME 

"IGHFST  STAGE  MAS  9.20  AT  3110  P.M.  ON  SEP.  15. 
LOWEST  STAGE  w*S  minus  2.25  ON  JAN.  20. 


DAILY  STAGES  FOR  1985 
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8AY0U  DUPRE  AT  FLOODGATE  (REST)  (LA.) 


LOCATION.  i*T.  >9-56-28,  LONG.  89-50-24.  ON  NEST  END  OF  SOUTH  LOCK  NALL.  (STA.  T600504.) 

gage',  automatic  recorder  and  staff. 


REC0R03  available.  AUG.  22,  1975  TO  DATE. 


EXTREMES.  highest,  3.53  FEET 
Feb.  12.  1985. 

(CAUSED 

8  Y  HURRICANE} 

ON  OCT.  30, 

1985. 

LOHEST,  minus  1 

.96  FEET  ON 

DAILY  EIGhT  A.N.  stage  in  feet 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVO 

Oat  Jan  fE8  mar 

APR 

MAT  JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

1,09 

D.23 

0 , 2  T 

0.13 

0.81 

0.36 

0.20 

0.07 

1.T9 

1.94 

1.06 

1  .78 

2 

1,21 

0.20 

0.02 

-0.18 

0.23 

0.23 

-0.32 

0.30 

l.«3 

1.98 

2.«« 

1.87 

3 

1  .44 

0.10 

0.10 

-0.22 

O.TO 

0.12 

-0.28 

0.47 

2.23 

1  •  T9 

2.20 

l.«9 

a 

-0.30 

0.40 

0.62 

-0.25 

1.03 

0.08 

-0.33 

1.02 

1.95 

1  .69 

1.89 

1.37 

5 

-0.56 

0.85 

1 .02 

0.84 

1.28 

-0.42 

0.15 

1  .28 

l.Tl 

1  .50 

0.75 

1.38 

b 

0,08 

0.87 

1.82 

1.1T 

1.20 

-0.54 

0.46 

1.36 

1  .83 

1  ,  A 1 

1.10 

0.78 

7 

0.2T 

1.4b 

0.86 

1  •  1  T 

0.64 

-0.66 

0.48 

1.2T 

1.54 

l.*0 

0.94 

0.83 

b 

0  TO 

1  .36 

1.06 

F  1.45 

-0.02 

-0.55 

0.33 

1.16 

1.48 

1.58 

1.28 

0,30 

9 

1,26 

1.12 

0.99 

0.60 

0,04 

-0.43 

0.05 

1.09 

1.54 

1.89 

1.12 

0.47 

i  a 

1.31 

0.81 

0.58 

0.20 

-0.05 

0.39 

0.97 

1.49 

1.82 

1.05 

0,93 

1 1 

1,10 

0.92 

0.26 

0.13 

0.09 

0.43 

1.03 

l.M 

1.25 

0.95 

1.23 

12 

0,89 

-1  .88 

-0.21 

0.10 

0.01 

0.T5 

1.16 

1.33 

1.22 

0.83 

1.35 

13 

0 , 6T 

-1  .24 

-0.25 

0.27 

0.94 

0.78 

1.28 

1.3T 

1.15 

1.02 

1  .60 

1  A 

0.00 

-1  .36 

-0.26 

0.54 

1.14 

0.72 

1.29 

1.80 

1.10 

1  .09 

O.TT 

IS 

-0.4? 

•0.90 

0.52 

0.55 

1  .40 

0.61 

1.»2 

1.90 

1.25 

1.26 

0.95 

1  6 

-0,11 

•0.30 

0.62 

0.36 

1  .20 

0.68 

1.49 

2.01 

1.44 

1.60 

0.85 

17 

0 , 4  J 

0.30 

0.77 

-0.40 

0.86 

0.58 

0.92 

2.12 

1.85 

1.57 

l.OT 

16 

0,19 

0.70 

0.5b 

0.85 

0.52 

0.6T 

0.60 

2.13 

1.98 

1  .60 

0.80 

19 

-0.12 

0.59 

U.08 

0.82 

0.39 

0.72 

0.95 

2.12 

2.23 

1.65 

0.65 

20 

0. 8 1 

0.49 

1.30 

1.05 

0.45 

0.60 

1.1« 

2.18 

2. IS 

1.44 

0.06 

21 

0,10 

0.9? 

2.2b 

0.90 

0.35 

0.47 

1.28 

2.21 

2.08 

1  .68 

0.24 

22 

-0,40 

1  .26 

1.10 

1.08 

0.50 

0.45 

0.65 

1.36 

2.23 

2.00 

1.5T 

-0.44 

23 

-0,15 

1  .21 

1  .06 

1.24 

0.15 

0.29 

1.13 

l.«l 

2.10 

1.95 

O.TT 

0.32 

24 

0,20 

1  .09 

o.«o 

0.68 

-0.04 

0,32 

1.13 

1.39 

1  .80 

1.94 

0.90 

-0.05 

25 

O.tb 

1  .44 

0.10 

0.64 

0.18 

0.40 

0.83 

1.33 

1.8T 

2.10 

0.90 

-0.1T 

2fe 

0.  1  T 

0.60 

0.50 

0.65 

0.09 

0.5T 

0.96 

1.38 

1.3T 

2.«5 

0.97 

-0.32 

27 

0.16 

'.1  5 

0.64 

0.58 

0.09 

0.40 

0.82 

1.32 

1.26 

2.64 

1,07 

-0,20 

26 

-0,10 

0.24 

0.45 

0.38 

0.16 

0.70 

0.84 

1  .57 

1.32 

2.90 

1.40 

0.60 

29 

0.14 

0.17 

0.11 

0.14 

0.78 

0.86 

2.00 

1.53 

3.19 

1  .62 

0.75 

30 

-0.05 

0.57 

0.11 

0,26 

0,70 

0.53 

1  .87 

1.80 

3.28 

1  .63 

0.87 

31 

o.oo 

0.40 

0.51 

0,34 

1  .88 

3.19 

1  .00 

TmE 

FOt  losing 

refer 

ONLT  TO 

readings 

APPEARING  IN  the 

table 

ABOVE 

"Ean 

0.32 

0.41 

0.58 

0.42 

0.33 

0.52 

1.19 

1,76 

1.93 

'.33 

0.72 

H»x 

1,04 

1  .  ^6 

2.26 

1  .28 

1.40 

1.13 

2.00 

2.23 

3.28 

2.44 

1.74 

MI* 

-0.56 

.88 

-0.26 

-0.40 

-0.66 

-0.33 

O.OT 

1.26 

1.10 

0.75 

-0.44 

F-  ’.nr  A  T  STATED  TI-E 

"'Ir.MFST  STAGE  NAS  3.53  AT  «:30  A  .  M  .  ON  OCT.  JO,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LO-EST  STaGF  mAS  “IN'IS  1.96  ON  FEB.  12. 
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OMLV  STASES  FOR  1985 


bayou  oupre  at  floodgate  (East)  (la.) 

LOCATION.  LAT.  P9- 58-35,  LONG.  89-50-24.  ON  EAST  END  OF  SOUTH  LOCK  NALL.  (STA.  T601004.) 

sage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECOROS  AvAILASLF.  AUG.  22,  19T5  TO  DATE. 

EXTREMES.  kIcMES'i.  T.tl  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  MINUS  l.8«  FEET  ON  FES.  2"«.  i^rS, 

daily  eight  A.M.  STAGE  IN  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


Ok  Y 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.22 

0.17 

0.09 

0.68 

0.40 

0.27 

0.15 

l.SO 

1.98 

F  1  .85 

1.85 

2 

0.14 

-0,07 

-0.14 

0.25 

0  .  ?3 

-0.30 

0.3a 

0.56 

2.08 

l.«3 

3 

0.  17 

-0.03 

-0.10 

0.70 

0,08 

-0.2# 

0.53 

2.2« 

1.87 

1.8* 

4 

0.55 

0.77 

-0.08 

1.12 

-0.02 

-0.33 

1.10 

1.99 

1.84 

1.88 

5 

t.18 

1.22 

1  .02 

1.36 

-0.4b 

0.10 

1.32 

1.73 

1 .62 

1.37 

b 

1.05 

1.56 

1.55 

1.15 

-0.63 

0.42 

1.40 

1.72 

1.32 

0.58 

7 

1  .74 

1 .02 

1.30 

0.35 

-0.74 

0.43 

1.32 

1.70 

1.58 

O.TS 

8 

1  .59 

1.22 

1.00 

-0.32 

-C  .6° 

0.31 

1.26 

1.66 

1  .80 

0.14 

9 

1  .25 

1  .05 

0.54 

-0.27 

-0.45 

0.02 

1 .20 

1.79 

1  .86 

0.25 

10 

0.90 

0.59 

-0.06 

0.04 

<f 

c 

• 

o 

1 

0.39 

1  .07 

1  .66 

1.74 

0.35 

11 

0.95 

0.25 

0.26 

-0.02 

0.12 

0.46 

1 .15 

1.58 

1  .26 

0.87 

12 

-1  .85 

-0.26 

0.70 

-0.01 

o.02 

0.81 

1.30 

1.44 

1.33 

1.05 

1  3 

-1  .08 

-0.30 

1.80 

0.18 

1  .02 

0.88 

l.«2 

l.«6 

1.20 

1.80 

1  4 

-!  .14 

-0.26 

0.96 

0.50 

1  .>5 

0.81 

1.42 

2.21 

1  .09 

0.85 

15 

-0.78 

0.50 

0.36 

0.57 

1.52 

0.72 

2.52 

2.94 

1.22 

F  0.30 

0.95 

16 

-0.70 

0.94 

0.06 

0.37 

1  .27 

0.77 

1.39 

2.1« 

1.65 

1  .60 

0.90 

17 

0.19 

0.67 

0.63 

-0.43 

0.91 

0.66 

0.8# 

2.17 

2.00 

1.70 

1.12 

18 

*  0,30 

0.90 

0.46 

0.81 

0.96 

0.53 

0.75 

0.57 

2.19 

2.35 

1.83 

0.T5 

19 

*0,11 

0.64 

0.06 

1.12 

0.89 

0.42 

0.85 

1  .00 

2. 28 

2.74 

1  .84 

0.80 

20 

U.9o 

0.65 

1  .97 

1.20 

1.10 

0.47 

0.63 

1.23 

2.60 

2.57 

I  .50 

-0.03 

ai 

0,25 

1.10 

2.62 

0.85 

0.39 

0.50 

1  .«1 

2.58 

2.35 

1  .  ®  * 

0.22 

22 

-0,18 

1 .46 

0.85 

0.34 

0.34 

0.69 

1.53 

2.52 

2.19 

1  ,  4„ 

-0.50 

23 

0,12 

t  .19 

1.15 

F  1.38 

0.02 

0.16 

1.22 

1.63 

2.24 

2.15 

0.34 

-0.50 

?« 

O.ag 

1  .23 

0.36 

0.63 

-0.22 

0.20 

1 .1* 

1  .64 

1.89 

2.06 

0.'. 

-0.21 

25 

0.45 

1  .58 

0.10 

0.58 

-0.01 

0.33 

0,84 

1  .63 

1.78 

2.23 

0.56 

-0.36 

2b 

0,45 

0.47 

0.40 

0.56 

0.01 

0.51 

0.99 

1  .64 

1.40 

2.60 

0.65 

-0.50 

27 

0,29 

0.06 

0.62 

0.38 

-0.02 

0.48 

0.88 

1.59 

1.2* 

5.32 

0.80 

-0.89 

28 

•  0,09 

n.17 

0.40 

0.17 

0.08 

0,85 

0.91 

1  .75 

1.38 

5.22 

1.23 

0.25 

29 

0.2b 

0.09 

-0.07 

0.11 

0.91 

U.S9 

2.22 

1.61 

5.14 

1.65 

0.51 

30 

0>2 

0.53 

-0.03 

0.30 

0.S4 

0,63 

3.00 

1  ,88 

3.20 

1  ,65 

o.8a 

31 

0.0b 

0.26 

0.54 

0.40 

2.98 

3.30 

0.95 

The 

FOl  LOhI^a. 

refer 

ONLY  TP 

HEAOINGS 

ARPFARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

«ea*i 

0.50 

0.59 

0.36 

0.34 

0.56 

1.40 

1  .88 

2.29 

0.59 

1.74 

2.62 

1.36 

1  .52 

1  .22 

3.00 

2.94 

5.32 

1.85 

-1  .85 

-0. 30 

-0.43 

-'.74 

-0.33 

0.15 

0.56 

1.09 

-0.50 

F-  NOT  AT  STATED  TJmF 

MIr.HFST  stage  NAS  7.61  AT  2130  A.M.  OH  OCT.  as,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STaGE  NAS  minus  1.87  UN  FEB.  12. 


DAILY  STAGES  FOR  1985 


183 


BATOU  SIENvENUE  at  PARIS  ROAD  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  ?9-58-55.  LONG.  89-56-47.  ON  PARIS  ROAD  BRIDGE  THAT  CROSSES  BAYOU  BIENVEnUE. 
(STA.  7602004'.) 

gage,  automatic  recorder  »no  hire  weight, 
recoros  available,  dec.  ir,  ir?«  to  date. 


EATKFHES. 

HIGHEST.  4.82  FEET  ON  MAT  3, 

1976. 

LOHE  ST  f 

MINUS  2.00  FEET 

ON  FEB.  28,  196*. 

daily  EIGHT 

A  . H .  STAGE  IN  feet 

GAGE  ZERO  IS  AT 

N6VD 

DAT  JAN 

EES  H»R  APR 

HAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP  OCT  NOV 

DEC 

l 

1,34 

A. 57 

1.12 

0.44 

1.10 

-0.10 

-0.08 

-0.10 

1.71 

1.95 

2.29 

1.67 

2 

1,30 

n.M 

1  .09 

0.25 

0.34 

-o.?o 

-0.55 

0.13 

1.75 

1.87 

2.33 

1.36 

3 

1,57 

A.3S 

1.03 

0.20 

0.30 

-0.22 

-0.50 

0.35 

2.22 

1.80 

2.16 

1.21 

a 

0,37 

0.59 

1.14 

-0.09 

0.63 

-o.?4 

-0.50 

0.85 

1.84 

1.63 

1.51 

1.15 

$ 

-0.33 

0.93 

1.11 

0.39 

0.95 

-0.?7 

-0.10 

1  .25 

1  ,62 

l.«0 

0,75 

1.16 

b 

0,12 

1.17 

1.11 

0.59 

1.18 

-0.  I  9 

0.61 

1.32 

1.44 

I  .06 

0.66 

0.64 

7 

0,37 

1  .24 

1  .08 

0.95 

1.02 

-o.?l 

0.21 

1.10 

1.28 

1.01 

0.7* 

0.75 

b 

0.49 

1.15 

1.13 

0.84 

0.71 

-0.31 

0.37 

0.83 

1.19 

1.2* 

0.85 

0.67 

* 

0,80 

A.ftA 

0.98 

0.76 

0.39 

-0.34 

-0.02 

0.76 

1.30 

1.58 

1.18 

0.35 

10 

1  .OS 

0  .  b9 

0.81 

0.51 

0.69 

-o,o3 

0.05 

0.57 

1.2* 

1.51 

1  .30 

1.15 

1  1 

0.9b 

0.95 

0.77 

0.81 

0.77 

0.13 

0.05 

0.55 

1.26 

1.17 

t.«2 

l.*« 

12 

0  .  b9 

-t  .51 

0  .bO 

1.05 

0.64 

-0.11 

0.29 

0.69 

1.13 

1.16 

1.38 

1.50 

13 

0,ST 

-i  .1  a 

o.bO 

1  .69 

0.71 

0.40 

0.30 

0.99 

1.19 

1.25 

l.«5 

1.66 

1  a 

0,24 

•0.96 

O.bl 

1.55 

0.74 

0.72 

0.30 

1.06 

1.87 

1.36 

l.«2 

0.93 

15 

-0.09 

•0 .4ft 

0.7b 

1  .04 

0.59 

1.1* 

0.20 

1.62 

2.03 

1.55 

1.50 

O.BO 

lb 

0,2b 

0.07 

1  .01 

-0.01 

0.26 

0.91 

0.25 

1.73 

1.92 

1.58 

l  •  *6 

0,67 

1  7 

0 . 9fl 

n.sa 

I  .12 

0.64 

-0.34 

0.85 

0.24 

1.09 

2.10 

1.82 

l.*0 

0.73 

19 

O.bB 

O.ftft 

1  .09 

0.54 

0.21 

0.?7 

0.34 

0.72 

2.11 

1.81 

l.«0 

0.61 

19 

0.3? 

0.35 

0.89 

0.71 

0.36 

0.1  3 

0.56 

0.67 

2.0* 

2.17 

1.51 

0.62 

20 

0.74 

0  .  <»A 

0.93 

0.87 

0.79 

0. 1  9 

0.75 

0.94 

2.01 

2.11 

1.53 

0.3* 

21 

0,30 

0.82 

1.56 

0.90 

0.69 

0.43 

0.60 

1  .03 

2.09 

1.92 

1.51 

0.26 

22 

-0,09 

1.1ft 

1  .bO 

0.95 

0.53 

0.65 

0.65 

1.15 

2.11 

l.»3 

1  .60 

-0.01 

23 

-0,14 

1  .24 

1  .«3 

1.10 

0.30 

0.63 

0.96 

1.12 

1.98 

1.80 

1.03 

0.1* 

?« 

0,20 

1  .09 

1.22 

0.90 

0.21 

O.bO 

0.91 

1.07 

1.63 

1  .»« 

1.19 

0.31 

25 

0.30 

1  .38 

1.00 

0.83 

0.36 

0.08 

0.56 

1  .00 

1.53 

2.06 

1.23 

0.11 

?b 

0.14 

1  .33 

0.82 

0.90 

0.51 

0.36 

0.48 

1.03 

1.30 

2.** 

1.30 

-0.10 

27 

o,  i  o 

1.14 

0.88 

0.99 

0.58 

0,40 

0.40 

1  .07 

1.1* 

1.3* 

o.oo 

28 

0,17 

!  .05 

1.04 

0.89 

0.56 

0.?5 

0.27 

1.44 

1,20 

1.56 

0,60 

29 

0,18 

0.95 

0.64 

0.38 

0.?3 

0.4* 

1  .95 

1.55 

1  .66 

0.7* 

30 

0,37 

0.85 

O.bO 

0.19 

0.?5 

0,30 

1  .84 

1.89 

1  .68 

0.72 

31 

0 . 4  S 

0.78 

0.25 

0.13 

1.80 

0.90 

THE 

FOl  LONlNf, 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

"Ean 

0,4b 

0.62 

1  .00 

0.74 

0.53 

Q.?2 

0.27 

1  .02 

1.6* 

1  .*0 

0.76 

"A* 

1.37 

i  .38 

1  .bo 

1.69 

1.18 

1  .  1  8 

0.96 

1.95 

2.22 

2.33 

1.67 

"In 

-0.33 

-1  .51 

O.bO 

-0.09 

-0.34 

-0.34 

-0,55 

-0.10 

1.13 

0.66 

-0.10 

highest  stage  has  ?.« 6  AT  9:00  A.M.  ON  OCT.  ?(,  AND  LATER  OATE(S),  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN, 
LOWEST  STAGE  w»3  hihUS  1.90  ON  FEB.  12. 
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DAILY  STASES  FDR  1985 


0 a y ou  sienvenue  at  floodgate  ikest)  cl*.) 


LOCATION.  L  *  T  .  R9-5 9-47,  LONG.  89-54-57.  ON  SOUTHEAST  END  OF  LOCK  KALI.  (ST»,  7802404.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  Available.  MAY  9,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest.  3.91  FEET  ON  APR.  13,  1980.  LOKFST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  2.03  FEET 
Jn  may  3,  i  9 7 8 . 


DMLV 

EIGhT  a.m,  staGE  In  fEET 

GAGE  zero  IS  AT  NCVD 

fur 

Jan  FES  has  ap« 

-ay 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  NOV  DEC 

1 

1.14 

o.fll 

i.ii 

0.51 

1.21 

0.30 

0.1T 

0.12 

1.82 

2.04 

2.20 

1 .80 

2 

1.09 

9-50 

1.14 

0,28 

0.54 

0 , 1  5 

-0.22 

0.30 

1.90 

1.47 

2.38 

1.43 

3 

1,38 

0.10 

1.10 

0,46 

0.62 

0.10 

-0.20 

0.48 

2.31 

1.84 

2.23 

1.33 

a 

-0.08 

0.55 

1.13 

0.03 

0.95 

0.12 

-0,20 

0.95 

1.45 

1.7« 

1.59 

1.28 

5 

-0.61 

0.A3 

l.l« 

0.72 

1  .24 

-0.09 

0.17 

1.35 

1.71 

1.52 

0.79 

1.28 

b 

-0.1  4 

1  .16 

1.14 

0.92 

1.44 

-0.21 

0.64 

l.«3 

1.55 

1.21 

0.75 

0.64 

7 

0.09 

o.ss 

1.14 

1.20 

1.05 

-0.32 

0.56 

1  .25 

1.40 

1.18 

0.84 

0.83 

3 

0.15 

0.87 

1.11 

1 .00 

0.54 

-0.30 

0,46 

1,02 

1.33 

l.«l 

0.90 

0.61 

9 

0,32 

0.60 

1  .06 

0.86 

0.37 

-0.26 

0.13 

0.96 

1.37 

1.64 

1.23 

0,76 

JO 

0 . 7  o 

0.59 

0.87 

0.51 

0.60 

0.14 

0.27 

0.77 

1.24 

1.63 

l  .30 

1.10 

1 1 

0.15 

0.6^ 

0.84 

0.97 

0.58 

0.24 

0.29 

0.79 

1.31 

1.28 

1.35 

1.37 

1  2 

0.45 

-1.33 

0.69 

1.18 

0.57 

0.14 

0.54 

0.96 

1  .21 

1  .2« 

1.24 

l.»4 

13 

f  0,21 

-1  .02 

0 .  T  3 

1.64 

0.69 

0.70 

0.56 

1.21 

1.2« 

1  .34 

1.41 

1.72 

1  a 

-0.08 

-0.60 

0.T4 

1.86 

0.82 

0.99 

0.52 

1.25 

1.73 

1.43 

l.«5 

0.86 

15 

-0.41 

•0.09 

0.85 

1.76 

0.74 

1.89 

0,46 

1.75 

2.13 

1.60 

1  .58 

0.43 

1  & 

-0,04 

-o.l  5 

1.08 

0.85 

0.50 

1 .12 

0.49 

1.72 

2.03 

1.64 

1.56 

0.83 

17 

0,8l 

o.oo 

1.22 

0.76 

-0.21 

0.92 

0.45 

1.06 

2.14 

1.42 

1.43 

0.84 

16 

0,40 

0.86 

1.15 

0.77 

0.59 

0,60 

0.56 

0.72 

2.14 

1.46 

1.47 

0.73 

19 

0.06 

0 .80 

t  .02 

0.77 

0.70 

0,41 

0.79 

0.83 

2.14 

2.24 

1.60 

0.64 

?r 

0.3(1 

0.73 

1  .00 

0.83 

1  .08 

0.50 

0.80 

1.11 

2.14 

2.04 

1.3a 

0.34 

?i 

0,06 

0.90 

1  .62 

0.88 

1.02 

0.65 

0.70 

1.21 

2.21 

1.43 

1.58 

0.37 

22 

-0.67 

1  .09 

1.15 

1.09 

0.69 

0,79 

0.86 

1  .30 

2.24 

1  .*« 

1.66 

0.14 

23 

-0.15 

1  .?« 

1.61 

1.28 

0.39 

0.6« 

1.13 

1.30 

2.12 

1.82 

0.97 

0.08 

2a 

-0,28 

1.16 

1  .«0 

1.12 

0.22 

0,82 

1.10 

1.29 

1.15 

1.40 

1.14 

0.30 

25 

0.01 

1  .30 

1  .2U 

1  .00 

0.44 

0,65 

0,74 

■  .22 

1  .63 

2.06 

1.26 

0.07 

2b 

-0,01 

1  .37 

0.99 

1.05 

0.59 

0,64 

0.73 

1.2« 

1.33 

2.58 

1.31 

-0.05 

27 

-0,03 

1  .17 

1  .04 

1 .04 

0.48 

0,39 

0.66 

1.15 

1.24 

2.73 

1.43 

0.25 

2e 

0,15 

1  .08 

1.21 

0.89 

C  ,50 

0.57 

0.61 

1.56 

1.24 

3.34 

1  .64 

0.65 

29 

0,13 

1.11 

0,65 

n.42 

0.57 

0.67 

2.02 

1.63 

3.68 

1.76 

0.47 

30 

0,20 

0.94 

0.62 

0.«0 

0.50 

0.47 

I. ’5 

1.49 

3.41 

1.78 

0.86 

31 

0.25 

0.80 

0.54 

0.26 

1  .H 

3.25 

1.05 

ThE 

F0|  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPF4RINS  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0,11 

0.55 

1  .09 

0.91 

0.65 

o,*o 

0.48 

1.16 

1.74 

1.44 

1.44 

0.82 

M*X 

1,32 

1  .37 

1.15 

1.66 

1 .44 

t-12 

1.13 

2.02 

2.31 

3.68 

2.38 

1  .80 

*Tn 

-0  .  T  5 

-1.33 

0.69 

0,03 

-0.21 

-9,32 

-0.22 

0.12 

1.21 

1.1» 

0.75 

-0,05 

F-  JOT  AT  STATED  TIME 

-ir.MpsT  stage  ma.s  3,79  at  12100  noon  on  oct,  29,  affected  by  hurricane  juan. 
LDmEST  stage  MAS  MINUS  1.85  ON  FEB.  12. 
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0  *  I U  V  STAGES  FOR  1965 


InTRaCUASTAL  mATERway  NEAR  PARIS  ROAD  BRIDGE,  NEW  ORLEANS,  L». 


L  >C»TIOn,  l»T.  30-00-24,  long.  *9-56-05.  ON  NORTH  bank  AT  NEW  ORLEANS  PU8LIC  SERVICE,  INC, 

Electric  pl*nt  and  t700  feet  east  of  Paris  road  bridge,  (sta.  tgoroos.) 
gage.  automatic  recoroer  and  staff. 

general  InFoRhaTtOn.  ON  mar.  4,  1977  gage  was  raised  2.1s  feet  to  agree  kith  new  benchmark 
EiEVATjOnS  and  NEW  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  1  ThRJ  naR.  3  MERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  »‘S  M.L.G. 

REWORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  27.  TO  OCT.  9,  1949,  JUNE  12,  TO  AUG.  17,  1945,  AND  APR.  16,  194B, 
Tn  OATF.  PRIOR  TO  NOV.  15,  1967,  GAGE  "‘3  LOCATED  AT  PARIS  ROAD  BRIDGE  (FIELD  OFFICE), 

EUTPFMES.  highest,  10.09  feet  (CAUSED  BY  HURRICANE)  On  SEP.  10,  196S.  LOWEST,  MINUS  2.19  FEET  ON 
mar.  5.  I9fc5.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY 

EJGhT  A. 

H,  STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  AT 

NGVD 

Oay 

Jan 

FEfl 

haR 

APR 

hat 

JU* 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.10 

n,  1  5 

0.«0 

0.25 

1.09 

0.89 

0.60 

0.51 

2.19 

2.21 

1  ,’2 

2 

1  .2^ 

0,01 

0.10 

0.10 

0.60 

0.70 

0.10 

0.72 

0,50 

2.35 

1 .12 

3 

l  .  *5 

0,09 

0.21 

0.10 

1.11 

0.12 

0.96 

2.76 

2.16 

2.20 

4 

-0,9? 

0,38 

0.90 

0.11 

1  .68  F 

n.ba 

0.10 

1  .56 

2.39 

2.00 

F  1  .46 

1.90 

5 

-0.5? 

f  ,01 

1.52 

1.20 

2.15 

-0.  \  1 

0.61 

1.72 

2.1» 

1.70 

1,16 

6 

•  O’  08 

0.85 

1.79 

1.82 

1.77 

-0.35 

0.61 

1 . 60 

2.19 

l.’l 

1.00 

7 

* 

0.08 

1  ,89 

1  .29 

1.72 

0.99 

-0.39 

1  .00 

1.72 

2.21 

2.01 

1.26 

8 

0.27 

1  .87 

1  .92 

1.39 

0.09 

-o.?5 

0.81 

1.72 

2.17 

2.29 

0.51 

9 

1 .59 

1  ,06 

1.20 

1.17 

0.33 

-O.lO 

O.ftO 

1  .69 

2.29 

2.28 

0,66 

10 

1  .39 

1  .06 

0.96 

0.59 

0.99 

*.33 

0.79 

1.50 

2.06 

2.12 

1.05 

1  1 

l,2a 

0.99 

0.76 

0.56 

0.41 

0.3? 

0,62 

1.75 

1.97 

1.50 

l.»6 

12 

1.13 

-1  .75 

0.00 

1.06 

0.91 

0.37 

1 .20 

1.R3 

1,8ft 

1.50 

F  0.65 

1.12 

1  3 

0,85 

-i  .on 

-0.06 

2.00 

0.53 

1.32 

1.30 

2.07 

1.66 

1.39 

1.33 

l.U 

1  4 

0.16 

-1  .15 

-0.03 

1.06 

0.96 

1  .50 

1  .22 

1 .99 

3.25 

1.3* 

1  .60 

1.02 

15 

-0.20 

-0.75 

0.80 

0.35 

0.89 

!  .90 

1.25 

2.61 

3.26 

1.53 

1.9’ 

1.55 

1  b 

0  ^  1  c 

-0.15 

l.U 

0.62 

0.70 

1.89 

1.09 

l.’J 

2.62 

1.62 

2.11 

1.35 

17 

0,17 

0,28 

0.60 

0,81 

-0.0ft 

1.33 

0.98 

1.39 

2.*’ 

2.20 

1  .01 

1.50 

1  8 

0.1  1 

0.79 

0.70 

0.89 

l.«5 

0.98 

1.05 

I  .06 

2.50 

2.62 

2.51 

1.12 

19 

-0.0? 

0.65 

0.21 

1  .40 

1.50 

0.79 

1.25 

1  .«2 

2.11 

3.24 

2.31 

1  .06 

20 

f 

0 . 8 1 

0.65 

l.U 

1  .55 

1.58 

0.90 

1  .04 

I  .69 

3.22 

3.01 

1.” 

0.  J1 

21 

0.05 

1  .?* 

2.70 

1  .60 

1.1* 

0.80 

0.96 

1  .63 

3.09 

2.81 

2.31 

0.10 

22 

-0.37 

1  .68 

1  .09 

1  .56 

0.80 

0.88 

1.18 

1  .99 

3.11 

2.62 

2.01 

0.00 

2? 

0.  lb 

1  .64 

1.32 

1.71 

o.«o 

0,65 

1.60 

2.13 

2.89 

2.54 

1,12 

-0.10 

2a 

0 ,5fe 

1  .45 

0.77 

1.09 

0.19 

0.70 

1  .56 

2.21 

2.2® 

2.40 

1.35 

0 .  DO 

25 

o.3fe 

i  ,«a 

0.55 

1  .08 

0.38 

n.78 

1  ,1R 

2.29 

2.1’ 

2.53 

1.12 

0.05 

2b 

0.39 

0.85 

0.89 

1.00 

0.38 

0.95 

1.92 

2.30 

1  .60 

2. ’5 

l.U 

0.02 

27 

0,39 

0.21 

1  .01 

0.83 

0.31 

0.76 

1  .35 

2.12 

1  .50 

5.00 

l.U 

0,20 

28 

-0.0  l 

".at 

0.76 

0,58 

o.«o 

1  .21 

1.55 

2.29 

1.75 

1 .60 

0.65 

29 

0,35 

0.96 

0.35 

0.01 

1  .ao 

1,43 

2.61 

1.95 

1  .97 

1.01 

30 

0.0ft 

0.9ft 

0.33 

0.59 

1 .30 

0.95 

3.51 

2.26 

1.’2 

1.30 

31 

0. 10 

0.39 

U.S3 

0.70 

3.36 

1.25 

ThF 

FOl  Lflwl  id  REFER 

OnwT  TO 

reaotngs 

appearing  In  tme 

table 

ABOVE 

*<Ean 

0*0 

0.59 

0.85 

0.96 

0.79 

0.96 

1 .69 

2.30 

1 ,0ft 

1,59 

1  .»R 

2.70 

2.00 

2.15 

1.60 

3. SI 

3.2« 

2.20 

-IN 

-0.5? 

-1  .T5 

-0.08 

0.10 

-0.04 

0.10 

0.51 

0.50 

-0.10 

F-  NOT  AT  STATED  TI-E 

HIGHEST  STAGE  (Fro-  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  7.50  AT  6IJ0  P.M.  ON  OCT.  27,  AFFECTED  B*  HURRICANE 

J 

LPwE*T  $T*6E  *A3  >M*U$  1.8«  PEB.  12. 


0*  It. Y  STAGES  FOR  1985 
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BAYOU  BIENVENUE  AT  F t OOOG A T E  (EAST)  (LA.) 


LOCATION.  l»T.  99-59-52,  LONG.  89-58-55.  On  NORTHEAST  kIngwall  NEAR  MISSISSIPPI  RIVER-GULP 

Outlet,  (sta'.  7603509.) 

Gage,  automatic  RFCOROEV  and  staff, 
records  available,  cfc.  35,  i9Ta  to  dace. 

EXTRfmES.  highest.  8.00  feet  (caused  8Y  huRRICAnEI  ON  OCT.  28,  1965.  LOWEST,  MINUS  2.17  FEET  ON 
FEB.  IP,  1985'. 

DAILY  eight  a.h.  STAGE  in  feet  GAGE  7ER0  IB  AT  NGYO 


WAY 

Jan 

FF« 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0,37 

•0 .54 

-0.23 

-0.35 

0.67 

0.36 

1.52 

2.22 

i 

0,59 

-0.7ft 

-0.50 

-0.96 

0.26 

n.  1  9 

F  1.75 

2.85 

1.63 

3 

0,7? 

•0.60 

-3.3T 

-0.95 

0.70 

0.03 

1 .92 

2.38 

1.63 

4 

-1,07 

-0,15 

0.35 

-0.39 

1.20 

-0.06 

1.85 

1.45 

1.33 

5 

-1.13 

0.32 

0,75 

0.71 

1.59 

-3.52 

1.57 

0.85 

1.31 

6 

-0,70 

0.21 

0.87 

1.23 

1.35 

-0.71 

1.58 

1.17 

0.75 

7 

-0.50 

1  .09 

0.53 

1.20 

0.55 

-0.77 

1  .63 

1  .01 

1.02 

8 

1  .03 

0,84 

1  .01 

-0.37 

-0.63 

1.94 

1.49 

0 .60 

9 

0.73 

0.60 

0.80 

-0.19 

-0.99 

2.01 

1.14 

0.90 

10 

0.3ft 

0.38 

0.11 

0.08 

-0.19 

1.63 

1.10 

1.37 

1  l 

0.32 

0.10 

0.13 

o.oo 

0.20 

1.2T 

0.89 

2.05 

12 

“2.37 

-0.99 

0.57 

0.03 

o.nc 

1.35 

0.72 

2.19 

13 

-1.55 

-0,57 

1  .62 

0.22 

0.93 

1.25 

1  .09 

2.13 

14 

-1  .65 

-0.69 

0.66 

0.57 

t  .16 

1.15 

1.25 

l.ll 

15 

-1.27 

0.31 

-0.09 

0.66 

1 .98 

1.25 

1.55 

1.22 

16 

-0.76 

0.60 

0.30 

0.«0 

1.3« 

1.63 

1.73 

1.13 

17 

-0.66 

0.35 

0.97 

-0.92 

0.86 

2.09 

1.95 

1.15 

18  F 

-0,75 

0.35 

0.19 

0.51 

0.95 

0.50 

2.50 

2.02 

0.93 

19 

-0.80 

-0.05 

-0.30 

1.00 

0.04 

0.37 

2.93 

2.00 

0.74 

20 

0.35 

-0.04 

1.30 

1.18 

1.1“ 

0.11 

2.70 

1.53 

0.40 

21 

-0.56 

0.60 

3.30 

1.21 

0.93 

0.03 

2.«« 

1  .86 

0.53 

22 

-0.9g 

0 ,9ft 

0.53 

1.17 

0.30 

0.31 

2.2# 

1.72 

0.10 

23 

-0,65 

0.94 

0.86 

1.36 

-0.09 

0.03 

2.22 

0.80 

0.35 

24 

-0.37 

0.74 

0.35 

0.65 

-0.27 

0.06 

2.12 

1  .03 

0,50 

25 

-0 . 34 

1 .18 

-0.09 

0,65 

-0.06 

0.(6 

2. 27 

1  .20 

0.10 

26 

-0.36 

0.15 

0.90 

0.62 

-0.05 

0.99 

2.69 

1  .40 

0.23 

27 

-0,30 

-0.35 

0.59 

0.37 

-0.07 

0.91 

5.10 

1.55 

0.63 

28 

-0,79 

-0.18 

0.38 

0.17 

0.07 

0.73 

5.05 

1.95 

1.28 

29 

-0,38 

0.00 

-0.09 

0.11 

0.76 

5.40 

2.30 

l.*4 

30 

-0,70 

0.37 

-0,05 

0.30 

3.23 

2.2# 

1.29 

3 1 

-0.68 

-0.17 

0.59 

3.2# 

1  .48 

ThE 

following  refer 

only  to 

REAOINGS 

appearing 

IN 

the  table 

ABOVE 

"EAN 

•0.06 

0.29 

0.53 

0.39 

1.52 

1.10 

1  .18 

2.20 

1.62 

1.59 

2.85 

2.22 

-2.37 

-0.64 

-0,96 

-0.92 

0,72 

0.10 

F-  NOT 

at  stated  ti»e 

highest  stage 

MAS  8.00 

AT  2100 

A.M.  ON 

OCT.  28, 

affected 

BY 

hurricane 

JUAN. 

LOmEST  ST»GE  mas  minus  3.37  On  FEB.  12. 


1 86 


0* ILY  STASES  FOR  1985 


ln'»»C')AST»L  wiTERNiV  RFAR  PARTS  ROAD  BRIDGE.  RE*  ORLEANS,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-00-24,  LONG.  89*56-05.  ON  NORTH  BANK  AT  NEN  nRLEANS  PUBLIC  SERVICE,  INC. 

Electric  plant  ano  1700  feet  east  of  Paris  road  bridge,  ista.  7go«ooj.) 
gage.  automatic  RECOROER  and  staff. 

general  Information.  on  man.  4,  1977  GAGE  NAS  RAISED  2.18  FEET  TO  AGREE  nITh  ne*  BENCHMARK 
EiEVATiOnS  and  n£N  GAGE  2ER0.  STAGES  FROM  jan.  1  Thru  mar.  3  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 

PRIOR  TO  1 B7 7  GAGE  ZERO  NAS  M.L.G. 

RECORDS  AvAILASLF.  STAGE,  JUNE  27,  TO  OCT.  9,  1944,  JUNE  12,  TO  AUG.  17,  1945,  ANO  APR.  16,  1948, 
Tn  DATE.  PRIOR  TO  NOV.  IS,  1967,  GAGE  NAS  LOCATED  AT  PARIS  ROAO  BRIDGE  (FIELD  OFFICE). 

EXTREMES.  highest,  10.04  FEET  (CAUSED  8V  HuRRICANF)  ON  SEP.  10,  1965.  L0NE3T,  MINUS  2.19  FEET  ON 
MIR.  5.  I»65.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY 

ETGhT  a.m.  stage 

I*  FEET 

GA6E 

ZERO  AT 

NG  VO 

Day 

Jan  fEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

net 

NOV 

OEC 

1 

1.10 

0.15 

0.40 

0.25 

1.04 

0.89 

0.80 

0.51 

2.19 

2.21 

1.92 

2 

1,29 

ft.  01 

0.10 

0.10 

0.60 

0.70 

0.10 

0.72 

0.50 

2.55 

1.72 

3 

1,«5 

0.09 

0.21 

0.10 

l.U 

0.1? 

0.96 

2.76 

2.16 

2.20 

a 

-0,42 

ft. 38 

0.90 

0.11 

1.68  F 

o.6a 

0.10 

1  .58 

2.59 

2.00 

F 

l.*6 

1.90 

5 

•  ,C1 

1.52 

1  .20 

2.15 

-0.11 

0.61 

1.72 

2.18 

1.70 

1,76 

6 

-0,08 

0.85 

1.T4 

1.82 

1.77 

-0.35 

0.81 

1.80 

2.19 

1.91 

1.00 

7 

0.08 

1  .89 

1.24 

1.72 

0.99 

-0.39 

1.00 

1.72 

2.21 

2.01 

1.26 

8 

0,27 

1.87 

l.«2 

1.39 

0.09 

-0.25 

0.01 

1.72 

2.17 

2.29 

0.57 

9 

1,59 

1  .4b 

1.20 

1.17 

0.33 

-0.10 

0.40 

1  .69 

2.2« 

2.2* 

0.68 

1U 

1.39 

1  .06 

0.98 

0.54 

0.49 

n.33 

0.79 

1.50 

2.06 

2.12 

1  .05 

u 

1,24 

ft.  99 

0.78 

0.58 

0.41 

0.37 

0.02 

1  .75 

1.97 

1.50 

1.4* 

12 

1,13 

-1  .75 

0.00 

1.06 

0.41 

0.37 

1.20 

1.93 

1  .84 

1.50 

F 

0.65 

1.72 

13 

0,85 

-1  .00 

-0.08 

2.00 

0.53 

1.32 

1.30 

2.07 

1.86 

1.59 

1.53 

1.71 

14 

0,16 

•1.15 

-0.03 

l.Ob 

0.96 

1  .60 

1.22 

1  .99 

5.25 

1.54 

1.60 

1.02 

15 

-0.20 

-0.75 

0.80 

0.35 

0.89 

1 ,90 

l.?5 

2,81 

5.2* 

1.53 

l.*l 

1.55 

lb 

0,10 

-0.15 

l.U 

0.62 

0.70 

1.69 

1.09 

1.91 

2.62 

1.82 

2.17 

1.35 

17 

0,17 

0.28 

0.80 

0.01 

-0.09 

1.33 

0.90 

1.59 

2.49 

2.20 

1.01 

1.50 

18 

D.U 

ft. 79 

0.70 

0.89 

l.«5 

0.90 

1,05 

1  .06 

*•50 

2.B2 

2.51 

1.12 

14 

-0,02 

0.65 

0.21 

1.40 

1.50 

0.79 

l.?5 

l.«2 

2.71 

3.24 

2.37 

i.oe 

20 

0.81 

0.65 

1.71 

1.55 

1.58 

0.90 

1  .04 

1  ,69 

5.22 

3.01 

1.99 

0.37 

21 

0,05 

1.29 

2.70 

1  .60 

1.1* 

0.80 

0.96 

1  .83 

5.09 

2.81 

2.31 

0.70 

22 

-0,37 

1  .68 

1  .09 

1.56 

0.80 

ft. 86 

1.18 

1  .99 

5.11 

2.62 

2.01 

0.00 

23 

0.16 

1  .64 

1.32 

1.71 

0,40 

ft. 65 

1  .60 

2.13 

2.89 

2.54 

1.12 

-0.10 

24 

0,56 

)  .«5 

0.77 

1.09 

0.19 

0.70 

1.58 

e  .2 1 

2.2* 

2.40 

1.35 

0.00 

2S 

0.36 

1  .84 

0.55 

1  .08 

0.38 

0,70 

1.19 

2.29 

2.19 

2.53 

1.12 

0.05 

2b 

0,39 

0.85 

0.84 

1  .00 

0.38 

0.95 

1.4? 

2.30 

1  .60 

2.95 

1.15 

0,02 

27 

0,39 

o.2l 

1  .01 

0,83 

0.31 

0.76 

1.35 

2.12 

1.50 

5.00 

1.17 

0.20 

28 

-0,01 

0.41 

0.76 

0.58 

0.40 

1  .21 

1.55 

2.29 

1.75 

1.60 

0.85 

29 

0,35 

0.46 

0.35 

0.41 

1.40 

1.43 

2.81 

1.95 

1.97 

1.01 

30 

0,08 

0.94 

0.33 

0.59 

1.30 

0.95 

5.51 

2.26 

1.92 

1.30 

31 

o.to 

0.34 

0.83 

0.70 

5.58 

1.25 

the 

F Ol  LftwlMG 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0,4q 

0.59 

0.85 

0.96 

0.79 

0.98 

1.89 

2.50 

1.04 

*A* 

1,59 

1  .89 

2.70 

2.00 

2.15 

1  .60 

5.51 

5.28 

2.20 

min 

-0.52 

-1  .75 

-0.08 

0.10 

-0.04 

0.10 

0.51 

0.50 

-0.10 

F-  NOT 

AT  STATED  TIME 

HlGHfST 

stage 

(From  INCOMPLETE 

RECORD ) 

MAS  7.50 

AT  6 1  30 

p.m.  on 

OCT. 

27,  AFFECTEO  ST 

HURRICANE 

Juan. 

IOnEST  StaGE  NAS  MINUS  1.84  ON  FEB.  12. 


DAILY  *TA*IS  FOR  IMS 


10T. 


inner  harbor  navigation  canal  near  seabrqok  bridge,  nen  Orleans,  la. 


location.  L*T.  30-01-45.  LONG.  90-01-M.  BAROIO  RLANT  NHARE  ON  EAST  BANK,  BSO  FEET  SOUTH  OR 
SEABROOK  BRIDGE'.  (STA.  TGOGOOG.) 

gage',  autonattc  recorder  ano  staff. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  JULY  IG,  1TTG  GAGE  NAS  RAISED  1.42  FEET  TO  AGREE  NITM  NEN  BENCHMARK 
ElEVATjOnS  AND  NEN  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  I  THRU  JULT  16  HERE  CORRECTED  TO  HER  DATUM. 
FRIOR  TO  1*T6  GAGE  ZERO  NAS  M.L.6. 

RECORDS  AVAILABLE.  VARIOUS  NORTHS,  1*42,  1*44,  1*45.  1*5*,  AND  1*60.  OAILV,  AUG.  IS,  1*61,  TO 
DITE.  FRIO*  TO  HAR.  4,  1*65,  GAGE  NAS  LOCATED  AT  SOUTHERN  RAILROAD  BRIDGE. 

EXTREMES.  (SINCE  1*62)  HIGHEST,  6.4T  FEET  (CAUSED  BV  HURRICANE)  ON  AUG.  IS,  1*6*.  LONEST, 
MINUS  1.62  FEET  on  FEB.  29,  1*84.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


daily 

EIGhT  A, 

, M .  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1*T1 

AOJ.I 

OAT 

Jan 

FE8 

MAR 

AFR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

otc 

1 

0>8 

0.4* 

0.46 

0,31 

0  ,*6 

0.20 

0.01 

0.24 

2.00 

t.«* 

1  •*♦ 

1.55 

2 

1,02 

0.41 

0.2* 

0.10 

0.36 

0.02 

-0.31 

0.28 

1.36 

l.*S 

2. *5 

1.22 

3 

1,0b 

0.20 

0.3* 

•  0,04 

0.3S 

0.03 

-0.23 

0.83 

2.23 

1.83 

l.*0 

1.25 

4 

-0,4n 

0.4* 

•  .*  J 

-0.11 

0.76 

0,03 

•  0.26 

0.*T 

l.*3 

l.T* 

1.06 

l.l* 

5 

-0.87 

0.93 

1.22 

0.44 

1.1* 

-0.11 

0,05 

1.3* 

1.67 

1.58 

0.S5 

1.35 

b 

-0,4b 

0.*3 

1.2* 

0,82 

1.2* 

-0.22 

0.61 

l.«« 

1.54 

1.18 

O.M 

0.6# 

T 

-0.22 

1  .28 

0.*6 

1.02 

1.10 

-0.23 

0.44 

1.22 

I. S3 

1.20 

o.*s 

0.S5 

6 

0,33 

1  .21 

1.31 

0.*8 

0.35 

•0.21 

0,40 

1.02 

1.40 

1.5» 

1.20 

0.50 

* 

0,85 

o.*3 

0.80 

0.72 

0.43 

-0.22 

0.14 

1.00 

1.32 

1.76 

l.*s 

0.6R 

10 

1.05 

0.70 

0.2* 

0.27 

0.40 

0.04 

0.20 

0,78 

1.38 

1.62 

1.2T 

O.M 

1  1 

0^*5 

0.85 

0.22 

0.58 

0.3* 

0.25 

0.20 

0.64 

1.33 

1.15 

1.1* 

1.10 

12 

0,72 

0.60 

-0.18 

0.93 

0.34 

0.43 

0.50 

0.9* 

1.23 

!.!» 

1.10 

!.«* 

13 

0,55 

-n.*b 

-0.03 

1.70 

0.45 

0.53 

0.4* 

1.23 

1.2* 

1.22 

1.25 

l.B* 

14 

0,15 

-0.87 

0.08 

1.24 

0.67 

0.*2 

0.47 

1.28 

2.08 

1.33 

1.30 

0.71 

15 

-0.22 

-0.52 

0,44 

0.72 

0.60 

1.42 

0.40 

l.*0 

2.65 

l.*7 

1.50 

0.70 

lb 

0,0b 

-0.07 

0.*3 

0.11 

0.2* 

1.13 

0.44 

1.76 

2.13 

1.61 

l.*T 

0.66 

IT 

0,64 

0.55 

0.*4 

0.62 

-0.1* 

0.84 

0.47 

2.1* 

1.80 

1.** 

0.8* 

18 

0,34 

0.*3 

0.52 

0.52 

0.4* 

0.4* 

0.4* 

2.21 

2.10 

1.56 

0.6* 

I* 

0,0* 

0.64 

0.14 

0.81 

0.69 

0.40 

0.72 

2.1* 

2.61 

1.71 

0.60 

20 

0.81 

0.73 

0.** 

0  .  *7 

o.*o 

0.38 

0.75 

1.10 

2.35 

2.** 

1.50 

0.2* 

21 

0^15 

0  .  *3 

2.5* 

0.** 

0.82 

0.63 

0.62 

1.23 

2.33 

2.1* 

1.80 

0.21 

22 

-0,25 

1  .26 

1.0b 

0.*b 

0.57 

0.60 

0.68 

1.3* 

2.38 

l.*S 

1.55 

•0.15 

23 

-0,2T 

1.28 

0.85 

1.18 

0.26 

0,50 

1.05 

1.37 

2.1* 

!.** 

0.75 

•O.OS 

24 

0,14 

1.16 

0.2* 

0.81 

0.14 

0.6* 

1.22 

1.35 

1.70 

l.M 

0.*5 

0,05 

25 

0.22 

1  .33 

-0.02 

0.72 

0.20 

0.51 

0.62 

1.33 

1.63 

2.16 

0.S7 

0.11 

2b 

0.07 

0.5* 

0.0* 

0.79 

0.31 

0.54 

0.64 

1.34 

1.28 

2.50 

0.«2 

•0,15 

27 

0,15 

0.2* 

0.60 

0.77 

0.36 

0.42 

0.58 

1  .28 

1.0* 

4.0* 

1.00 

-0.10 

28 

0,08 

0.41 

0.5* 

0.64 

0.57 

0.40 

0.54 

1  .65 

1  .21 

1.32 

0,«0 

2* 

0,17 

0.3b 

0.38 

0.31 

0.41 

0.58 

2.13 

1.63 

l.St 

0,60 

30 

0,23 

0.71 

0,42 

0.25 

0,44 

0.44 

2.58 

2.03 

1,87 

0.70 

31 

0.2* 

0.7* 

0.36 

0.28 

2.74 

E  2.52 

0.*3 

THE 

FOLLOHING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

0,27 

0.60 

0.64 

0,67 

0.51 

0.37 

0.42 

1.78 

1,30 

0.6* 

MAX 

1,06 

1  .33 

2.5* 

1.70 

1.2* 

1.42 

1.22 

2.65 

2.25 

1.** 

MIN 

-0.87 

-0.*6 

-0.18 

-0.11 

-0.1* 

•0.23 

-0.31 

1.09 

0.T5 

•0.25 

F-  HOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  m‘S  4.25  AT  5100  A.H.  ON  OCT.  27,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JuAN 
LOmEST  ST &GE  H‘S  MINUS  1.21  OH  FES.  12. 
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OAKY  STASES  FOR  1985 


INNER  HARBOR  NAVI6ATIQN  canal  (INN)  AT  FLORIOA  ATE.  BRIDGE,  NEH  ORLEANS,  la 


LOCATION.  l*T.  29-58-53,  LONS.  90-01-15.  FLORIDA  AVENUE  BRIDGE  AT  BRIOCE  CONTROL  HOUSE, 

And  A. 3  hiles  northeast  FRON  FOOT  of  canal  street.  CSTA.  7612007.) 

gage'.  automatic  recorder  and  wire  height. 

general  information,  on  feb,  it,,  19T9  cage  has  raised  21. eb  feet  to  agree  hith  neh  benchmark 
Elevations  ano  neh  gage  zero,  stages  from  jan.  1  thru  feb.  26  here  corrected  to  neh  datum. 

PRIOR  TO  1979  GAGE  ZERO  HAS  MINUS  20.55  FEET,  N6VD. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1 994  TO  DATE.  SUBTRACT  0.2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955. 

EXTREMES.  (SINCE  1945)  HIGHEST,  9.82  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1989.  LOMEST,  MINUS 
1.95  FeEt  ON  OEC.  25,  1983.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTEO  TO  NGVO. 


DAILY  eight  A.M.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

1>0 

0.10 

0.00 

-0.20 

0.77 

0.40 

0.42 

0.03 

0.61 

1.™ 

1.40 

2.09 

2 

1,50 

-0.10 

-0.10 

-0.30 

0.17 

o.oS 

-0.35 

0.20 

2.30 

2.02 

2.40 

l.«0 

3 

0,32 

0.05 

-0,50 

0.65 

-0.17 

•0.28 

0.30 

1.90 

1.82 

2.30 

l  .TO 

4 

-0,39 

0.48 

-0.20 

1.20 

-0.15 

-0.50 

1.20 

1.60 

1.T1 

1.00 

1.54 

5 

-0.40 

1.10 

0.90 

1.40 

-0.63 

0.02 

1.34 

1.55 

1.50 

1.00 

1.34 

6 

0^55 

0.81 

1.40 

1.05  F 

-0.39 

0.50 

1.21 

1.60 

l.«2 

1.12 

0.59 

7 

1,20 

1  .65 

1.25 

0.40 

0.50 

0.28 

1.32 

1.38 

0.95 

0.70 

B 

1,17 

1.55 

1.00 

-0.33 

0.30 

0.24 

1.1" 

1.55 

1  .T9 

1.50 

0.23 

9 

1,52 

1  .20 

0.80 

0,82 

-0.08 

0.00 

0.00 

0,98 

1.70 

1.T8 

1.05 

0.35 

10 

1.74 

0.73 

0.29 

0,27 

0.07 

0.40 

0.39 

1.15 

1.53 

1  .83 

1.10 

0.T5 

1  1 

1.30 

0.65 

-0.10 

0.40 

0.00 

0.50 

0.48 

1.30 

1.45 

1.04 

1.00 

1.05 

12 

0,85 

0.05 

-0.52 

0.80 

0.04 

0.80 

0.73 

1.42 

1.32 

1.12 

0.88 

1.22 

13 

0,56 

-1.14 

-0.42 

1.50 

0.25 

0.80 

0.75 

1.55 

1.35 

l.H 

1.10 

1.80 

14 

-0,10 

•1.13 

-0.40 

0.65 

0.54 

0.60 

2.32 

2.50 

1.12 

1.28 

0.40 

IS 

-0.45 

-0.53 

0.38 

0,07 

0.54 

0.62 

1.49 

2.90 

1.2» 

1.55 

1.01 

18 

-0,07 

-0.25 

0.80 

0.04 

0.33 

0.62 

0.63 

2.20 

1.64 

1.60 

1.00 

17 

0,40 

0.45 

0.45 

0.45 

-0.31 

0.60 

0.25 

2.H 

2.04 

1.90 

1.1* 

18 

0,15 

1  .03 

0.30 

0.48 

1.04 

0.63 

0.79 

2.20 

2.59 

2.00 

0,71 

19 

-0,05 

0.71 

-0.19 

0.92 

0.80 

0.82 

1.16 

2.40 

3.03 

2.05 

0,55 

20 

0.75 

-0.07 

1.33 

1.10 

0.92 

0.50 

1.46 

2.80 

2.78 

1.50 

-0.09 

21 

0.03 

0.90 

2.30 

1.20 

0.64 

1.55 

2.60 

2.38 

1.80 

0.10 

22 

-0.35 

1  .30 

0.70 

1.12 

0.23 

0.50 

1.70 

2. TO 

2.22 

1.50 

•0.55 

23 

-0,16 

1  .30 

1.00 

1.27 

•  0.12 

0.02 

1.70 

2.30 

2.18 

0.54 

•0.40 

24 

0,28 

0.98 

0,33 

0.58 

-0.30 

0.07 

1.69 

1.80 

2.01 

0.70 

-0.14 

25 

0.28 

0.82 

0.10 

0.54 

-0.20 

0,06 

1.61 

1.T5 

2.22 

0.70 

•0.45 

28 

0^10 

0.90 

0.47 

0.55 

0.18 

0.50 

1.61 

1.30 

2.66 

0.70 

*0.50 

27 

0.13  F 

-0.15 

0.69 

0.35 

0.10 

0.50 

0.95 

1.74 

1.20 

4.90 

0.88 

-0.40 

28 

-0,27 

0.90 

0.41 

0.33 

0.14 

0.72 

0.95 

2.21 

t.«0 

5.00 

1.20 

0.20 

29 

0,13 

0.49 

0.02 

0.13 

1  .00 

0.88 

2.93 

1.63 

5.30 

1.52 

0.75 

30 

-0,09 

0.50 

0.03 

0.18 

0.89 

0.56 

2,80 

1.99 

3.30 

1.60 

0.80 

31 

-0.07 

0.50 

0.42 

0.26 

I  .66 

1.50 

1.00 

The 

folloning  refer 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0,37 

0.51 

0.56 

0.35 

1.38 

2.20 

1.32 

0,63 

MA» 

1,74 

1  .65 

1.50 

1  .40 

2.93 

5.30 

2.40 

2.09 

MIN 

-0.45 

-1.14 

-0.50 

-0.33 

0.03 

1.04 

0.54 

-0.55 

F-  NOT 

AT  3TATE0  TIME 

HIGHEST 

stage 

(FRO"  INCOMPLETE 

RECORD) 

HAS  5.30 

AT  8100 

A.M.  ON 

OCT. 

29,  AFFECTED  BY 

HURRICANE 

Juan. 

LUhEST  stage  H»S  minus  1.51  ON  JAN.  22. 


DAILY  STASES  FOR  1*85 
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INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  (INN)  AT  NEM  ORLEANS,  LA, 


LOCATION.  l*T.  29-57-52,  LONG.  *0-01-42.  LAKE  ENn  OF  INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK,  3.3 
NTLES  northeast  FROH  FOOT  OF  CANAL  STREET.  (STa.  7616007.) 

gage,  staff  type. 

GENERAL  InFORhATTON.  On  HAR.  IS,  1*75  GAGE  NAS  RAISED  55.15  FEET  TO  AGREE  NITH  HEN  BENCHHARK 

elevations  a no  nen  sage  zero,  stages  from  jan.  i  thru  har.  it  here  corrected  to  men  datun. 

PRIOR  TO  1*75  GAGE  ZERO  NAS  HINUS  52.1*  FEET,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAT  17,  1*22.  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.61  FEET  (FROH  HISHNATER  HARK)  (CAUSEO  BY  HURRICANE  BETSY)  ON  SEP.  10.  1*65. 

lonest,  minus  i.*o  feet  on  feb.  12,  i*as.  extremes  have  been  adjusteo  to  ngvc. 


daily 

eight  A.m.  stage 

IN  FEET 

CAGE 

ZERO  IS  AT  NGVO 

(1*65  AOJ.) 

day 

jan  feb 

mar  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  OEC 

1 

0,*0 

-0.20 

0.00 

0.20 

0.60 

0.*0 

0.30 

1.00 

1.60 

l.*0 

1.40 

l.BO 

2 

1,20 

-0.30 

-0.20 

6.00 

0.00 

1  .20 

•  0.40 

0.10 

0.50 

2.00 

2.30 

1.50 

5 

2.1* 

-0.20 

o.oo 

-0.30 

0.40 

0.00 

-0.20 

0.30 

2.40 

2.30 

2.20 

1.20 

A 

-0,20 

0.60 

0.60 

0,40 

1.40 

o.oo 

-0.40 

1.00 

2.00 

1.60 

1.00 

1.50 

5 

0.12 

0.70 

1  .00 

0,*0 

1.40 

-0.50 

0.10 

1.30 

1.60 

l.BO 

0.70 

1.30 

6 

-0.6o 

-0.30 

1  .20 

1.10 

1 .00 

0.60 

0.40 

1.40 

1.80 

1.60 

1.30 

0,60 

T 

-0,20 

1  .40 

0.*0 

1.80 

o.*o 

-0.70 

0.40 

1.20 

l.BO 

1.50 

1.10 

0.70 

B 

0,30 

1  .50 

1.00 

1.20 

-0.40 

-0.60 

0.30 

1  .30 

1.60 

l.BO 

1.50 

0,20 

* 

0,30 

1  .20 

0.80 

1.50 

-0.10 

-0.60 

0.10 

1.20 

l.BO 

l.BO 

1.10 

0.30 

10 

0.20 

o.*o 

0.60 

1.00 

0.10 

-0.20 

0.40 

1.00 

1  .60 

1.60 

1.00 

0,70 

1  1 

1,00 

0.80 

0.10 

1.50 

0.10 

0.10 

0.50 

1.20 

1.60 

1.10 

1.10 

o.*o 

12 

0,*0 

-1  .*0 

-0.40 

0,50 

0.10 

o.io 

0.20 

1.40 

1.40 

1.10 

o.so 

1.00 

15 

0,5o 

-0.60 

-0.40 

1.60 

0.20 

-0.80 

1.00 

1.50 

1.00 

1.10 

1.00 

1.40 

1A 

-0,25 

-0.60 

-0.50 

0.70 

0.40 

2.00 

1.60 

1.50 

l.BO 

1.50 

1.30 

0.50 

15 

-0.50 

-1  .00 

0.50 

0.10 

0.60 

1.30 

0.60 

2.20 

2.40 

1 .10 

1.50 

1.00 

16 

-0.20 

-0.30 

1.20 

0.10 

0.30 

2.00 

1  .80 

1.40 

Z.40 

1.50 

1.60 

0.90 

17 

0,00 

0.10 

1.00 

0.20 

-0.40 

n.*0 

0.50 

o.*o 

l.BO 

2.10 

1  .TO 

1.00 

IB 

-0,20 

0.80 

0.80 

0.50 

l.*0 

1 .40 

0.50 

0.40 

2.20 

2.40 

2.00 

O.BO 

1* 

0.2C 

O.AO 

0.10 

o.*o 

0.80 

0,40 

o.*o 

o.*o 

2.30 

3.00 

2.00 

0.50 

20 

0.20 

-0.40 

1  .40 

1.40 

0.10 

0.20 

-0.50 

1.10 

2. 80 

2.*0 

1  .20 

-0,*0 

21 

0>0 

0.*0 

2.50 

l.*0 

0.70 

0.30 

0.20 

1.40 

2.40 

2.50 

l.BO 

0.90 

22 

-0,50 

1.30 

0.40 

1.00 

0.40 

O.CO 

0.60 

1 .60 

2.70 

2.50 

1.50 

-0,50 

25 

-0,  To 

1.30 

1  .00 

2.00 

0.20 

o.oo 

1.10 

1  .70 

2.20 

2.20 

0.50 

-0.50 

2A 

0,20 

1 .10 

0.20 

0.60 

0.00 

0,60 

0.70 

1.70 

1 .80 

2.00 

O.BO 

0.10 

25 

0.20 

1  .20 

0.00 

0.80 

1 .00 

0.20 

0.50 

1  .70 

1.70 

2.20 

0.70 

-0.60 

26 

0,10 

0.40 

0.20 

0.50 

0.00 

0.50 

1.00 

1.70 

1.40 

2.60 

0.60 

0.40 

27 

0,10 

-0.80 

0.60 

0.30 

0.00 

0.20 

o.*o 

1  .50 

1.00 

4,90 

O.BO 

-0.50 

28 

0,30 

-0.20 

0.40 

0,*0 

o.*o 

0.70 

1.00 

1  .70 

1.50 

5.00 

1.30 

0,20 

2* 

0,10 

0.70 

0.70 

0.00 

1.10 

o.*o 

2.20 

1.60 

5.40 

1.40 

0.50 

30 

-0,20 

0.50 

0.60 

0.80 

0.40 

0.50 

3.00 

2.00 

3.50 

1.70 

0.50 

31 

-0.03 

0.10 

0.40 

0.30 

2.80 

3.40 

0.90 

The 

following 

PEFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

appfaring  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0,20 

0.27 

0.52 

l  .02 

0.44 

0.1* 

0,50 

1.3* 

1.82 

2.31 

1.2* 

0.5* 

HA* 

2.18 

1.50 

2.50 

6.00 

1  .*0 

2.00 

1,80 

3.00 

2.80 

5.40 

2.30 

l.BO 

►•In 

-0.60 

-1  .*0 

-0.50 

-0.30 

-0.40 

-0,80 

-0.50 

0.10 

0.50 

1.10 

0.50 

-0.90 

HIGHEST  stage  has  5. *0  ON  OCT.  2*,  AFFECTED  by  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STAGE  NAS  MINUS  l.*0  ON  FEB.  12. 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


intracoastal  haternav  at  harvey  lock  (la.) 


location.  lay.  89-54-31.  LONS.  90-05-02.  STEEL  STRUCTURE  ON  CANALSIDE  TAILBAY  NALL.  (STA. 
742000T.1 

GAGE.  NIRE  NEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  DEC.  5,  1974  GAGE  NAS  RAISEO  1.88  FEET  TO  AGREE  NITH  NEn  BENCHMARK 
EiEYATjOnS  ANO  NEN  GAGE  ZERO.  stages  FROM  JAN.  1  Thru  DEC.  «  HERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 
PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  NAS  AT  M.L.6. 

RECOROS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1925.  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  4.74  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE!  ON  OCT.  29,  1985.  LONEST,  MINUS  1.28  FEET  ON 
JAN.  28  ANO  27,  1940.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGYD. 


daily 

EIGHT  A.M.  3TA6E 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  N6V0 

(19*5 

ADJ.) 

OA  Y 

JAN  FEB 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

1 

1.52 

1  .AO 

1.10 

1.48 

1.59 

1.44 

0.80 

1  .04 

2.10 

1.76 

3.45 

1.93 

a 

1,62 

t  .20 

1.25 

1.82 

1.51 

1.50 

0.81 

1.02 

2.91 

1.55 

2.90 

1.85 

3 

1,20 

0.50 

1.28 

0.87 

0.92 

1.19 

0.84 

0.94 

2.08 

1.49 

2.70 

0.94 

a 

1,«5 

0.60 

1  .68 

1.14 

0.66 

t  .26 

0.71 

0.90 

2.29 

1.75 

2.35 

0.93 

5 

0.T5 

t  .00 

1.30 

1.56 

0.86 

1 .10 

1.20 

1.16 

2.11 

1.55 

2.80 

1.2* 

6 

1,10 

0.87 

0.99 

1.34 

0.90 

1.05 

1.35 

1  .30 

2.03 

1.11 

1.85 

0.94 

? 

1,52 

0.*6 

1.38 

1.50 

1.23 

1  .20 

1.44 

1.23 

1.83 

1.21 

1.88 

0.98 

8 

1,20 

0.6A 

1.92 

1.38 

1  .66 

1  .25 

1.35 

1.28 

1.83 

1.1» 

1.79 

1.00 

9 

1,74 

0.80 

1  .26 

1.12 

1.33 

1.12 

1.25 

1.19 

1.60 

l.«9 

I  .84 

0.90 

10 

1.26 

0.92 

1.21 

0.90 

1.27 

1.10 

0.94 

1.09 

1.74 

1.65 

1.80 

0.95 

11 

1,01 

1.«1 

1.17 

1.19 

1.39 

1  .45 

0.89 

0.85 

1  .80 

1  .60 

1.81 

0.98 

12 

0 , 1  2 

0.9A 

1.1« 

1.35 

1.50 

1  .25 

0.81 

0.87 

1.75 

1.49 

1.77 

0.95 

13 

0,17 

0.86 

1.10 

1.95 

1.60 

0.95 

0.88 

1  .06 

1.74 

1.40 

1.90 

1.83 

la 

0.68 

0.53 

1  .20 

1  .49 

1.60 

0.98 

0 . 9  J 

1.39 

1.78 

1.36 

1.75 

1.17 

15 

O.TJ 

O.A? 

0.93 

1  .60 

1.35 

1.07 

1  .02 

1.79 

1.70 

1.87 

1  .68 

1.07 

lb 

1.02 

0.A7 

1,10 

1.52 

1.15 

1  .40 

0.88 

2.75 

1.87 

1.85 

1.81 

l.ll 

17 

1,49 

0.75 

1.28 

0.96 

1  .06 

1.65 

1.12 

2.22 

1.89 

1.72 

1.81 

0.97 

18 

1,24 

0.79 

0.98 

1.28 

0.86 

1 .58 

0,96 

2.22 

1.91 

2.00 

1.50 

0.95 

19 

1,34 

0.87 

1.15 

1.28 

0.95 

1  .39 

1.12 

1  .62 

1.61 

1.93 

1.81 

0.7* 

20 

0.94 

0.85 

1.29 

1.10 

1  .2« 

1.17 

1  .31 

1  .51 

1.52 

1  .68 

1.70 

0.70 

21 

0,55 

0.65 

2.06 

1  .05 

1.23 

1.36 

1  .30 

1.35 

1.76 

1.34 

1.30 

0.67 

22 

0,21 

0.79 

1.81 

1.12 

1.35 

1  .40 

1.15 

t  .40 

1.41 

1.90 

1  .80 

0.64 

23 

0,42 

1  .21 

1.32 

1  .20 

1.37 

1.47 

1 .20 

1.45 

1.51 

2.12 

1.31 

1  .08 

2a 

0,63 

0.92 

1.22 

1.89 

l.«5 

1  .92 

1,05 

1.41 

2.20 

2.30 

1.50 

1.12 

25 

1.21 

0.98 

1.20 

1.79 

1.15 

1  .40 

1.10 

1  .24 

1.85 

2.33 

1.73 

0,87 

26 

1,10 

0.75 

1.10 

1.50 

1.23 

1  .29 

1  .05 

l.«5 

2.10 

1.92 

1  .90 

0.70 

27 

1,02 

1.25 

1.34 

1.85 

1  .25 

1  .21 

1.13 

1  .50 

1  .66 

2.66 

1.85 

0.78 

28 

0, 95 

1  .05 

1.35 

1  .63 

l.«9 

1.16 

1.15 

1.68 

1  .»2 

3.20 

8.01 

1.07 

29 

0.9* 

1  .60 

1  .69 

1.22 

1  .21 

1.15 

1  .66 

1  .60 

4.51 

8.00 

1.12 

30 

0>6 

1.90 

1.51 

1.1« 

1  .23 

1  .06 

1  .74 

1.85 

4.12 

1.85 

1.90 

31 

1.35 

2.05 

1.16 

1.07 

1  .84 

3.85 

1,50 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1,00 

0.87 

1.32 

1.37 

1  .29 

1.27 

1  .Ob 

1  ,«2 

1  .84 

1.98 

1  .89 

1.06 

MAX 

1,74 

1  •  A  I 

2.06 

1.85 

1  .66 

1 .65 

1 ,  aa 

2.75 

2.91 

«.51 

3.45 

1.93 

M  1  N 

0.12 

0  .  A  2 

0.93 

0.87 

0.66 

0.95 

0.71 

0.85 

1.41 

1.11 

1.20 

0.64 

highest  stage  HAS  4.7a  ON  tlCT,  29,  AFFECTEO  BY  HURRICANE  JUAN. 
LJhEST  stage  was  0.12  ON  JAN.  12. 
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INTRACGASTAL  waterway  AT  ALGIERS  LOCK  (LA.) 


LOCATION.  L»T.  ?9-54-43.  LUNG.  89-58-28.  ON  SOUTHWEST  CORNER  OF  CANALSIDE  TAILBAY  WALL.  (STA. 
7629004.) 

sage'.  automatic  recorder  and  wire  weight. 

general  information,  on  dec.  5,  1974  gage  was  raised  t.89  feet  to  agree  with  new  benchmark 
elevations  and  new  gage  zero,  stages  from  jan.  1  thru  oec.  4  were  corrected  to  new  datum, 
prior  to  1974  gage  zero  was  minus  0.22  foot,  h.l.g. 

RECJROS  AyA ILABLF.  HAY  1,  1956,  TO  DATE. 

FytrpmES.  HIGHEST.  4.43  FEET  (CAUSED  8Y  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1983.  LOWEST,  MINUS  1.64  FEET 
(CAUSED  BY  HURRICANE)  On  StP-  9.  1965.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


OAILY  EIGHT  A 

.m.  stage 

IN  FEE! 

GAGF 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1965 

AOJ.) 

Day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

2,05 

1.13 

1.39 

1.15 

l.«9 

1.30 

0.69 

0.85 

1.95 

1.66 

3.31 

1.61 

2 

1,25 

1  .20 

1.15 

1  ,00 

1.36 

1  .1« 

0.66 

0.79 

1.75 

1.32 

2.72 

1.35 

3 

1,10 

0.50 

1.18 

0.70 

0.92 

1.11 

0.70 

0.77 

1.92 

1.39 

2.30 

0.63 

4 

0,87 

0,55 

1.68 

0.97 

0.59 

1  .08 

0.96 

0.76 

2.18 

1.65 

2.20 

0.90 

5 

0.60 

0.97 

1.27 

1.32 

0,67 

0.96 

0.95 

1.10 

2.03 

1.21 

1.83 

1.13 

6 

0,70 

1  .IS 

1 .00 

1.1« 

1  .28 

I. 12 

t.«3 

1.10 

2.00 

1.02 

1,70 

0.90 

7 

0,83 

0.91 

1.18 

1.27 

1.40 

1 .09 

1.98 

1.08 

1  .86 

1.09 

1.39 

0.85 

B 

0,80 

0.55 

1.35 

0.81 

1.55 

1  .no 

1.32 

1.18 

1.70 

1.20 

1.33 

1.09 

9 

0,72 

0.71 

1.15 

0.60 

1.26 

0.90 

1.01 

1.00 

1.60 

1.35 

1.63 

1.10 

10 

1  .04 

0.75 

1  .00 

0.52 

1.18 

0.91 

0.76 

0.83 

1.55 

1.95 

1.59 

1.37 

11 

0,86 

1  .25 

1.05 

0.70 

1  .20 

1.35 

0.78 

0.62 

1.70 

1.50 

1.73 

1.65 

12 

0,15 

0.70 

1.13 

0.83 

1.27 

1  .20 

0.76 

0.72 

1.70 

1.9* 

1.73 

1.88 

13 

0,00 

0.35 

1.05 

1 .00 

1.40 

0  .  TO 

0.90 

0.93 

1.30 

1.65 

1.78 

1.90 

14 

n,7o 

0.48 

1  .05 

1.35 

1.60 

0.89 

0.93 

1.10 

1.39 

1.63 

1.66 

1.13 

15 

0.65 

0.30 

0.78 

l.«9 

l.«5 

1  .25 

0.95 

1.68 

1.62 

1.95 

1.85 

0.98 

16 

0,9fl 

0.40 

1.00 

1.30 

0.91 

1  .35 

0.80 

2.99 

1.76 

1.60 

1.88 

1.00 

17 

1,38 

0  .SB 

0.98 

1.03 

0.94 

1.30 

0.80 

2.12 

1.80 

1.83 

1.60 

0.96 

18 

1,25 

0.70 

0.80 

1.12 

0.92 

1.30 

0.77 

1.70 

1.66 

1.80 

1.80 

0.93 

19 

1,15 

0.T9 

0,95 

1.10 

0.62 

1.20 

0.99 

1.39 

1.80 

1.95 

1.93 

0.62 

20 

0.60 

0.75 

0.98 

1.12 

0.89 

0.99 

1.17 

1.22 

1.90 

2.00 

1.62 

0.88 

21 

0^10 

0.89 

1.80 

1.30 

1.00 

1  .27 

1.15 

1.22 

1.80 

2.10 

1.26 

0.95 

22 

0,31 

1  .23 

1  .65 

1.26 

1.10 

1,30 

1.10 

1.22 

1.88 

1.95 

1.30 

0.33 

23 

0,40 

1  .45 

1.35 

1.55 

1.18 

1.30 

1  .08 

1.30 

2.99 

1.98 

1.72 

1.00 

24 

0,50 

1  .60 

1.22 

1.08 

1.10 

1.22 

1.13 

1.39 

2.18 

2.03 

l.*5 

1.09 

25 

0.75 

1.39 

1.02 

l.«8 

1.03 

1.21 

1.10 

1  .28 

2.20 

1  .60 

1.58 

0,78 

26 

0,45 

1  .27 

0.95 

l.«6 

1  .00 

1.10 

1.1« 

1  .26 

2.00 

1.73 

1.75 

0.90 

27 

0,50 

1  .10 

1.23 

1.61 

1 .09 

0.99 

1.06 

1  .50 

1.75 

2.98 

1.61 

0.65 

2d 

1,03 

0.82 

1 .58 

1  .65 

1.25 

0  ,  T  1 

0.86 

1  .50 

1.32 

3.28 

1.95 

0.93 

29 

0,58 

1.55 

1.52 

1.30 

0.65 

0.97 

1.30 

l.«« 

9.27 

1,89 

0,90 

30 

0,85 

1.64 

1.30 

1.31 

0.68 

0.91 

1.53 

1  .T6 

3.80 

1.70 

1.00 

31 

1.20 

1  .69 

l.«5 

0.90 

1.79 

3.78 

1.28 

THE 

FOLLOWING 

;  REFER 

ONLT  TO  READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

mean 

0,78 

0.88 

1.21 

1.15 

1.1« 

1  .08 

0.97 

1.25 

1.81 

1.99 

1.82 

1.09 

ha* 

2,05 

1  .60 

1  .80 

1.65 

1.60 

1.35 

i.«a 

2.99 

2.«9 

*.27 

3.31 

l.«0 

HXN 

0.00 

0.30 

0.78 

0,52 

0.42 

0.65 

0.66 

0.62 

1.32 

1.02 

1.29 

0.90 

highest 

STAGE 

WAS  4,45 

AT  12100  HOON  OH 

OCT.  29 

,  AFFECTED  87 

HURRICANE 

JUAN. 

LOWEST 

stage 

WAS  MINUS 

0.15  ON 

JAN.  21. 
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INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  HOUMA,  LA. 


location.  l*T.  P9. 35-56,  LONG.  90-42-37.  On  WOODEN  REVETMENT,  10  FEET  NORTH  OF  HIGHWAY  20 
BRIDGE.  (STa'.  7632007.) 

GAGE.  AiirOMATiC  RECOROEH  and  STAFF, 

general  information,  on  mar.  23,  1977  gage  was  raised  0.7s  foot  to  agree  with  new  gagf  zero. 

STAGES  from  Jan.  1  thru  mar,  23  WERE  CnRRECT£0  TO  NEW  DATUM.  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  WAS  w.L.G. 

RECORDS  AvAILaBLF.  JULY  16,  lRRl,  TO  mar.  25,  1995,  NOV.  6  TO  19,  1945,  AND  FER.  27,  1996,  TO 
DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.17  FEET  fCAUSE'"  9 Y  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  HINUS  0.53  FOOT  ON 
Jan.  IX,  1956.  extremes  Have  BEEn  ADJUSTED  TO  nGVO. 

OATLY  EIGhT  a.h.  STAGE  In  F£ET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVP 


?4  Y 

JAN 

FE9 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

i 

3,00 

2.31 

2.87 

2.68 

2.62 

2.02 

1.92 

3.25 

2.77 

9.21 

3.05 

2 

2, 79 

F  ?.\b 

2.32 

2.75 

2.65 

2.52 

1.94 

1.86 

P.98 

2.66 

9.00 

2.76 

5 

2,5a 

\  .36 

2.32 

2.99 

2.90 

2.95 

1  .89 

1  .91 

3.09 

2.86 

3.81 

2.58 

a 

? .  20 

1  .89 

2.58 

2.69 

2.29 

2.39 

1.83 

2.00 

3.35 

2.92 

3.59 

2.50 

5 

1 .9* 

?.29 

2.62 

2.79 

2.91 

P.34 

2.16 

2.16 

3.26 

2.72 

3.39 

2.57 

6 

2,05 

2.57 

2.95 

2.86 

2.55 

2.34 

2.98 

2.31 

3.20 

2.98 

3.14 

2.32 

7 

2.12 

2.97 

2.82 

2.70 

?. 29 

2.93 

2.35 

3.07 

2.51 

2.97 

2.30 

a 

2,18 

2.13 

2.«6 

2.71 

2.75 

2.20 

2.35 

2.95 

2. 98 

2.57 

2.82 

2.39 

g 

2,29 

2.16 

2.3S 

2.95 

2.63 

2.09 

2.1« 

2.39 

2.91 

2.66 

2.85 

2.93 

10 

2.39 

2.07 

2.22 

2.ao 

2.59 

2.10 

2.08 

2.20 

2.87 

2.75 

2.87 

2.61 

1 1 

2,23 

2.35 

2.25 

2.97 

2.55 

2.06 

2.15 

2.90 

2.65 

2.99 

2.*5 

12 

1  .89 

1  .35 

2.29 

2.55 

2.61 

2.10 

2.17 

2.87 

2.67 

2.92 

3.00 

13 

1,90 

1  .62 

2.30 

2.75 

2.67 

2.20 

2.32 

2.79 

2.72 

2.92 

3.09 

1  4 

2,07 

1  .65 

2.3  = 

2.86 

2.75 

2.22 

2.»7 

2.72 

2.85 

2.90 

2.77 

15 

2. os 

1  .57 

2.35 

2.89 

2.71 

2.1« 

3.29 

2.90 

2.98 

2.98 

2.60 

1  b 

2,17 

1  .7? 

2.99 

2.76 

2.«5 

2.05 

3.51 

2.96 

3.01 

2.98 

2.«8 

17 

2,56 

1  .92 

2.99 

2.57 

2.52 

2.15 

3.35 

3.00 

3.09 

3.00 

2.52 

13 

2,aa 

1  .91 

2.31 

2.69 

2.l« 

2.10 

3.06 

3.11 

3.16 

3.05 

2.99 

19 

2.90 

1  .93 

2.90 

2.60 

2.26 

2.22 

2.78 

3.08 

3.21 

3,16 

2.2* 

?') 

2 . 3fl 

1  .96 

2.60 

2.65 

2.37 

2.33 

2.64 

3.09 

3.25 

2.96 

2.26 

21 

1,95 

2.17 

3.13 

2.68 

2.«7 

2.28 

2.59 

3.10 

3.1« 

2.62 

2.1* 

22 

1 , 9  l 

2.36 

3.01 

2.75 

2.59 

2.20 

2.65 

3.17 

3.15 

2.72 

2.12 

23 

1 ,8« 

2.50 

2.82 

2.83 

2.55 

2.17 

2.70 

3.35 

3.19 

2.90 

2.31 

24 

2.0a 

2.56 

2.69 

2.82 

2.98  E 

2.93 

2.21 

2.73 

3.21 

3.20 

2.67 

2.«6 

25 

2.13 

2.73 

2.51 

2.77 

2.«2 

2.»J 

2.29 

2.73 

3.03 

3.10 

2.80 

2.33 

26 

1.9] 

2.56 

2.99 

2.82 

2.90 

2.32 

2.29 

2.79 

2.99 

3.10 

2.90. 

2.13 

27 

1.9? 

2.«2 

2.b8 

2.99 

2.99 

2.29 

2.26 

2.83 

2.62 

3.51 

2.99 

2.2« 

23 

2.22 

2.86 

2.91 

2.52 

2 . 1  9 

2.20 

2.83 

2.53 

4.95 

3.02 

2.96 

29 

a',09 

2.95 

2.80 

2.59 

2.09 

2.15 

2.75 

2.57 

5.13 

3.00 

2.50 

30 

2.16 

3.00 

2.68 

2.61 

2  ,n3 

2.10 

2.86 

2.99 

9.99 

3.00 

2.52 

31 

3.10 

2.68 

2.03 

3.05 

•.57 

2.60 

the 

FQl  LOWING 

RmFEH 

OvLT  TO 

REAOIngS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

*E*N 

2.55 

2.71 

2.52 

2.16 

2.57 

2.99 

3.1* 

3.06 

2.50 

3.13 

2.99 

2.75 

2.98 

3.51 

3.35 

5.13 

9.21 

3.09 

*1* 

2.22 

2.90 

2.18 

1.83 

1  .86 

2.53 

2.«» 

2.62 

2.12 

F-  not  aT  STATED  TjhE 

HIGHEST  STAGE  was  5. IT  AT  R100  P . M .  nv  OCT.  29,  AEFECTEO  ST  HURRICANE  JU»N 
LOWEST  STAGE  WAS  1 .54  ON  EEB.  15. 
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BAYOU  80EUF  dim)  AT  SATO':  80CUF  LOCK  (LA.)  (EAST) 


LOCATION.  lAT.  R9-ar)-59,  LONG.  91-10-25.  On  GUARDRAIL  »T  LANOSIOE  ENO  OF  LOCK,  2.5  MILES  EAST 
OF  MORGAN  C  I  Ty  ,  L  »  •  (STA.  7636010.) 

0 * G E .  AUTOMATIC  RECOROER  ano  hIRE  "EIGmT. 

general  I nFoRma  T  r On .  ON  0 EC.  22,  19 /A  GAGE  MAS  RAISED  0.78  FOOT  TO  A6REE  KITH  nEN  GAGE  ZERO. 

STAGES  from  Jan.  I  Thru  OEC.  22  MERE  C0»RECT£O  TO  nem  DATUM.  PRIOR  TO  1976  SAGE  ZERO  MAS  M.l.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  S.  1954,  TO  OATE. 

extremes,  highest,  a. 6a  feet  on  apr.  u,  iR75.  lomest,  minus  o.7g  foot  on  jam,  a  and  not.  22 
1 456 .  Extremes  HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  nGVO. 

OXTLY  eight  a.m.  stage  IN  feet  gage  zero  IS  AT  NGVO 


n*  y 

J  an 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2^a 

?.\o 

3.02 

2.80 

2.45 

1  .82 

1.31 

2.32 

1.45 

2.53 

2 

2.27 

>.t)2 

3.01 

2.58 

2.21 

1.43 

1.10 

2.04 

1.73 

2.27 

3 

2,28 

1  .57 

2.93 

2.33 

2.18 

1.37 

0.90 

2.1« 

1.74 

2.22 

a 

2.20 

1  .89 

2.95 

2.44 

2 , 1  8 

1  .44 

1  .26 

2.70 

1.45 

2.71 

5 

2.1? 

?.10 

3.00 

2.48 

2.07 

2.30 

1.23 

2.42 

1.59 

2.  «1 

6 

2,08 

?.02 

2.97 

2.44 

1  .93 

1.74 

1.33 

2.25 

1.4* 

2.36 

7 

2,29 

1  .6? 

2.92 

2.44 

1  .60 

1.65 

1  .33 

2.32 

1  .62 

2.23 

8 

2,32 

1  .ba 

2.8S 

2.38 

1.65 

1.51 

l.«l 

2.14 

1.98 

2.25 

Q 

?,«5 

1.87 

2.81 

?.2« 

1 .46 

1.34 

1.2» 

2.04 

1.75 

2.35 

in 

2.89 

2.58 

2.27 

1 .58 

1.19 

1.31 

2.02 

1.41 

2.47 

1 1 

2,93 

2.59 

2.15 

1 ,94 

1.33 

1.21 

2.05 

1.78 

2.54 

12 

2.16 

2.58 

2.34 

?  •  03 

1.43 

1.41 

2.21 

1  .64 

2.76 

1  3 

2,19 

2.89 

2.53 

1  .23 

1.61 

1  .08 

1  .88 

1  .83 

3.03 

1  a 

2,26 

2.79 

2.56 

1  .«5 

1  .65 

1.54 

1.85 

1  .84 

2.68 

lb 

2. 33 

2.75 

2.48 

1  .55 

1.53 

1.73 

1.43 

2.03 

2.67 

1  6 

2.3l 

2.76 

2.32 

1  .57 

l.«5 

2.63 

2.05 

1.96 

2,65 

17 

2,69 

2.69 

2.38 

2.02 

1.27 

2.2» 

2.00 

2.06 

2.68 

18 

2,55 

2.64 

2.14 

2.28 

l.«B 

2.15 

2.04 

2.20 

2.76 

19 

2,83 

2.73 

2.20 

2.14 

1.38 

1  .40 

2.16 

2.33 

2.46 

2.46 

20 

2,T  ) 

2.89 

2.2* 

l  .91 

1.77 

1.76 

2.15 

2.47 

2.01 

2.71 

?1 

2,9i 

2.71 

2.22 

1  .98 

1.35 

1.59 

2.23 

2.50 

1.75 

2.55 

22 

2,39 

2.78 

2.50 

2.1« 

1.49 

1.73 

2.37 

2.34 

1.68 

2.57 

23 

2,39 

2.88 

2.16 

1.39 

1.36 

1.89 

2.51 

2.34 

r.  02 

2.54 

29 

2,33 

2.70 

l.»4 

1  .61 

1.15 

1  .49 

2.13 

2.01 

2.65 

25 

2,39 

2.81 

1.54 

1.37 

1.63 

2.01 

2.13 

2.38 

2.56 

2b 

2,07 

2.87 

1.88 

1.50 

1.39 

2.07 

2.08 

2.24 

2.47 

27 

2,<U 

2.87 

1.86 

3.57 

1.66 

2.24 

1.34 

2.34 

2.64 

28 

2,21 

2.72 

1.94 

1  .89 

1.61 

2.08 

1.48 

2. GO 

2.64 

29 

1  .99 

3.15 

2.58 

2.00 

1  .IT 

1.57 

1.82 

1.56 

2.54 

2.60 

30 

2,03 

3.18 

2.50 

2.33 

1  .53 

I.«2 

2.04 

2.16 

2.56 

2.60 

31 

2.07 

3.31 

2.31 

1.24 

2.35 

2.58 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

"Ean 

2,51 

2.74 

2.2* 

1  .85 

1.50 

1.67 

2.04 

2.55 

HA* 

2,Ta 

3.02 

2.60 

3.57 

2.10 

2.63 

2.70 

3.03 

"In 

1  .99 

2.50 

1.86 

1  . 1  T 

1.15 

0.90 

1.34 

2.22 

"I6HPST 

stage 

NAS  3.60 

AT  7100 

A.M.  ON 

JUN.  27. 

LOWEST  STaSE  MAS  0.30  ON  AUG.  10. 


DAILY  STASES  FOR  IRS! 


1» 

BAYOU  BOCUF  { I  MW)  at  BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA.)  (WEST) 

LOCATION.  l AT •  RR-40-S4,  LONS.  RJ-10-JA.  ON  CUARDRAIL  at  FLOODMAY  end  OF  LOCK,  *,S  MILES 
EAST  OF  nORSAn  CITY,  LA.  (STA,  TR40010.) 

case’,  automatic  recorder  ano  wire  weisht, 

seneral  information,  on  dec.  22,  irts  case  was  raised  o.tb  foot  to  asree  with  new  sase  zero. 

STaSES  from  JAN.  1  THRU  DEC.  22  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM.  RRIOR  TO  IRTS  SASE  ZERO  WAS  N.L.S. 
RECORDS  available.  SER.  S,  1RS4,  TO  DATE, 

EXTREMES.  MlSMEST,  10.56  FEET  ON  MAY  2T,  1RT3.  LOWEST,  MINUS  1.R8  FEET  ON  NOT.  S,  IRSR.  EXTREMES 

have  been  adjusted  to  nsvo, 

OAILY  EIShT  A.M.  STA6E  in  feet  SASE  ZERO  IS  AT  NSVO 


Oat 

Jan 

FEB 

MAR 

AFR 

MAT 

JUN 

JUL 

A  US 

SEF 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

«,3o 

G 

2.84 

G 

3.46 

G 

4.R0 

G 

4.32 

G 

2.72 

2.00 

1.20 

2.80 

l.SR 

5. OS 

S 

*.2S 

2 

G 

3,46 

G 

2.70 

G 

3.56 

G 

4.40 

6 

«. 21 

6 

P.S6 

2,00 

0.40 

2.10 

1.T1 

5.13 

s 

5.57 

3 

G 

«,  06 

2.30 

G 

3.74 

G 

4,40 

G 

4,08 

6 

2.45 

1.40 

1.00 

2.60 

1.T5 

6 

3.05 

s 

1.26 

4 

G 

3,44 

6 

2.41 

G 

4.05 

G 

5.00 

G 

«.14 

G 

2.42 

1,40 

1.10 

5.50 

6 

l.*I 

2.64 

6 

5.2* 

5 

G 

3. Re 

G 

2.85 

G 

4.21 

G 

5.22 

0 

4.17 

G 

2.75 

2.00 

1.10 

2.60 

1.11 

2.52 

S 

4.22 

6 

G 

*.12 

G 

2.21 

6 

4.35 

G 

3.07 

G 

4.14 

G 

2.16 

1.40 

1.1C 

2.50 

6 

1.3* 

2.43 

S 

4.22 

T 

G 

*.25 

2.37 

G 

4.66 

G 

5.20 

G 

«.l 

1,82 

1.80 

I  .40 

2.50 

1.5B 

2.2S 

6 

«.02 

B 

S 

*,  3 1 

2.23 

G 

4.72 

G 

4.40 

G 

4.0  , 

1  .68 

1.70 

1  .40 

2.20 

6 

1.48 

6 

2.21 

6 

4.11 

4 

G 

«, 50 

G 

2.6R 

G 

4.R7 

G 

A. 41 

G 

5.40 

1.54 

1.60 

1.50 

2.30 

l.TB 

2.56 

6 

«.!• 

10 

G 

A.  53 

G 

2.36 

G 

5.00 

G 

*.72 

G 

3.73 

1.51 

1.60 

1.20 

2.30 

l.RB 

B 

2.50 

6 

*•  *0 

1  1 

G 

«. 23 

G 

2.37 

G 

5.06 

G 

4.86 

G 

3.74 

1  46 

1.70 

2.50 

1.68 

6 

2.40 

S 

4.50 

12 

G 

*, 20 

1  .84 

G 

3.08 

G 

4.R4 

G 

5.42 

1.41 

1.70 

2.60 

1.86 

2.28 

6 

4.40 

13 

G 

4,33 

G 

1  .88 

G 

3.06 

G 

A.  45 

G 

3.46 

1  .65 

1.80 

2.10 

1.72 

2.54 

S 

4.21 

14 

G 

«, 53 

G 

2.41 

G 

3.24 

G 

«. 46 

G 

4.05 

2.14 

1.70 

2.00 

1.75 

2.52 

S 

4.55 

IS 

G 

». 55 

2.46 

G 

5.01 

G 

5.01 

G 

3.44 

2.47 

1.80 

2.00 

l.RA 

3.23 

6 

4. IS 

16 

G 

4,58 

G 

2.31 

G 

5.23 

G 

5.06 

G 

3.60 

2.66 

l.SO 

2.20 

l.RT 

2.55 

6 

«. 11 

17 

G 

4,S« 

G 

2.83 

G 

5.23 

G 

*.42 

G 

3.S6 

2.2« 

1.80 

2.00 

2.03 

2.47 

6 

*.72 

IS 

G 

«. 58 

G 

2.77 

G 

5.08 

G 

5.07 

G 

3.54 

2.?6 

1.70 

2.00 

2.00 

2.22 

2.42 

S 

«. 15 

1R 

G 

«,  30 

G 

2.86 

G 

5.25 

G 

5.04 

G 

5.74 

2.08 

1.70 

1.50 

2.20 

2.51 

S 

2. S3 

S 

«. IS 

20 

G 

4.40 

G 

2.R0 

G 

3.35 

G 

5.11 

G 

5.65 

2.15 

l.*0 

1  .70 

2.30 

2.57 

2.55 

6 

•.  57 

21 

G 

I.Ro 

G 

2.R6 

G 

5.60 

G 

5.13 

6 

5.74 

2.16 

1.70 

l.«0 

2.30 

I. *0 

6 

2.25 

C 

4.12 

22 

G 

4,10 

G 

Y.l  t 

G 

5.3R 

G 

3.05 

G 

5.47 

2.26 

1.60 

1  .80 

2.30 

l.«0 

2.56 

6 

4.74 

23 

G 

4,00 

G 

3.2« 

G 

5.46 

G 

5.20 

G 

5.27 

2.46 

1.60 

2.00 

C  3.20 

3.42 

2. SB 

6 

4.70 

24 

G 

4, OR 

G 

5.36 

G 

5.04 

G 

5.20 

1  .45 

l  .70 

2.00 

2.08 

2.67 

5.31 

6 

4.70 

25 

G 

4.04 

G 

5.3R 

G 

4.84 

G 

2.45 

1.86 

1.40 

2.10 

2.04 

2.34 

2.47 

6 

4.65 

26 

G 

3.38 

G 

5.35 

G 

«.42 

G 

2.86 

2.24 

1.80 

2.10 

l.»» 

2.1* 

6 

5.10 

6 

4.40 

27 

G 

!.«2 

G 

5.38 

G 

4.66 

G 

2.75 

2.20 

1.60 

2.50 

1.31 

2.52 

6 

5.24 

G 

*.46 

28 

G 

3,«3 

G 

5.53 

G 

4,67 

G 

2.87 

2.10 

2.00 

2.10 

1.46 

6 

4  .A* 

B 

3.S2 

6 

4.56 

24 

G 

3. OR 

G 

5.53 

G 

«.53 

G 

2.84 

2.00 

1.40 

2.20 

1.54 

C 

4.84 

6 

3.TR 

4.44 

30 

G 

3,08 

G 

5.51 

G 

4.30 

G 

2.47 

2.00 

1.40 

2.20 

2.24 

S 

3.7* 

S 

3,57 

«.04 

31 

G 

3.01 

G 

5.6R 

G 

5.08 

1.50 

2.60 

3.01 

*.1A 

ThE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4’.  07 

4.RR 

*,44 

5.65 

2.13 

1.77 

2.2* 

2.25 

2.74 

4.32 

"A» 

G 

4  84 

G 

5,68 

G 

5.22 

G 

4.52 

2.47 

2.00 

5.30 

6 

*.»4 

B 

3.82 

S 

4. SI 

"In 

G 

3.01 

G 

3.46 

G 

4.30 

G 

2.«7 

1.51 

1.50 

1.51 

1.51 

S 

2.21 

s 

3.57 

e-  sates  closeo 

HISMfJT  Stare  mas  S.SO  at  5 1 30  P.H.  ON  MAR.  30 
LOmEST  STaSE  m‘3  0.20  ON  OCT.  5. 
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DAILY  STASES  FOR  1485 


INTRACOASTAL  waterway  AT  WAX  lake  EAST  control  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  P9-J8-27,  LUNG.  91-19-22.  ON  FLOOOWAY  SIDE  (SOUTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  WAX  LAKE 

east  protection  levee.  «.t  hiles  southeast  of  caluhet.  la.  ota.  tsaaoio.) 
sage',  autohatic  recorder  and  state, 

records  available.  JULY  19,  1955  TO  JULY  IT,  19T9.  AND  JUNE  22,  1982  TO  DATE. 

EvtrfmES.  HIGHEST.  8.52  FEET  (CAUSE'  1 ♦  HURRICANE'  ON  JUNE  2T,  195T.  LOWEST,  MINUS  2. OS  FEET  ON 
Jan.  l  i ,  1956*. 

daily  EIGhT  a.h.  STAGE  IN  EtET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6V0 


rIAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JllL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

3,’5 

2.41 

3.16 

a. a? 

3.83 

3.;9 

2.75 

1 .80 

2.99 

1.53 

2.41 

3.87 

2 

3,27 

2,?9 

3.17 

a.ao 

3.80 

3.15 

2.5a 

1  .40 

1 ,94 

2.01 

3.16 

3.32 

3 

3,29 

2.00 

3.33 

a. 30 

3.58 

3.08 

2.25 

1  .58 

2.T7 

2.C6 

3.01 

3.45 

4 

3,16 

2.17 

3.60 

a. ,6 

3.69 

2.93 

2.08 

3.27 

2.21 

2.60 

3.61 

5 

3.15 

2.74 

3.55 

a  ,a9 

3.85 

2.60 

2.59 

2.T2 

1.55 

2.51 

3.68 

6 

3,37 

2.10 

3.67 

8,3a 

3.80 

2.89 

1.98  F 

1  .82 

2.55 

1.59 

2.52 

3.50 

7 

3, “6 

2.30 

3.87 

a. 32 

3.71 

2.06 

2.00 

1  .54 

2. «3 

1.95 

2.50 

3.60 

b 

3,51 

2.18 

3.96 

a. 12 

3.56 

1  .80 

1,56 

2.30 

2.39 

2.17 

3.65 

9 

3.73 

2.61 

9.03 

a. 05 

3 ,  a  a 

1.76 

1  .70 

2.47 

2.03 

2.59 

3.77 

1  0 

3.77 

2. as 

9.09 

a. 06 

3.34 

1  .A3  F 

1  .58 

1  .55 

2.75 

2.39 

2.45 

3.87 

1  1 

3,60 

2.35 

«.10 

a. 07 

3. AO 

2.35 

1  .64 

1  .  T  1 

2.60 

2.00 

2.34 

4.10 

12 

3. AS 

1  .90 

9.07 

a. 05 

3.54 

2.30 

2.00 

2.00 

2,60 

2.08 

2.15 

4.20 

13 

3,59 

2.07 

9.11 

9.15 

3.60 

1 .78 

2.21 

2.01 

2.12 

2.01 

2.32 

4.28 

1  4 

’,’3 

2.2? 

9.16 

a.30 

3.75 

2.05 

2.16 

2.54 

1.93 

2.15 

2.50 

3.93 

IS 

3.T1 

2.20 

9. 1  a 

a. 27 

3.63 

3.01 

2.26 

2.09 

2.33 

2.21 

2.67 

4.03 

\h 

3,8? 

2.3? 

a. 3? 

«. 31 

3.00 

2.86 

2.20 

2.33 

2.10 

2.7? 

*.01 

17 

a. 06 

2.63 

a. 36 

a. 12 

3.52 

3.00 

2.W 

2.27 

2.30 

2.85 

4.06 

lfl 

3,83 

2.S6 

«.2o 

a. 30 

3.35 

2.80 

2.05 

2.30 

2.65 

2.85 

4.06 

19 

3.9o 

2.59 

a. 39 

a. 29 

3.08 

2.50 

2.34 

2.61 

2.80 

3.12 

3.9J 

2o 

3.90 

2.69 

0.5? 

«. 31 

3.92 

?.a6 

2.50  F 

1  .80 

2.65 

2.87 

2.60 

4.00 

21 

3,aa 

3.00 

a. 76 

«. 35 

3.50 

2.68 

2.10 

1.53 

3.00 

2.81 

2.09 

3.96 

22 

3.56 

2.99 

«.57 

a. 30 

3.91 

2.75 

1 .87 

1  .85 

3.10 

2.88 

2.56 

3.98 

23 

3,53 

3.1? 

a. 55 

a. 02 

3.08 

2.aa 

1  .  T  9 

2.25 

3.60 

2.98 

2.99 

4.08 

24 

3,95 

3.05 

0.53 

a. 25 

2.89 

2.33 

2.02 

2.40 

2.25 

2.73 

2.65 

4,08 

25 

3.36 

3.26 

«.aa 

0.10 

2.67 

2.33 

2.15 

2.31 

2.39 

2.«8 

2.95 

3.93 

26 

2,99 

2.9? 

a. as 

a. 10 

2.58 

2.28 

1.90 

2.69 

2.20 

2."' 

3.20 

J.*5 

27 

2,9a 

?  .  83 

«. 5? 

a. 19 

2.59 

2.35 

2.12 

2.83 

1 .50 

2.66 

3.24 

3.93 

2fl 

3.03 

P.Bfl 

a. 60 

a. 07 

2.63 

2.32 

2.38 

2.33 

1.63 

4.18 

3.42 

4.03 

29 

2.61 

».6? 

3.90 

2.70 

2.20 

2.51 

2.95 

1  .84 

3.47 

3.90 

30 

2,69 

a, 59 

3.82 

2.92 

2.51 

2.27 

2.60 

2.50 

F  3.47 

3.60 

3.85 

31 

2.59 

«. 73 

3.09 

2.10 

2.85 

2.78 

3.79 

The 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEAR! NG  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

3.  a  2 

2.5? 

a.  1b 

a. 22 

3.39 

?.fl9 

2.46 

2,74 

3.8S 

^A* 

a, 06 

3.26 

9.76 

0,99 

3.85 

3.?9 

3.60 

3.60 

*.28 

*In 

2.59 

1  .90 

3.16 

3.82 

2.58 

1  .76 

1 .50 

2.09 

3.32 

E-  NOT  AT  STATED  TImF 

"IGHES1  STAGE  HAS  5.01  AT  12130  A.H.  ON  MAR,  31. 
LOWEST  STaGE  WAS  0 . A 9  DN  »UG.  10. 


DHL*  ST  AGES  FOR  1 965 
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WAX  LAKE  EAST  BORROW  PIT  (LSI  NEAR  CALUMET,  LA.  (NORTH) 

location.  tAT.  29-42-08,  LONS.  91-22-OA.  EAST  WAlL  at  NORTH  ENO  OF  SIPHON  UNDER  BAYOU  TECHE. 
feet  east  of  fast  calumet  floodgate.  (STa.  7646010.) 

sage.  READINGS  measured  down  FROM  BENCH  mark  vTBH  SIPHON  number  TWO),  A  TWO  INCH  SQUARE  CUT  I 
NORTHEAST  CORNER  of  CURB.  ELEVATION,  T.Sl  FEET,  NSVD. 

records  AVAILASLF.  INTERMITTENTLY,  19?0.  1972,  AND  1 9T 4  TO  DATE. 

ST aGF  In  eEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1969  ADJ 

Oat  jan  feb  "ar  apr  hay  jun  jul  aug  sep  oct  nov 


1 

2 

3 

4 

5 

b 

7 

»  -2.65 

9 

10 

1  1 
12 
13 
1  4 

15 

16 

1  7 
18 
19 

2  0 


-2.66 


-3.05 


-2.77 


-2.70 


-2. 75 


-2.35 


-1.57 


-2.75 


-2.50 

-2.35 


21 

22 

23 

24 

25 

2o 

27 

28 
29 
JO 
31 


“Ean 

MAX 

"In 


-2.81 

-2.85 


-2.63 


-2.68 


-2.85 

-2.77  -2.50  -2.65 

TmE  FOLLOWING  REFER  ONLY  to  readings  APPEARING  IN  the  table  above 


-0.72 


300 

) 

DEC 


-2. TO 

-2.70 
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c»ily  stages  for  lies 


•_.*>>£  £;d;  uRAINAGE  area  at  control  STRUCTURE  (la.) 


wOCATXON.  LAT.  >8-38-32,  LONG.  81-19-22.  On  LAnOSIOE  (NORTH)  F ACZ  OE  STRUCTURE  AT  MAX  LAKE  CAST 

protection  levee.  «.t  piles  southeast  nr  calunet,  la.  csta.  taasoio.) 
gage'.  automatic  RECORDER  and  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1R,  1855  TO  OATE. 


EXTREMES,  HIGHEST.  2.15  FEET  ON  NAY  3, 

1957. 

LOWEST, 

MINUS 

3.60  ON 

SEP.  10,  1985. 

OAILV  EIGHT  A.M.  stage  in  feet 

GAGE  7ER0 

IS  AT 

NQVP 

OAT  Jan  FES  MAR  APR 

mat 

JUW 

JUL 

A  L)6 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

•1,75 

-2.37 

-1.73 

-2.43 

-2.37 

-2.12 

-2.05 

-2.06 

-2.31 

-0.32 

-2.2« 

2 

-2,54 

-2.96 

•  2.66 

-2.24 

-2.32 

-2.12 

-2.07 

-2.02 

-2.12 

-0,66 

-2.22 

3 

-1,82 

->.17 

-2.22 

-2.12 

-2.32 

-2.12 

-2,06 

-2.11 

-2.24 

-1.30 

-2.15 

4 

-2,17 

*>.?( 

-2.4  9 

-2.56 

-2.32 

-2.12 

-2.07 

-1.93 

-1.87 

-2.08 

*2.10 

5 

-2.12 

->  .  1  7 

-t  .85 

-2.68 

-2.31 

-2.13 

-1.78 

-1  .83 

-2.40 

-2.02 

-2.13 

-2.05 

6 

-2,25 

->.22 

-2.53 

-2.51 

-2.31 

-2 . 1  3 

-1.97 

-1.81 

-2.03 

-2.2  7 

-1  .83 

•2.00 

7 

-2,22 

->.90 

-2.57 

-2.40 

-2.31 

-2.14 

-1 .81 

-2.14 

-2.55 

-2.16 

-2.14 

-1,88 

8 

-2,46 

•>  .25 

-2.19 

-2.29 

-2.31 

-2.14 

-2.25 

-2.28 

-2  60 

-2.08 

-2.02 

-1.85 

9 

-2.59 

->.59 

-2.06 

-2.23 

-2.27 

-2.13 

-2.10 

-2.13 

-2.16 

-2.05 

-2.1» 

-1 .82 

10 

-2.53 

->.33 

-2.58 

-a.iR 

-2.26 

-2.13 

-2.04 

-2.05 

-2.17 

-2.03 

-2.14 

-1  .80 

1  1 

-2.11 

-1.71 

-2.30 

-2.22 

-2.29 

-2.13 

-2.03 

-2.00 

-2.61 

-2.02 

-2.28 

-1.83 

12 

-2,19 

->.99 

-2.37 

-2.73 

-2.30 

-2.09 

-2.02 

*2.28 

-2.03 

-2.35 

-2.12 

13 

-2,99 

->.38 

-2.66 

-2.61 

-2.31 

-2.10 

-1.90 

-2.06 

-2.11 

-2.35 

-2.31 

1  4 

-2,19 

->.11 

-2.96 

-2.54 

-2.32 

-2.13 

-1.84 

-2.48 

-2.33 

-2.31 

-1.77 

-2.32 

->.57 

-2.25 

-2.49 

-2.33 

-2.19 

-1  .60 

-1.87 

-2.27 

-2.31 

-2.02 

16 

-2.51 

->.32 

-2.09 

-2.43 

-2 . 1  3 

-1.98 

-2.02 

-2,23 

-2.15 

-1.63 

17 

-2, So 

->.36 

-2.71 

-2.39 

-2.35 

-2.12 

-1.97 

-2.20 

-2.18 

-2.32 

-2.07 

18 

-2.00 

->.69 

-2.59 

-2.62 

-2.37 

-2.35 

-2.31 

-2.15 

-2.25 

-2.14 

-2.31 

-2.32 

19 

-2,39 

->.96 

-2.32 

-2.85 

-2.38 

-2 .  >  1 

-2.01 

-2.20 

-2.19 

-2.10 

-2.20 

-2.20 

20 

-2.19 

->.35 

-2.27 

-2.82 

-2.39 

-2.12 

-2.06 

-2.32 

-2.13 

-2.07 

-2.35 

-2.32 

21 

-1.90 

->.25 

-2.99 

-2.62 

-2.90 

•2,o5 

-2.1« 

-2.11 

-2.09 

-2.11 

-2.40 

-2.10 

22 

-1.98 

->.58 

-2.51 

-2.82 

-2.30 

-2.00 

-1  .94 

-2.18 

-2.05 

-2.26 

-2.33 

-1.84 

23 

-2.50 

->.99 

-2.25 

-2.82 

-2.30 

-1  .69 

-2.22 

-1.91 

-2.18 

-2.26 

-1.84 

2« 

-2.54 

->.32 

-2.53 

-2.82 

-2.03 

-2.17 

-2.09 

-2.21 

-2.06 

-2.18 

-2.22 

25 

-2.69 

->.07 

-2.37 

-2.84 

-2.04 

-2.90 

-1  .98 

-2.09 

-1.83 

-2.12 

-2.31 

2b 

-2.99 

->.53 

-2.16 

-2.84 

-2.06 

-2.15 

-2.34 

-1  .99 

-2.00 

-1.88 

-2.07 

-2.18 

27 

-2,51 

-1  .73 

-2.57 

-2.83 

-2.07 

-2.09 

-2.30 

-1  .90 

-l  .96 

-1  .00 

-2.00 

-2.07 

28 

-2,53 

->.98 

-2.31 

-2.83 

-2.07 

-2. "2 

-2.13 

-2.27 

-l.«5 

-0.64 

-1  .8  2 

-1.66 

29 

-2,61 

-2.64 

-2.82 

-2.11 

-2.02 

-2.10 

-2.23 

-2.07 

-0.22 

-1.80 

-2.12 

30 

-2.01 

-2.45 

-2.82 

-2.11 

•?  .  04 

-2.05 

-2.12 

-2.20 

-0.08 

-1.82 

-1.80 

31 

-2.92 

-2.68 

-2.11 

-2.01 

-2.29 

-0.13 

-2.07 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TP 

readings 

APPEARING  I N  THE  TABLE 

ABOVE 

"t*N 

-2.2S 

-?.3l 

-2.37 

-2.58 

-2.05 

-1.84 

-2.02 

-2.05 

*A* 

-1.75 

-1  .71 

-1  .73 

-a.u 

-1.76 

-0.08 

-0.32 

-1.63 

“  T  “ 

-2.69 

-?.bq 

-2.71 

-2.65 

-2.40 

-2.33 

-2.40 

-2.32 

HlGHFST  Stage  mas  minus  o.ob  AT  7:50  a.n.  On  OCT.  so,  AFFECTED  BY  hurricane  Jijan 
LOmEST  STaGE  MAS  MINUS  3.60  ON  SEP.  10. 


DA1LT  stages  for  1  gas 
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IMTHACOASTAL  waterway  at  wax  LAKE  WEST  control  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION.  l*T.  79-90-17.  LONG.  91-26-5S.  ON  FlOOPWAY  SIDE  (SOUTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  WAX  LAKE 
west  Protect  I(1N  levee,  five  RILES  southwest  OF  f  aluhFT,  LA.  (STA,  TbSbOlO.) 

Cage.  AUTOMATIC  RECORDER  Aun  staff. 

RfrOROS  AvAILAPLF.  STAGE,  July  ig,  IGSS  to  NOV.  IS,  1G7S  ANO  JAN.  20,  1976  TO  DATE. 

Extremes.  highest,  7.X5  feet  (CAUSED  8y  HURRICANE)  rr:  JUNE  27,  IG??.  lowest,  winds  2,38  EEFT  ON 
JA',.  IX,  196  4'. 

daily  eight  a.h.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


1'ft  'f 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

\ 

2.9b 

1  .53 

2.30 

3.20 

2.85 

2.65 

2.14 

1.53 

2.69 

1.23 

2.35 

3.15 

2 

2.32 

1  .37 

2.19 

3.1  S 

2.77 

2.52 

1.90 

1  .25 

1.65 

1.94 

2.52 

2.35 

i 

2.25 

1.13 

2.30 

3.00 

2.43 

2 . 0  7 

1.70 

1.31 

2.pG 

l.Bi 

2.45 

2.57 

a 

2,07 

i,00 

2.77 

3,36 

2.63 

2.33 

1  .09 

1.56 

3.10 

1.94 

2.08 

2.73 

•b 

2.00 

».0b 

2.56 

3.42 

2.89 

2.10 

2.24 

1.54 

2.49 

0.97 

2.01 

2.79 

ft 

2.39 

1  .25 

2.57 

3.27 

2.90 

1  .95 

1  .66 

i.«3 

2.33 

1.34 

2.06 

2.48 

7 

2,  <16 

1  .59 

2.85 

3.31 

2.82 

1  .55 

1.55 

1  .29 

2.23 

1.84 

2.08 

2.62 

6 

2.53 

1  .06 

2.90 

2,92 

2.65 

1.27 

1.32 

1.33 

2.06 

2.37 

1.68 

2.71 

9 

2,77 

7.(19 

2.89 

2.89 

2.06 

1.25 

1.12 

1.37 

2.21 

1.83 

2.21 

2.80 

1  C 

2.86 

1  .«7 

2.66 

2,91 

2.36 

1  .39 

1.11 

1  .25 

2.52 

2.10 

2.09 

2.91 

1  i 

2.51 

1  .7b 

2 .96 

2.91 

2.06 

2.07 

l.l« 

1.34 

2.35 

1.72 

2.03 

3.18 

12 

2.21 

0.8S 

2.86 

2.91 

2.60 

1  .86 

1.56 

1.70 

2.40 

1.76 

1.87 

3.36 

13 

2,«8 

1  .20 

2.90 

3.00 

2.77 

1 .18 

1.75 

2.05 

1.82 

1.74 

2.01 

3.35 

1  a 

2,60 

1.33 

2.95 

3.17 

2.’5 

1.95 

1.74 

2.06 

1  .62 

1  .84 

2.14 

2.»1 

15 

2.61 

1  .31 

2.85 

3.16 

2.76 

2.47 

1.77 

3.15 

2.23 

1.89 

2.30 

3.00 

1 1> 

2,69 

1  .00 

3.06 

3.20 

2.50 

2.1« 

1.66 

3.65 

2.12 

1.86 

2.37 

3.00 

17 

3.02 

1  .79 

3.08 

2.91 

2.09 

2.52 

1.59 

2.40 

2.15 

2.U 

2.49 

3.01 

1ft 

2,70 

1  .68 

2.95 

3.12 

2.32 

2.40 

1  .90 

1.94 

2.18 

2.66 

2.51 

3.01 

19 

2.79 

1.72 

3.17 

3.16 

2.59 

1  .97 

1  .85 

1.40 

2.50 

2.56 

2.68 

2.76 

?U 

2.7b 

1  .86 

3.30 

3.20 

2.57 

1  .87 

2.05 

1  .78 

2.35 

2.69 

2.07 

2.87 

?i 

2,17 

2.23 

3.60 

3.30 

2.71 

2,?5 

1.54 

1.52 

2.76 

2.85 

1.35 

2.80 

22 

2,35 

2.30 

3.30 

3.2b 

2.67 

2.36 

l.«2 

1  .69 

2.88 

2.70 

2.00 

2.8* 

23 

2.33 

2.00 

3.31 

3.«5 

2.33 

2.02 

1.45 

2.07 

3.36 

2.76 

2.** 

2.95 

2« 

2,3b 

2.31 

3.27 

3.26 

2.23 

1 .82 

2.26 

1.95 

2.49 

2. 07 

2.96 

25 

2.3b 

2.02 

3.15 

3.05 

1.86 

1  ,84 

2.15 

2.21 

2.1* 

2.36 

2.75 

26 

W’o 

2. 1  1 

3.18 

3.17 

1.79 

1.73 

2.37 

1.87 

2.11 

2.56 

2.63 

27 

2,07 

1  .89 

3.3b 

3.26 

1.89 

1  .79 

2.49 

1.26 

2.00 

2.60 

2.8* 

28 

2,15 

1  .90 

3.«5 

3.10 

1.97 

1  .73 

2.19 

1.50 

3.81 

2.7* 

2.93 

29 

1,7| 

3.52 

2.78 

2.00 

1.54 

2.27 

1.76 

4.46 

2,67 

2.8* 

I') 

1.9l 

3.09 

2.78 

2.33 

1  .40  F 

1.58 

2.39 

2.30 

3.4* 

2.85 

2.85 

31 

1.8b 

3.64 

2.60 

1.72 

2.66 

2.11 

2.86 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

"IAN 

2,39 

1  .72 

3.02 

3.12 

2.«9 

1  .96 

1.92 

2.24 

2.21 

2.25 

2.8* 

3,02 

2.00 

3.60 

3,05 

2.95 

2.65 

3.65 

3.36 

4.46 

2.85 

3.36 

MlN 

1  .  7  1 

0.85 

2.19 

2.78 

1.79 

1 .18 

1.25 

1.26 

0.9T 

1.35 

2.35 

F-  NOT  AT  3TATE0  TIME 

highest  stage  WAS  5,22  AT  3130  P.H.  ON  AUG.  15,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STaGE  WAS  MINUS  0.01  ON  OCT.  5. 
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daily  stages  for  1985 


FRESHWATER  CANAL  ASfTVF  BEEF  RIOGE  (LA.) 


LOCATION.  l‘T.  P9-33-I8,  LUNG.  92-18-19.  ABOUT  290  FEET  NORTH  OF  FRESHWATER  BATOU  LOCK.  (STA. 
T6590IT.1 

GAGE.  AUTOMATIC  RFCOROER  AND  STAFF. 

RECORDS  Available.  Ff.B.  13,  1963,  TO  JAN.  S,  1966,  AND  FeB.  23,  1967,  TO  DATE.  PRIOR  TO  JULY  25, 
1967,  G»GE  WAS  L  OC  ATEO  AT  BELLE  ISLE  CANAL. 

EXTREMES.  HIGHEST.  7.95  FEET  ON  SEP.  16,  1971  (AFFECTED  BV  HURRICANE).  LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  MINUS  2.9  FEET  ON  JAN.  8,  1970  AND  JAN.  15,  1972. 


r'ATLV 

EIGhT  a.m.  staGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  13  AT  M.L.G. 

(1965 

ADJ.) 

■'  a  r 

Jan  fZH 

MAP  APR 

MAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.95 

G 

1  .90 

G 

2.10 

G 

1.80 

G 

2.69 

G 

P.32 

G 

1.62 

G 

1  .20 

3.85 

1.65 

2.15 

G 

3.35 

?. 

G 

?,J'u 

G 

1.33 

G 

1  .bO 

G 

2.00 

G 

2.68 

G 

1  .*0 

G 

1,80 

G 

0.75 

2.35 

2.30 

3.10 

G 

2.00 

3 

G 

1  .55 

G 

t  .65 

G 

1.76 

G 

1 .70 

G 

0.88 

G 

1  .AO 

G 

0.88 

G 

1.82 

2.65 

G 

3.05 

2.00 

G 

2. S3 

u 

G 

1.20 

G 

2.55 

G 

2.50 

G 

2.52 

G 

1  .87 

G 

1  .76 

G 

0.86 

G 

1.60 

3.09 

G 

3.25 

2.20 

G 

3.25 

5 

G 

1  .20 

G 

3.15 

G 

2.52 

G 

2.90 

G 

2.50 

r. 

1.60 

G 

2.00 

G 

1.T3 

3.00 

G 

2.60 

2.25 

G 

2. TO 

6 

G 

2,50 

G 

1  .80 

G 

2.78 

G 

2.78 

G 

2.«5 

G 

l  .50 

G 

1.87 

G 

1.80 

3.02 

G 

2.08 

2. 00 

G 

1.82 

7 

G 

?,15 

G 

2.50 

G 

3.15 

G 

2.80 

G 

2.00 

G 

1  .to 

G 

1  .65 

G 

2.10 

2.79 

G 

3.10 

2.55 

G 

2.38 

rt 

G 

2.19 

6 

2.22 

G 

2.93 

G 

1.55 

G 

1.35 

G 

1.32 

G 

1.85 

G 

2.55 

2.68 

G 

3.60 

2.60 

G 

2.37 

9 

G 

3.1? 

G 

2.95 

G 

2.50 

G 

1  .50 

G 

1  .20 

G 

i  «a l 

G 

1.53 

G 

2.33 

3.10 

G 

3.30 

G 

3.50 

G 

2.00 

in 

G 

3.15 

G 

2.25 

G 

1.99 

G 

1.98 

G 

1.50 

G 

1  .90 

G 

1.T2 

G 

2.12 

G 

3.36 

G 

3.50 

2.00 

G 

2.55 

i } 

G 

1,67 

G 

2.12 

G 

1.75 

G 

1  .98 

G 

1  .65 

G 

P.60 

G 

1.82 

G 

2.00 

G 

3.00 

G 

3.15 

1.80 

C 

3.00 

12 

G 

0,50 

G  • 

-0.50 

G 

1  .60 

G 

1  .80 

G 

2.15 

G 

P.ao 

G 

2.20 

G 

2.00 

G 

3.26 

G 

3.20 

1.00 

G 

2.98 

13 

G 

1,95 

G 

1.35 

G 

1.70 

G 

2.16 

G 

2.80 

G 

?  .  05 

G 

2.89 

G 

2.60 

G 

2.65 

G 

3.18 

3.30 

G 

2. TO 

14 

G 

2,18 

G 

1  .90 

G 

1.T2 

G 

2.38 

G 

3.00 

G 

3,06 

G 

2.87 

G 

3.05 

G 

2.62 

G 

3.30 

3.30 

G 

1.68 

IS 

G 

1  .92 

G 

1  .22 

G 

2.10 

G 

2 .89 

G 

P.flfl 

6 

1  .99 

G 

3.10 

G 

3.30 

G 

3.30 

G 

3.55 

G 

2.85 

I* 

G 

1.65 

G 

2.28 

G 

2.10 

G 

2.00 

G 

2,70 

G 

1.61 

3.65 

G 

2.98 

G 

3.10 

G 

3.35 

G 

2. TO 

1  7 

G 

2.22 

G 

1.90 

G 

2.05 

G 

2.00 

G 

2,50 

5 

1  .80 

2.88 

G 

3.00 

G 

3.60 

G 

3.02 

G 

2.50 

1  A 

G 

2.00 

G 

2.00 

G 

3.05 

G 

1  .68 

G 

P  ,  7  0 

G 

1.99 

2.«5 

G 

3.69 

G 

3. 82 

G 

3.50 

G 

2.50 

19 

G 

1.95 

G 

2.65 

G 

3.09 

G 

2.58 

G 

1,90 

G 

2.15 

2.00 

G 

3.78 

G 

3. T9 

G 

3.85 

G 

1.60 

20 

r. 

2.16 

G 

3.55 

G 

2.85 

G 

2.30 

r. 

1  .70 

G 

1.90 

2.22 

G 

3.70 

G 

3.88 

G 

1.90 

G 

2.10 

21 

F 

2,10 

G 

3.05 

G 

2.97 

G 

3.00 

G 

2.50 

G 

P.10 

G 

1  .35 

2.28 

G 

1.90 

G 

3.80 

G 

2.00 

G 

2.02 

22 

G 

2,15 

G 

3.10 

G 

1  .55 

G 

3.00 

G 

2.80 

G 

2.30 

G 

1.30 

2.55 

G 

3. BO 

G 

3. TO 

G 

2.65 

G 

1.90 

23 

G 

1,97 

G 

3.25 

G 

2.69 

G 

3.20 

G 

1.85 

G 

2.02 

G 

1  .88 

2.85 

G 

2.75 

G 

3.75 

G 

J.28 

G 

2.10 

2a 

G 

2.55 

G 

2.35 

G 

2 . 30 

G 

2.50 

G 

1.85 

G 

1  .90 

G 

1.83 

3.00 

G 

3.30 

G 

2.70 

6 

2.15 

25 

G 

2.16 

G 

»  .00 

G 

1.81 

G 

1  .85 

G 

1.20 

G 

2.10 

G 

2.68 

3.00 

G 

3.30 

G 

3.25 

•  0.05 

?b 

G 

1.55 

G 

1.68 

G 

2.22 

G 

2.80 

G 

1.85 

G 

2  20 

G 

2.50 

2.80 

G 

2,90 

G 

3.15 

•0,02 

27 

G 

2,50 

G 

1.97 

G 

2.81 

G 

3.10 

G 

1.T5 

G 

?  -  35 

G 

2.25 

3.50 

G 

2.28 

G 

3.00 

1.10 

26 

G 

2,00 

G 

1.55 

G 

2.52 

G 

2.51 

G 

2.00 

G 

2.35 

G 

2.22 

3.80 

G 

2,60 

G 

3.60 

G 

3.00 

0.52 

29 

G 

l  .55 

G 

2.36 

G 

2.00 

G 

2.25 

G 

2.12 

G 

1.80 

3.00 

3.12 

G 

O.TO 

G 

2.88 

0.65 

30 

2,30 

G 

2.65 

G 

2.08 

G 

2.80 

G 

1.R5 

G 

1.80 

2.80 

2.55 

2.20 

G 

3.10 

1.53 

31 

G 

2.15 

G 

2.38 

G 

2.85 

G 

l.«8 

2.98 

0.98 

1.80 

The 

follow  I TJG 

refer 

ONLY  TO 

READIN6S 

1  appearing 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

P.Ol 

2.27 

2.35 

2.12 

2.08 

1  .82 

2.85 

3. 10 

2.78 

2.06 

MAX 

G 

3.?5 

G 

3.55 

G 

3.20 

G 

3.00 

G 

3.06 

G 

2. 88 

3.65 

G 

3.90 

G 

3.85 

6 

3.35 

G  1 

-n.50 

G 

1.22 

G 

1.50 

G 

0.68 

G 

1.30 

G 

0.86 

G 

0.75 

G 

2.28 

1.40 

•0.03 

g-  gates  closed  f-  not  at  stated  time 

HIGHEST  Stage  WAS  5.  ,25  AT  10100  P.H.  ON  OCT.  26,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STAGE  was  MINUS  0.72  ON  DEC,  25. 


DAILY  STAFFS  FOR  1985 
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FRESHWATER  CANAL  AT  ECC0'.,'ATFR  bayou  lock  ;l  .)  I nOWT  H ) 


LOCATION.  LAT.  29-33-16,  LONG.  92-|B-2o.  ON  NORTH  SIDE  OF  LOCK.  (STA.  7651217.) 
l»AOE.  STAFF  ttpe. 

RECORDS  available.  STAGE,  JULY  1968  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.20  FEET  CCAUSEO  Bv  HURRICANE)  ON  AUG.  15,  1985.  LONEST,  minus  2.9  FEET  ON 
Jan.  8,  1970  AND  JAN.  15,  1972. 


datlv 

eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M.i.G. 

( 1  9fc5  ADJ.) 

i)AY 

Jan  fer 

H*R  APk 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

l 

G 

3,15 

G 

1  .95 

G 

2.10 

G 

2.00 

G 

2.90 

G 

I  .90 

G 

1.90 

G 

1  .00 

3.00 

2.00 

2.30 

G 

3. BO 

2 

G 

2.60 

G 

1 .70 

G 

1,70 

G 

2.1  0 

G 

2.10 

G 

1 .40 

G 

1.10 

G 

0.80 

2,30 

2.30 

3.70 

C 

2,10 

3 

G 

1,55 

G 

1  .55 

G 

2.00 

G 

2.00 

G 

0.70 

G 

1  .30 

G 

1.00 

G 

1.30 

2.60 

G 

3.10 

2.40 

G 

2.60 

4 

G 

1,00 

G 

2.80 

G 

5.90 

G 

2.80 

G 

1  .90 

G 

1  .30 

G 

0.90 

G 

1.55 

3.50 

G 

3.25 

2.30 

G 

2.20 

5 

G 

1.05 

G 

3.35 

G 

2.30 

G 

3.39 

G 

2.00 

G 

1 ,50 

G 

1.80 

G 

1.70 

3.05 

G 

2.65 

2.50 

G 

2.60 

6 

G 

2,10 

G 

1 .70 

G 

2.90 

G 

2.25 

G 

1  .50 

G 

1.50 

G 

1.60 

G 

1  .80 

3,90 

G 

2.35 

2.50 

G 

2.00 

7 

G 

2,35 

G 

2.8N 

G 

3.10 

G 

2.60 

G 

1.60 

G 

P.bO 

G 

1.60 

G 

2.20 

3.00 

G 

3.10 

2.50 

G 

2.10 

8 

G 

2.80 

G 

1  .90 

G 

2.70 

G 

1.60 

G 

1.50 

G 

1  .40 

G 

2.10 

G 

2.90 

2.90 

G 

3.«S 

2.30 

G 

2.70 

9 

G 

3,20 

G 

?.»n 

G 

2.15 

G 

1 .90 

G 

1.50 

G 

1  .40 

G 

1.80 

G 

2.20 

3.10 

G 

3.30 

3.55 

G 

2.70 

1C 

G 

3.10 

G 

2.20 

G 

1.70 

G 

1  .«0 

G 

1.75 

G 

1  .AO 

G 

1.90 

G 

1  .BO 

G 

3.10 

G 

3.35 

2.00 

G 

2.95 

1  1 

G 

1.80 

G 

2.30 

G 

1  ,»0 

G 

2.30 

G 

1  .80 

G 

?.T0 

G 

1.80 

G 

1  .60 

G 

3.20 

G 

3.00 

1.80 

G 

3.35 

12 

6 

0.60 

G  -n.an 

G 

1.65 

G 

2.10 

G 

2.15 

G 

?.10 

G 

1.80 

G 

1 .80 

G 

3.00 

G 

3.10 

1  .50 

G 

2.90 

13 

G 

2,00 

G 

1  .45 

G 

1  .80 

G 

2.35 

G 

2.90 

G 

1  ,«o 

G 

2.10 

G 

2.20 

G 

2.50 

G 

3.00 

3.30 

G 

2. BO 

14 

G 

2.30 

G 

1  .40 

G 

1  .80 

G 

2.75 

G 

2.85 

G 

S.O0 

G 

2.20 

G 

2.50 

G 

2.35 

G 

3.20 

G 

3.30 

G 

1.75 

15 

G 

1 .80 

G 

1  .50 

G 

1.90 

G 

2.15 

G 

2.80 

G 

?,50 

G 

1.50 

G 

5.20 

G 

3.20 

G 

3.20 

G 

3.60 

G 

2.70 

1  b 

G 

2.60 

G 

1  .bO 

G 

2.70 

G 

2.20 

G 

1.95 

G 

?.45 

G 

1.10 

3.30 

G 

2.90 

G 

3.20 

G 

3.45 

G 

2.60 

17 

G 

1.50 

G 

2.70 

G 

2.10 

G 

1.95 

G 

1  .90 

G 

G 

1 .40 

3.30 

G 

3.10 

G 

3.75 

G 

3.40 

G 

2.70 

18 

G 

1  ,7o 

G 

2.20 

G 

2.10 

G 

3.05 

G 

1  .30 

G 

2.30 

G 

1.10 

2.90 

G 

3.60 

G 

3.85 

G 

3.80 

G 

2.70 

19 

G 

2.80 

G 

1  .90 

G 

2.95 

G 

2.80 

G 

2.25 

G 

1  .50 

G 

1.55 

2.20 

G 

3.60 

G 

3.80 

G 

3.90 

G 

1  .60 

20 

G 

3.20 

G 

2.10 

G 

5.60 

G 

2.60 

G 

1.95 

G 

1  .30 

G 

1.60 

2.20 

G 

3.70 

G 

3.90 

6 

2.00 

G 

2.30 

21 

G 

0.10 

G 

*.00 

G 

1.10 

G 

2.60 

G 

2.05 

G 

?.^0 

G 

1.30 

2.50 

G 

3. BO 

G 

3.90 

G 

2.00 

G 

2.10 

22 

G 

2,10 

G 

3.  On 

G 

1  .50 

G 

2.80 

G 

1  ,90 

G 

2.45 

G 

1  .90 

2.50 

G 

3.80 

G 

3.50 

G 

2.70 

G 

2.10 

23 

G 

2.00 

G 

3.20 

G 

2.20 

G 

3.10 

G 

1.70 

G 

?.10 

6 

1  .60 

2.B5 

G 

3,90 

G 

3.70 

G 

3.45 

G 

2.20 

24 

G 

2,60 

G 

2.30 

G 

1.70 

G 

2.10 

G 

1.60 

G 

2.00 

G 

1 .85 

3.10 

G 

3.00 

G 

3.20 

G 

2,70 

G 

2.20 

25 

G 

2,00 

G 

1  .70 

G 

1.90 

G 

1  .65 

G 

1.30 

G 

P.aO 

G 

2.50 

2.80 

G 

3.00 

G 

3.30 

G 

3.40 

-0.35 

2fc 

G 

1.60 

G 

1  .40 

G 

1  .50 

G 

2.50 

G 

1.70 

9 

2.2  0 

G 

2.90 

2.70 

G 

2.70 

G 

3.30 

G 

3.40 

o 

ru 

O 

27 

G 

2,10 

G 

1  .40 

G 

2.70 

G 

3.30 

G 

2.00 

G 

?.b0 

G 

2.00 

3,10 

6 

2.00 

G 

3.20 

G 

3.30 

1.10 

28 

G 

2.20 

G 

1  .bO 

G 

2.30 

G 

2.60 

G 

2.70 

G 

1  ,90 

G 

1.75 

3.20 

G 

2.80 

G 

3.00 

G 

3.10 

0,80 

29 

G 

1,50 

G 

2.50 

G 

2.10 

G 

2.30 

G 

1  .90 

G 

1.25 

2.70 

3.20 

G 

4.70 

G 

3.10 

1.60 

30 

2.10 

G 

2.90 

G 

2.20 

G 

2.80 

G 

1  .70 

G 

1.20 

2.20 

3.30 

2.70 

G 

3.30 

2.00 

31 

G 

2.35 

G 

2.20 

G 

2.70 

G 

1.00 

2.95 

1  .00 

2.20 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

readings  aopfaring  in  the 

TABLE 

ABOVE 

h£aN 

2,08 

2.02 

2.26 

2.37 

1.98 

1.98 

1  .bO 

2.37 

3.08 

3.17 

2.88 

2.17 

MAx 

G 

3.20 

G 

3.35 

G 

3.60 

G 

3.39 

g 

2.90 

G 

3.00 

G 

2.50 

G 

5.20 

G 

3.90 

G 

4,70 

G 

3.90 

6 

3.80 

MIN 

G 

0.10 

G  -0.40 

G 

1.90 

G 

1.90 

G 

0.70 

G 

1.10 

G 

0.90 

G 

0.80 

G 

2.00 

1  .00 

1  .50 

-0.35 

G-  GATES  CLOSED 


HlGHFST  STAGE  mas  5.20  ON  AUG.  15,  AFFECTED  BT  HURRICANE  DANNY 
LUnEST  STAGE  HAS  MINUS  0.90  ON  FEB.  12. 
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oailt  stages  for  19S5 


FWFSH-UTfR  C»N*L  »T  FRESH  MATER  B  A  T  OU  LOCK  (LA.)  (SOUTH) 


LOCATION.  L*T.  P9-33-09,  LUNG.  92-18-21.  OH  SO. IT"  9ICE  OF  LOCK.  (ST*.  7659117.) 
r-*GE.  AUTOMATIC  RECORDER  »'4f  STAFF. 

"cc  IRCS  Available.  STAGE,  July  1968  TO  OaTE.  automatic  RECORDER  INSTALLED  On  APR,  30,  IR73. 
Extremes.  highest.  5. so  F£EI  On  JuL.  24,  1979.  lomeST,  minus  5,3  FEET  ON  JAN.  20,  1985. 


1 A I L  V  EIGHT  A.M.  STAGE  in  FEET  RAGE  ZERO  IS  AT  M.l.G.  (1985  AOJ.) 


JA  V 

Jan 

FER 

MAR 

AP9 

MAT 

JUM 

Jl)l 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

G 

1.90 

G 

O.lR 

G 

1.89 

G 

1  .30 

G 

1.60 

G 

2.75 

G 

2.70 

G 

2.45 

2.40 

1  .90 

1 .70 

G 

2.00 

a 

G  -O.OS 

G  -0.65 

G 

1.40 

R  -0.09 

G 

1.30 

G 

2.80 

G 

2.90 

G 

2.20 

2.70 

2.03 

1.15 

G 

0.03 

3 

G 

0.3? 

G 

0.03 

r. 

1  .50 

G 

0.85 

G 

1.15 

G 

3.05 

G 

3.00 

G 

2.,0 

2.77 

G 

2.50 

2.00 

6 

2.15 

4 

G  • 

•0.  «  3 

G 

0 . 1  L 

G 

1  .20 

G 

2.00 

G 

1.90 

G 

2.80 

G 

2.80 

G 

2.40 

1  .80 

G 

2.50 

i  .so 

G 

2.27 

*> 

o 

K1 

O 

• 

G 

0.10 

G 

0.40 

G 

2.40 

G 

2.T5 

G 

3.03 

G 

3.00 

G 

2.70 

2.85 

G 

1.22 

2.10 

G 

1  .00 

6 

0.50 

G 

0.10 

G 

0.70 

G 

2.95 

G 

3.30 

G 

2.91 

G 

3.00 

G 

2.78 

2.48 

G 

2.40 

2.15 

G 

1.80 

7 

-0.60 

G 

0.35 

G 

1.05 

G 

2.90 

G 

3.60 

3.03 

G 

2.10 

G 

2.32 

2.80 

G 

2.80 

2.36 

G 

2.35 

d 

G  -0.15 

G 

1.70 

G 

1  .22 

G 

2.50 

G 

3.40 

G 

2.42 

G 

2.40 

G 

2.48 

2.88 

G 

3.20 

2. SO 

G 

2.00 

<* 

G 

1  .20 

G 

?  .70 

G 

1.95 

G 

3.20 

G 

2.75 

G 

2.03 

G 

1.99 

G 

2.12 

3.00 

G 

3.00 

6 

2.90 

G 

1.18 

10 

G 

1.9p 

G 

?.so 

G 

1.93 

G 

3.18 

G 

2.80 

2.50 

G 

1.71 

G 

2.03 

G 

3.40 

G 

3.10 

2.85 

S 

I  .40 

1  1 

G 

1 .40 

G 

1  .95 

G 

2.60 

G 

3.00 

G 

2.80 

G 

2.25 

G 

2.01 

G 

2.37 

G 

3.20 

G 

2.70 

1.20 

G 

0.95 

1 1 

G 

0,90 

G 

n.?o 

G 

2.68 

G 

2.80 

G 

2.30 

G 

2.00 

G 

2.30 

G 

1 .80 

G 

2.90 

G 

2.50 

0.85 

G 

0.35 

1  3 

G 

2.3u 

G 

1  .Ofi 

G 

2.65 

G 

2.85 

G 

2.20 

G 

2.20 

G 

2.31 

G 

2.80 

G 

2.30 

G 

2.20 

0.47 

G  -0.70 

1  0 

G 

3,0T 

G 

1  .00 

f; 

2.40 

G 

2.79 

G 

2.60 

G 

2.75 

G 

2.35 

G 

3.10 

G 

2.90 

G 

1  .80 

G 

0.50 

G  -1.35 

15 

G 

1  .83 

G 

0.00 

G 

1.40 

G 

1  .80 

G 

1.45 

G 

2.95 

G 

2.38 

G  -0.80 

G 

3.55 

G 

1.75 

C 

1.10 

G 

0.20 

16 

G 

2.2s 

G 

0.50 

r, 

1  .  Z  5 

G 

1.25 

G 

1.95 

G 

2.75 

G 

2.30 

2. SO 

G 

2.70 

G 

2.12 

G 

l.«5 

G 

0.80 

17 

G 

0,80 

G 

0.00 

G 

0.38 

G 

1  .20 

G 

l.«5 

G 

3.10 

G 

2.48 

3.00 

G 

2.85 

6 

2.20 

G 

2.50 

G 

1  .70 

ltt 

G 

0.70 

G 

o.?o 

G 

0.65 

G 

2.10 

G 

2.49 

G 

2.40 

G 

2.83 

2.70 

G 

2.70 

G 

3.05 

G 

2.80 

G 

2.22 

16 

G 

0.50 

G 

0.50 

G 

1 .40 

G 

2.25 

G 

2.80 

G 

2.00 

G 

2.80 

2.20 

G 

3.25 

G 

2. BO 

G 

3.10 

G 

1.70 

G  -«.35 

G 

0.75 

G 

2.20 

G 

2.48 

G 

3.00 

G 

3.15 

G 

2.88 

2.70 

G 

3.23 

G 

3.10 

G 

1.44 

G 

1.52 

al 

G  - 

-0.90 

G 

1  .55 

G 

2.20 

G 

2.68 

G 

3.57 

G 

3.40 

G 

2.78 

2.50 

G 

3.75 

G 

2.35 

G 

1  .90 

G 

1.47 

aa 

G 

0.05 

G 

?.o? 

G 

1.52 

G 

3.80 

G 

2.80 

G 

3.50 

G 

2.50 

2.20 

G 

3.80 

G 

3.00 

G 

2.75 

G 

1.54 

?3 

G 

0,80 

G 

P.70 

G 

2.25 

G 

3.30 

G 

2.78 

G 

3.25 

G 

2.40 

2.70 

G 

3.80 

G 

1.20 

G 

2.88 

G 

1.20 

?4 

G 

1 , 3o 

G 

?  .  1  o 

G 

1  .80 

G 

3.53 

G 

2.97 

G 

2.80 

G 

2.50 

3.00 

G 

2.80 

G 

3.30 

G 

1  .70 

G 

0.90 

as 

G 

l  .50 

G 

?.?b 

G 

2.13 

G 

3.16 

G 

2.55 

G 

2.80 

G 

2.35 

3.20 

G 

3.00 

G 

3.00 

G 

1.40 

-1.15 

G 

1.15 

G 

P.3J 

G 

2.80 

G 

3.60 

G 

2.06 

G 

2.35 

G 

2.30 

2.80 

G 

2.12 

G 

2.90 

6 

1.34 

-0.42 

37 

G 

2.62 

G 

1  ,70 

G 

3,26 

G 

3.85 

G 

2.90 

G 

2.15 

G 

2.80 

2.20 

G 

2.10 

G 

3.30 

G 

1  •  BO 

0.82 

ae 

G 

1,20 

G 

G 

3.76 

G 

2.80 

G 

2.30 

G 

2.10 

G 

2.70 

2.30 

G 

2.45 

G 

3.00 

6 

1  .03 

-0.20 

39 

G 

2.20 

G 

«.52 

G 

1  .80 

G 

2.70 

G 

2.05 

G 

2.50 

2. 37 

3.00 

G 

1  .20 

G 

1  .30 

0.00 

30 

2.U 

G 

3.22 

G 

1.70 

G 

2.40 

G 

2.40 

G 

2.70 

2.40 

1.95 

-0.50 

G 

1  .40 

1 .00 

31 

G 

1.92 

G 

1.23 

G 

2.82 

G 

2.80 

2.38 

1.10 

1.40 

THE 

FOLLOWING 

REPER 

ONLY  TO 

READINGS  APPfarInG  In  THE 

TABLE 

ABOVE 

HE  AN 

0,88 

1  .OR 

1 ,94 

?.4b 

2.48 

2,66 

2.52 

2.42 

2.82 

2.39 

1.80 

0.96 

h  A  * 

G 

3.07 

G 

?,70 

G 

4.52 

G 

3.65 

G 

3.80 

G 

3.50 

G 

3.00 

3.20 

G 

3.80 

G 

3.30 

G 

3.10 

G 

2.35 

HI* 

G  -«.35 

G  -0.65 

G 

0.38 

G  -0.09 

G 

1.15 

G 

?.00 

G 

1.71 

G  -0.80 

1 .80 

-0.50 

0.47 

G  -1.35 

G-  GATES  CLOSED 

highest  stage  "AS  a. 82  AT  9130  A.M.  ON  MAR.  29. 
LOmEST  stage  "AS  minus  5.00  ON  JAN.  20. 


DAILY  STASES  FOR  HAS 
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SCHOONER  BAYOU  (INLAND  NATERNAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (EAST  AUTO.) 

LOCATION.  l*T.  29-45-28,  LONS.  92-15-4*.  On  NORTHEAST  FENDER  OF  STRUCTURE.  6.6  RILES  SOUTHNEST 

fror  junction  nith  inn.  (sta.  tssooit.) 
ease'.  AUTOMATIC  recoroer  and  staff. 

RECOROS  available.  JULY  1.  191T.  TO  DATE.  ADD  0.6  TO  DAILY  STASES  PRIOR  TO  HS1 . 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.63  FEET  (CAUSED  8r  HURRICANE)  ON  SEP.  II,  H61  (PROBABLY  HIGHER  DURINS 
HURRICANE  of  JUNE  H5T).  LONEST,  MINUS  2. 90  FEET  ON  MAR.  5.  H6E. 

OAILV  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  SAGE  EERO  18  AT  H.L.G. 


DAY 

JaN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOT 

ote 

1 

2,56 

1  .SO 

2,40 

1.76 

2.2« 

2.80 

2.11 

1.30 

5.*2 

1.99 

3. 28 

3.38 

2 

l,Tl 

1  .TO 

2.12 

1  .S3 

1.68 

2.62 

1.90 

0.70 

2.31 

2.50 

3. 58 

1.74 

3 

1,66 

1  .63 

2. 26 

1.80 

0,67 

2.38 

1.45 

1.10 

5.39 

2.74 

3.2* 

*.78 

a 

»,«« 

2.00 

2.80 

2.92 

1.82 

2.25 

1.13 

1  .60 

3.95 

2.72 

3.10 

3.03 

5 

1.30 

2.65 

2.40 

3.52 

2.57 

1.91 

2.50 

2.10 

3.40 

2.01 

5.12 

2.37 

6 

1>7 

1 .86 

2.63 

2.28 

2.69 

1  .90 

1.56 

2.00 

3.29 

2.42 

5. IB 

1.64 

7 

1,60 

2.3* 

2.90 

3. IB 

2.20 

1.45 

1.62 

1.87 

3.20 

5.00 

3.20 

2 .28 

8 

1,65 

2.27 

2.8* 

1.68 

1 .66 

0.88 

1.76 

2,36 

3.00 

5.75 

3.25 

2.10 

9 

2,90 

2.T* 

2.58 

1 .50 

1.20 

0.91 

1.49 

2.19 

3.25 

5.31 

3.55 

*.H 

10 

2. Bo 

2.02 

2.16 

1.82 

1.26 

1  .63 

1.52 

2.00 

3.30 

3.55 

3.52 

*.3* 

11 

1,55 

2.25 

2.02 

1.80 

1.65 

2.40 

1 .88 

1.90 

5.2* 

2.95 

3.40 

*.47 

12 

0,0? 

1  .40 

1.65 

1  .62 

2.22 

2.25 

2.26 

2.40 

5.2« 

3.15 

3.14 

*.40 

13 

1  .60 

1  .70 

1.68 

1.82 

2.50 

?.no 

2.66 

2.80 

2.70 

2.97 

3.28 

*.34 

14 

1  .TO 

t  .82 

1.32 

2.21 

3.00 

5.21 

2.50 

2.65 

2.77 

3.0* 

3.30 

1.72 

15 

1.20 

1  .83 

0.75 

1.65 

2.56 

3.03 

2.10 

0 

4.37 

3.61 

2.90 

3.40 

*.33 

16 

2,09 

1  .89 

l.«5 

1.75 

2.55 

2. 88 

1.65 

4.00 

3.20 

2.70 

3.36 

*.45 

17 

1,«0 

2.18 

1.40 

2.09 

1.88 

3.15 

1.66 

3.05 

3.09 

3.50 

3.44 

*.32 

18 

1  ,»0 

2.00 

1.60 

2.95 

1.60 

2.85 

2.05 

2.29 

3.55 

*.10 

3.45 

2. SB 

19 

1,T0 

I  .99 

2.50 

3.01 

2.54 

2.00 

2,25 

1.96 

3.70 

3.98 

3.42 

1.52 

20 

2.00 

2.05 

3.65 

3.00 

2.50 

1.90 

2.15 

2.15 

3.55 

3. BO 

2.41 

2.00 

21 

-0,01 

3.05 

2.78 

3.15 

2.60 

2.30 

1.50 

2.25 

3. BO 

3.4B 

2.11 

1  .88 

22 

1,6? 

3.13 

2.22 

3.33 

2.15 

2.55 

1.23 

2.69 

4.10 

3.50 

2.45 

1.78 

23 

1,Y0 

3.65 

2.65 

3.37 

2.00 

1  .93 

l.*5 

2.88 

F  4.10 

3.50 

3.11 

1.93 

24 

2,33 

2.20 

2.32 

2.65 

1.50 

1.85 

1  .90 

5.02 

3.02 

3.20 

2.40 

1.82 

25 

2 . 1 A 

2.09 

2.08 

2.01 

1.05 

1  .99 

2.53 

2.93 

5.20 

3.15 

3.00 

0.43 

26 

1.50 

1  .98 

2.30 

3.10 

1.26 

2.00 

2.40 

5.28 

2.59 

3.22 

2.45 

1.53 

27 

2,90 

1  .85 

2.90 

3.10 

1.61 

2.12 

2.36 

5.65 

2.24 

3.32 

2.90 

2.03 

28 

1,5* 

t  .93 

2.43 

2.15 

2.15 

2.15 

2.40 

5.31 

5.12 

2. 80 

2.40 

1.61 

29 

1  .7? 

2.34 

1.53 

2.10 

2.11 

2.08 

2.93 

5.25 

3, 85 

2.78 

*.os 

30 

2,13 

2.60 

1.63 

2.80 

2.0* 

1.95 

2.56 

3.09 

3.90 

3.04 

2.50 

31 

2.15 

2.22 

5.15 

1  .40 

3.10 

3.05 

*.65 

the 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1,T6 

2.1* 

2.27 

2.34 

2.05 

2.16 

1.91 

2.50 

5.25 

3.16 

3.15 

2,18 

MA* 

2.90 

3.65 

3.65 

3.52 

5.15 

3.21 

2.66 

s 

«.3T 

4.10 

4.10 

3.45 

3.38 

MIN 

-0.01 

1  .*0 

0.75 

1 .50 

0.67 

0.68 

1.13 

0.70 

2.24 

1.99 

2.11 

0.43 

0-  AFFECTED  Bv  HURRICANE  F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGMFST  stage  NAS  6.62  AT  JJ30  P.M.  ON  AUG.  15,  AFFECTED  BY  HURRICANE  DANNY, 
LOWEST  STAGE  NAS  MINUS  0.45  ON  FEB.  12. 


DAILY  STASES  FOR  1985 
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SCHOONER  BAYOU  (INLAND  WATERNA7)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (NEST) 

LOCATION.  |.AT.  29-A5-28,  LONG.  92-15-50.  ON  SOUTHWEST  FENDER  OF  STRUCTURE ,  6.6  MILES  SOUTHWEST 
from  junction  with  inn.  (sta.  76680it.) 

base',  staff  type. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  191T,  TO  OATE.  A00  0.6  TO  DAILY  STA6ES  PRIOR  TQ  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  WATER  OVER  SATES  (ELEVATION,  SIX  FEET,  M.L.S.)  DURING  HURRICANE  OF  JUNE  27, 
1957.  LOWEST.  MINUS  l.TO  FEET  (PRESENT  DATUM)  ON  DEC.  21,  192*. 

daily  EIGHT  A.M.  STAGE  in  feet  gase  zero  is  at  H.L.G. 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,56 

2.05 

2.51 

1.88 

G 

2.38 

G 

2.15 

1  .90 

C 

2.30 

G 

2.62 

1.83 

3.71 

3.20 

2 

1,86 

1  .99 

2.35 

1.95 

G 

2.48 

G 

2.23 

1.82 

6 

2.29 

2.40 

2.24 

3.95 

2.00 

3 

1,86 

1  .89 

2.«7 

2.33 

G 

2.42 

G 

2.07 

1.72 

6 

2.17 

G 

2.65 

G 

2.50 

3.72 

2.65 

4 

1,59 

G 

2.39 

G 

2.80 

G 

2.35 

G 

2.20 

G 

1.99 

1 .68 

G 

2.20 

6 

2.57 

G 

2.51 

3.35 

G 

2.87 

b 

1  .«1 

G 

2.65 

2.51 

G 

2.18 

G 

2.10 

G 

1  .90 

1.59 

G 

2.20 

G 

2.73 

2.05 

3.42 

2.58 

b 

1,89 

2.07 

2.65 

G 

2.09 

G 

2.10 

G 

1.90 

1.75 

6 

2.30 

G 

2.80 

2.36 

3.R4 

2.00 

7 

1  .80 

2.38 

2.92 

G 

2.04 

G 

2.09 

G 

1,98 

G 

1.78 

G 

2.45 

S 

2.8A 

G 

2.2* 

3.50 

2.21 

8 

2.02 

2.92 

2.90 

G 

2.05 

G 

2.18 

G 

1.90 

G 

1.70 

G 

2.40 

G 

2.90 

G 

2.38 

3.50 

2.3* 

<? 

G 

2.00 

G 

2.29 

2.70 

G 

2.18 

G 

2.1« 

G 

1.93 

G 

1.80 

2.20 

G 

2.83 

G 

2.09 

3.71 

2.25 

10 

G 

2.30 

G 

2.33 

2.88 

G 

2.13 

G 

2.00 

G 

1  .82 

G 

1.93 

2.05 

G 

2.86 

G 

2.65 

3.60 

2.39 

1  i 

2,«0 

2.50 

2.12 

G 

2.10 

G 

2.05 

G 

1.76 

G 

1.94 

1.95 

G 

2.90 

G 

2.28 

3.58 

G 

2.60 

12 

2.00 

1.89 

1.90 

G 

2. 05 

G 

2.09 

G 

1  .66 

G 

1.72 

G 

2.18 

G 

3.00 

G 

2.32 

3.50 

2.69 

13 

G 

2,08 

G 

2.02 

1.85 

G 

2.09 

G 

2.22 

G 

1.76 

G 

1.65 

G 

2.40 

G 

2.95 

G 

2.32 

3.50 

2.54 

1  a 

G 

2,20 

G 

2.00 

G 

2.50 

G 

2.30 

G 

2.00 

G 

1  .55 

G 

l.TO 

G 

2.12 

2.80 

G 

2.38 

3.50 

l.*0 

15 

G 

2 .2 1 

G 

2.99 

G 

2.35 

G 

2.38 

G 

2.04 

G 

1  .63 

G 

1.78 

G 

0.38 

G 

2.77 

G 

2.41 

3.58 

2.60 

lb 

1* 

2.05 

G 

2.02 

G 

2.35 

G 

2.30 

G 

2.15 

G 

1.78 

G 

1.80 

G 

2.75 

G 

2.86 

G 

2.50 

3.50 

2.42 

17 

G 

2.98 

G 

2.19 

G 

2.97 

G 

2.05 

G 

2.15 

G 

1.75 

G 

1.88 

G 

2.69 

G 

2.85 

G 

2.60 

3.5* 

2.3B 

18 

1,98 

2.15 

G 

2.27 

G 

2.10 

G 

1.85 

G 

1  .66 

G 

1.83 

2.24 

G 

2.79 

G 

2.50 

3.70 

2.30 

19 

G 

2.95 

G 

2.10 

G 

2.25 

G 

2.10 

G 

1.95 

G 

1.78 

G 

1.95 

2.09 

G 

2.76 

G 

2.44 

G  3.65 

1.66 

20 

G 

2.25 

G 

2.20 

G 

1.93 

G 

2.05 

G 

2.09 

G 

1.72 

G 

1.99 

2,20 

G 

2.89 

G 

2.54 

3.00 

2.12 

21 

G 

«^S3 

G 

2.22 

G 

2.69 

G 

1.93 

G 

2.00 

G 

1.82 

G 

1.99 

2.32 

G 

2.79 

G 

2.60 

2.33 

l.*7 

22 

G 

2,53 

G 

2.03 

2.90 

G 

1  .85 

G 

2.18 

G 

1  .79 

G 

2.20 

G 

2.54 

G 

2.68 

G 

2.65 

2.75 

1.89 

23 

G 

2.95 

G 

2.13 

2.70 

G 

1.90 

G 

2.22 

G 

1  .90 

G 

2.23 

G 

2.54 

G 

2.87 

G 

2.58 

3.11 

2.00 

24 

G 

2,Jl 

G 

2.1* 

2.38 

G 

2.37 

G 

2.10 

G 

1.95 

G 

2.21 

G 

2.«5 

G 

2.81 

G 

2.65 

2.75 

l.*B 

25 

G 

2.90 

2.25 

2.18 

G 

2.25 

G 

2.23 

G 

1  .98 

G 

2.12 

2.60 

G 

2.70 

G 

2.T6 

3.00 

1.23 

2b 

G 

2.30 

2.23 

2.38 

G 

2.10 

G 

2.29 

G 

1.97 

G 

2.13 

2.49 

2.60 

G 

2.74 

2.95 

1.60 

27 

G 

2,02 

2.07 

G 

2.52 

G 

2.00 

G 

2.20 

G 

2.01 

G 

2.21 

2.6* 

2.29 

G 

2.80 

2.84 

2.10 

28 

G 

2.60 

2.13 

G 

2.50 

G 

2.10 

G 

2.10 

G 

1.95 

G 

2.28 

2.50 

2.39 

3,90 

2.99 

2.00 

29 

2,03 

G 

2.38 

G 

2.25 

G 

2.10 

G 

1.93 

G 

2.30 

2.55 

G 

2.35 

3.90 

2.79 

2.10 

30 

2,30 

G 

2.23 

G 

2.30 

G 

2.15 

2.00 

G 

2.14 

2.82 

G 

2.60 

3.94 

3.09 

G 

2.30 

31 

2.30 

2.30 

G 

2.20 

G 

2.22 

2.69 

3.72 

G 

2.40 

The 

FOLLOWING 

refer 

Only  to 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2,16 

?.18 

2.93 

2.12 

2.1« 

1.87 

1.93 

2.31 

2.72 

2.62 

3.31 

2.24 

MA* 

G 

2.60 

G 

?.85 

2.92 

G 

2.38 

G 

2.«» 

G 

2.23 

G 

2  • 

2.  82 

G 

3.00 

3.94 

3.95 

3.20 

min 

1.91 

1  .04 

1.85 

G 

1.85 

G 

1.85 

G 

1.55 

1.59 

G 

0.38 

2.29 

1.83 

2.33 

1.25 

G-  GATES  closed 

"1GNEST  stage  was  A. 10  AT  7130  A.M.  ON  OCT.  30,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  was  0.05  ON  AUG.  15,  AFFECTED  BY  HURRICANE  DANNY • 
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Dm*  STAGES  FOR  1 665 


INTRACOASTAL  MATERMAY  »T  lEl»ND  BOKHAN  LOCK  (la.)  (EAST  AUTO.) 

location.  LAT.  P9.9T-00,  LONS.  92-11-90.  On  NORTH  BANK  AT  EAST  END  OF  LOCK.  (STA.  7672013.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  anO  STAFF. 

records  available,  nov.  s,  1932,  to  date,  ado  o.n  to  daily  stages  prior  to  mi. 

extremes.  highest.  8.9  FEET,  FROM  maTERmaRK  LEFT  RY  HUR° I C ANE  OF  JUNE  27,  1957.  LOKEST,  MINUS 
2.87  Feet  on  JAN.  10,  1962. 

DAILY  eight  a.m.  STAGE  IN  FEET  GAGE  7ER0  IS  AT  M.L.S. 


DAT 

Jan 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,70 

1.12 

1  .83 

1.70 

2.15 

?  •  90 

2.17 

1.30 

3.»0 

1.80 

3.00 

3.25 

2 

1.55 

0.70 

1.25 

1.80 

1.60 

?  •  70 

1.61 

0.78 

2.28 

2.75 

3.30 

1,10 

3 

1,10 

!  .00 

1.63 

1.90 

0.60 

?  .  6  0 

1.00 

1,50 

3.90 

2.80 

2.77 

2.80 

4 

0.85 

1  .70 

2.63 

3.12 

1  .88 

?.?0 

0.95 

1.90 

9.10 

2.75 

2.90 

5 

0.85 

2.60 

2.10 

3.05 

2.60 

2.38 

2.15 

3.55 

1.65 

2.20 

b 

1.95 

1 .30 

2,99 

2.27 

2. SO 

?.?0 

I  .38 

2.00 

3.25 

2.50 

2.70 

7 

1,63 

2.20 

3.02 

3.30 

1.90 

1.15 

1.55 

1.80 

3.20 

2.80 

2.70 

8 

1.90 

2.30 

3.10 

1.72 

1.65 

A. 95 

1.78 

2.95 

3.05 

3.70 

2.70 

2.10 

9 

2,90 

3.06 

2.52 

1.80 

1.10 

1 .10 

1.90 

2.20 

3.25 

3.20 

3.40 

2.20 

10 

2.81 

2.50 

1.72 

1.70 

1.15 

J  .92 

1 .50 

2.05 

3.90 

3.50 

3.30 

2.90 

1  1 

1.16 

1  .35 

1.81 

1.82 

1.50 

?.S0 

1.76 

1.98 

3.37 

2.95 

3.20 

2.90 

12 

0,7(1 

-0.50 

1  .00 

1.60 

2.15 

2.1  4 

2.20 

2.«5 

3.23 

3.00 

2.70 

2.38 

13 

1,78 

0.75 

1.30 

1  .80 

2.50 

?.?0 

2.59 

2.89 

2.75 

3.82 

2.93 

2.05 

14 

1.50 

1  .00 

1.10 

2.07 

3.10 

1.15 

2.58 

3.15 

2.70 

3.16 

3.01 

1.10 

15 

1  .00 

1 .00 

0.87 

1.80 

2.50 

?  •  85 

2.20 

Q 

5.30 

3.60 

3.20 

3.30 

2.50 

lb 

1.80 

1  .5A 

1.79 

1.82 

2.50 

?  •  7  0 

1  .65 

«.35 

3.10 

2.7S 

3.07 

2.21 

17 

1,52 

1.75 

1.59 

2.10 

1.95 

?  •  7  6 

1  .70 

3.10 

3.50 

3.95 

3.30 

2.20 

16 

1  .25 

1  .99 

1.75 

2.90 

2.03 

2.65 

1  .90 

2.35 

3.59 

9.07 

3.50 

2.22 

1* 

1  .50 

1  .70 

2.50 

3.10 

2.92 

2.15 

1.90 

1  .90 

3.73 

3.95 

3.60 

1.16 

20 

1  -3« 

2.08 

3.25 

2.70 

1.75 

1.95 

2.20 

3.35 

3.90 

2.35 

l.*0 

?i 

0.00 

3.01 

3.37 

2.90 

2.10 

1.30 

2.20 

3.78 

3.90 

1.40 

1.79 

2? 

l  .50 

3.20 

3.55 

2.50 

?.«5 

I  •  1 6 

2.65 

9.05 

3.50 

2.35 

1.70 

23 

1  ,60 

3.7J 

3.10 

2.2» 

1  .45 

1.30 

3.00 

3.80 

3.75 

3.00 

1.78 

24 

2.15 

2.10 

2.10 

2.90 

1  .70 

1  .60 

1.75 

3.15 

2.90 

3.39 

2.31 

1.80 

25 

2.25 

».92 

1.70 

2.10 

l.«0 

1  .AO 

2.65 

3.00 

3.35 

3.22 

3.00 

0.62 

26 

1.26 

1  .69 

2.10 

3.20 

l.«8 

1  .«0 

2.35 

3.20 

2.58 

3.05 

2.95 

1.9- 

27 

2,28 

0,95 

2.60 

3.20 

2.00 

1  .90 

2.28 

3.70 

2.10 

3.18 

2.70 

2.30 

28 

1.32 

1  .02 

2.50 

2.33 

2.10 

2.14 

2.33 

3.35 

3.15 

3.50 

2.75 

1.88 

29 

1.50 

2.90 

1.50 

2.10 

?.03 

2.10 

3.00 

3.26 

9.30 

2.50 

2.15 

30 

1,86 

2.70 

l  .60 

2.95 

?.?5 

1  .90 

2.70 

3.25 

9.10 

2.98 

2.55 

31 

1  .80 

2.30 

3.25 

1.60 

3.00 

2.13 

2.70 

ThE 

following 

REFER 

ONLY  70 

readings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

1,56 

1.7? 

2.36 

2.12 

1.89 

2.60 

3.26 

3.20 

2.89 

*  A* 

2,90 

3.71 

3.55 

3.25 

2.65 

0 

5.30 

9.10 

9.30 

3.60 

*1* 

0.00 

-0.50 

1.90 

0.60 

0.95 

0.78 

2.10 

1.65 

l  .90 

U-  AFFECTFO  By  HURRICANE 

highest  stage  MAS  7.85  ‘T  2100  P.M.  ON  AUG.  15,  AFFECTED  B»  HURRICANE  DANNY. 
LOmEST  STAGE  MAS  MINUS  0.78  ON  FEB ,  u. 


OATLY  STAGES  F DP  1985 
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THTPACOASTAL  MATERmAY  AT  lELANO  ROwHAN  LOCK  (LA.)  (EAST  STAFF) 


LOCATION.  l*T.  P9-4T-00,  LONG.  92-11-44.  ON  PILING  40  FEET  EAST  OF  EAST  GATE  OF  LOCK,  CSTA, 

7  87  60  IT.) 

GAGE.  STaFF  TYPE. 

RECORDS  available.  SEP.  25,  1935,  TO  DATE.  AOO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  (FRO*  1946  TQ  DATE)  HIGHEST,  8.90  FEET  (FROM  HIGH  NATER  MARK)  ON  JUNE  27,  1957.  LOMEST# 
MINOS  2.90  F£FT  ON  JAN.  n,  1962. 

0  A I L  Y  eight  A.M.  stage  IN  FEET  gage  ZERO  18  AT  M.L.e. 


UA* 

Jan 

FEB 

maR 

APR 

NAY 

JU« 

JlIL 

aus 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

2.6o 

1  .20 

1  .90 

1.70 

G 

2.50 

G 

2.70 

G 

1  .90 

1  .40 

3.40 

1.60 

3.10 

3,50 

2 

1  .40 

0.90 

1.30 

1.80 

G 

l  .60 

G 

2.10 

G 

1.80 

0.50 

2.30 

2.40 

3,40 

1.20 

i 

1,10 

t  .20 

1  .80 

2.10 

G 

0.70 

G 

2.30 

G 

1.40 

1.10 

3.50 

3.00 

2.80 

2.70 

a 

n.To 

2.10 

3.10 

3.20 

G 

1.80 

G 

2.10 

G 

1  .60 

1 .80 

4.00 

3.10 

2.60 

3.20 

5 

0.90 

2.90 

2.10 

3.60 

2.50 

G 

1.80 

G 

2.10 

2,00 

3.60 

2.00 

2.50 

2.50 

o 

2.20 

1  .«0 

2.50 

2.20 

2.60 

G 

1.70 

G 

l  .70 

2.00 

3.40 

2.40 

2.70 

1.60 

7 

1,90 

2.30 

3.20 

3.20 

1  .90 

G 

1.10 

1  .60 

1  .90 

3.20 

2.90 

2.70 

2,20 

a 

2.10 

2.10 

3.10 

1  .40 

1.40 

G 

1 .00 

1.80 

2.40 

3.10 

3.60 

2.70 

2.10 

9 

3,10 

2.80 

2.50 

G 

1.30 

l.oo 

G 

1  .00 

1.40 

2.40 

3.40 

3.30 

3.40 

2.20 

3.00 

2.10 

1  .80 

G 

1.50 

1.30 

G 

1  .60 

1.50 

1  .70 

3.40 

3.70 

3.30 

2.50 

l  l 

1.20 

1  .80 

1.80 

G 

1  .80 

1.60 

G 

2.80 

1 .80 

2.10 

3.40 

3.00 

3.20 

3.00 

\  Z 

0,00 

•0.50 

1.40 

G 

1.70 

G 

2.10 

G 

2.30 

2.20 

2.20 

3.10 

3.20 

3.00 

2.70 

13 

1,60 

0.90 

1.50 

G 

l  .90 

G 

2.50 

G 

1.80 

2.60 

2.60 

2.80 

3.10 

3.10 

2.20 

1  « 

1,*0 

1  .00 

0.60 

G 

2.20 

G 

3.00 

G 

1 .60 

G 

2.50 

3.10 

2.80 

3.40 

3.10 

1.20 

15 

l.«0 

1  .00 

0.80 

G 

2.00 

G 

2.60 

G 

3.00 

G 

2.00 

4,60 

3.50 

3.20 

3.40 

2.60 

16 

2,20 

1  .50 

2.10 

G 

2.10 

G 

2.10 

G 

2.80 

G 

1.60 

4.20 

1.90 

3.00 

3.20 

2.40 

17 

1.90 

2.20 

1.70 

G 

2.00 

G 

1  .80 

G 

2.90 

G 

1.90 

2.80 

3.40 

3.60 

3.40 

2.30 

18 

1,30 

!  .80 

1.40 

G 

3.00 

G 

1.60 

G 

2.80 

G 

1.90 

2.10 

3.60 

4.10 

3.60 

2.30 

19 

1.90 

1  .90 

2.70 

G 

3.10 

G 

2.40 

G 

1.80 

G 

1.90 

1  .80 

3.80 

4.10 

3.90 

1.20 

20 

1  90 

2.20 

3.20 

G 

3,00 

G 

2.60 

G 

1  .TO 

G 

2.20 

2.00 

3.60 

4.00 

2.60 

1.80 

?\ 

*0,10 

3.10 

2.90 

G 

3.00 

G 

2.70 

G 

2.20 

G 

1.20 

2.20 

3.90 

3.60 

1.40 

1.80 

22 

1,60 

3.20 

1.70 

G 

3.00 

G 

l.’O 

G 

2.50 

G 

1.20 

2.70 

4.20 

3.60 

2.20 

1.90 

23 

1,90 

3. an 

2.50 

G 

3.00 

G 

2.00 

1  .90 

G 

1  .20 

3.10 

4.30 

3.80 

3.20 

1.90 

2a 

2.40 

2.30 

2.10 

G 

3.00 

G 

1.40 

1.70 

G 

1.60 

3.10 

2.90 

3.50 

2.40 

1.90 

25 

2.10 

1 .80 

1.70 

G 

1.50 

G 

t  .  10 

t  ,90 

G 

2.70 

3.00 

3.20 

3.30 

3.10 

0.80 

26 

1.20 

1  .60 

2.10 

G 

2.60 

G 

1.40 

2.00 

G 

2.40 

2.80 

2.50 

3.30 

3.20 

1.50 

27 

2,20 

y  .oo 

2.60 

G 

2.80 

G 

1  .60 

2.00 

G 

2.30 

3.60 

2.20 

3.20 

2.80 

2.50 

28 

1.50 

1  .to 

2.50 

G 

2.30 

G 

2.20 

2.00 

2.30 

3.20 

1.60 

2.80 

2.90 

2,00 

29 

1,20 

2.«0 

G 

1.70 

G 

2.10 

1,90 

1.90 

3.00 

3.30 

4.70 

2.70 

2.25 

30 

1.50 

2.70 

G 

1.80 

G 

2,90 

G 

1.90 

1  .70 

2.80 

3.20 

4.  JO 

3.00 

2.60 

31 

1 .90 

2.30 

G 

3.10 

t  ,40 

2.80 

2.20 

2.70 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

REAOINSS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

M£*N 

1,67 

1.7* 

2.13 

2.31 

2.00 

2.03 

1  ,8a 

2.48 

3.21 

3,25 

2.95 

2.16 

"A* 

3,10 

3.«0 

3.20 

3.60 

G 

3.10 

6 

5.00 

G 

2.70 

4.60 

♦.30 

4.70 

3.90 

3.50 

*  In 

*0.10 

-0,50 

0,80 

G 

1.30 

G 

0.70 

G 

1.00 

G 

1  .20 

0.50 

1.60 

1.60 

1.40 

0.80 

g-  gates  closed 

HIGHEST  stage  mas  4.70  ON  OCT.  29,  AFFECTEO  BY  HURRICANE  JUAN 
LOmEST  stage  MAS  minus  0.50  ON  FEB.  12. 
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DAILY  STASES  EOS  1965 


JMWACDASTAL  "ATERWAY  AT  LELAnO  BOWMAN  LOCK  (LA.)  (WEST) 


LOCATION.  l‘T.  P9-47-05.  LONG.  92-11-53.  ON  NURTh  BANK  AT  WEST  END  OF  LOCK.  (STA.  76S001S.) 
b*GE.  STjFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  25,  1933,  TO  DATE.  AOD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST.  B . 9  E£ET,  FROM  WATERMARK  LEFT  «Y  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957.  LOWEST, 

MINUS  1.D0  FOOT  ON  DEC.  29,  1966. 


L/ATLY 

EIGHT  a.h.  stage  in  feet 

GAGE  ZEffO 

IS  AT  H.L.6. 

i  AY 

Jan  FEB  MAR  APw 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

i 

2.69 

G 

P.05 

G 

5.05 

G 

2.27 

G 

P.PO 

G 

1.97 

G 

2.20 

G 

2.62 

1.90 

3.45 

6 

3.30 

e 

1  .*0 

G 

P.OT 

G 

2.96 

2.20 

G 

2.37 

G 

?.P5 

G 

1.86 

G 

2.60 

2.39 

6 

2.50 

3.73 

1.63 

3 

1,20 

G 

P.P? 

G 

2.85 

2.00 

G 

2.20 

G 

2. GO 

G 

1.90 

G 

2.20 

G 

2. BO 

G 

2.98 

3.30 

2.80 

'5 

1.70 

G 

3.00 

G 

3.0b 

2.90 

G 

2.10 

G 

2.10 

G 

1 . 85 

G 

2.75 

6 

2.50 

3.00 

6 

2.95 

5 

1  .60 

G 

P  ,  7  0 

P 

2,97 

2.30 

G 

2.10 

G 

1 .66 

G 

1  .86 

G 

2.89 

1  .83 

3.00 

2,50 

6 

G 

2,10 

G 

P.50 

G 

2.60 

1  .98 

G 

2.09 

G 

\  .85 

G 

1.85 

2.90 

G 

2.95 

2.90 

3.15 

l.«T 

7 

r. 

7,30 

G 

P.06 

G 

2.96 

2.08 

G 

2.00 

G 

1  ,<*0 

G 

1  .85 

G 

3.00 

G 

2.30 

3.10 

2.15 

G 

2.10 

G 

P .  o  5 

G 

2.88 

1.90 

G 

2.05 

G 

1  ,85 

G 

1.91 

3.05 

G 

2.30 

3.30 

2,35 

S 

G 

2.05 

G 

P.T6 

G 

2.85 

G 

2.00 

G 

2.00 

G 

1  ,85 

G 

1.90 

G 

3.00 

G 

2.30 

3.55 

2.35 

10 

G 

7.29 

G 

P.03 

G 

2,67 

G 

2.05 

G 

2.10 

G 

1  .73 

G 

1.95 

G 

3.10 

G 

2.35 

3.50 

2.50 

1  l 

5 

1,99 

G 

3. OH 

G 

1.99 

G 

2,00 

G 

l.SO 

G 

1.82 

G 

1.91 

G 

2.20 

G 

2.90 

G 

2.99 

3.40 

G 

2.65 

G 

1.90 

G 

P.T2 

G 

1.70 

G 

1  .85 

G 

2.20 

G 

1  .75 

G 

1  .90 

G 

2.10 

G 

3.00 

G 

2.38 

3.25 

G 

2.90 

1  3 

2,01 

G 

P.60 

G 

1.77 

G 

1.80 

G 

2.10 

G 

t  .80 

G 

1.S2 

G 

2.10 

G 

2.80 

G 

2.90 

3.20 

2.50 

1  4 

2,1  S 

G 

P.60 

G 

2.19 

G 

2.05 

G 

2.10 

G 

1  .60 

G 

1.80 

G 

2.15 

i 

2.70 

G 

2.50 

3.22 

1.68 

IS 

2.20 

G 

P.65 

G 

0.92 

G 

2.02 

G 

2.00 

G 

1  .65 

G 

1  .80 

G 

1.20 

2.80 

G 

2.50 

3.95 

2.70 

16 

2.00 

G 

P.53 

G 

2.00 

G 

1.90 

G 

2.05 

1  .71 

G 

1.75 

G 

2.95 

3.10 

G 

2.50 

3.37 

2.60 

17 

2.65 

G 

P.7P 

1.60 

G 

2.00 

G 

2.10 

1 ,70 

G 

1.90 

G 

3.05 

G 

2.90 

G 

2.50 

3.60 

2.50 

1* 

2. as 

G 

P  .5? 

1  .60 

G 

2.10 

G 

1.95 

1  ,62 

G 

1  ,90 

2,30 

G 

2.90 

G 

2.70 

3.85 

2.65 

1* 

2.92 

G 

P  *60 

2.50 

G 

2.10 

G 

1.90 

G 

1.75 

G 

2.05 

1 .99 

G 

2.60 

G 

2.60 

6  3. 80 

1.67 

?0 

G 

2.28 

G 

P.60 

G 

2.10 

G 

1.’5 

G 

1,72 

G 

2.35 

2.20 

G 

2.85 

G 

2.90 

2,72 

2.05 

r. 

2.39 

G 

P.50 

G 

2.07 

G 

1.90 

G 

l.*2 

G 

2.09 

2.50 

G 

2.92 

G 

2.80 

1.90 

1.86 

2? 

3 

2.59 

G 

P.33 

G 

1.96 

G 

2.20 

r. 

2.00 

G 

2.90 

2.60 

G 

2.80 

G 

2.60 

2.53 

1.78 

2Z 

G 

2,55 

G 

P  •  ?5 

G 

2.20 

G 

2.23 

G 

1.^2 

G 

2.30 

2.70 

G 

2.90 

G 

2.75 

3.15 

1.88 

24 

G 

2.39 

G 

P.51 

2.30 

G 

2.22 

G 

2.10 

G 

1.90 

G 

2.20 

2.83 

2.78 

G 

2.85 

2.58 

1,80 

2S 

G 

2.55 

G 

P.60 

1  .90 

G 

2.20 

G 

2.2b 

G 

1  .90 

G 

2.10 

2.88 

G 

2.70 

G 

2.85 

3.10 

0.85 

26 

G 

2. 25 

G 

P.72 

2.20 

r, 

2.27 

G 

2.30 

G 

\  .65 

G 

2.10 

2.60 

2.60 

G 

J.05 

1.95 

1.50 

27 

G 

2,50 

G 

P.60 

3.00 

G 

2.10 

G 

2.25 

G 

1.91 

G 

2.30 

G 

2.60 

2.30 

G 

2.90 

2.85 

2.10 

?s 

G 

2.82 

G 

P  .  7  0 

2.70 

G 

2.20 

G 

2.10 

G 

1  .11 

G 

2.20 

G 

2.60 

2.50 

2.65 

2.85 

l.»» 

29 

G 

2,50 

F 

2.60 

G 

2.20 

G 

2.10 

G 

1.67 

G 

2.90 

6 

2.65 

2.90 

9.00 

2.77 

2.12 

G 

2.65 

2.70 

G 

2.10 

G 

2.20 

G 

1  .99 

G 

2.20 

G 

2.85 

2.80 

4.05 

2.95 

2.62 

31 

G 

2.68 

G 

2.25 

G 

2.20 

G 

2.80 

3.00 

6 

2.67 

The 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TQ 

REAOINSS  APPEARING  in  ' 

7HE 

table 

ABOVE 

«ik\ 

2.22 

7.55 

2.10 

1.83 

2.01 

2.79 

2.62 

3.13 

2.22 

*A* 

G 

2.»2 

G 

5.08 

6 

2.37 

G 

2.20 

G 

2,90 

G 

3.10 

9.05 

3.95 

6 

3.30 

*In 

1 .20 

G 

’.22 

G 

1.80 

G 

1.11 

G 

1.75 

2.30 

l.«3 

1.90 

0.85 

6-  gates  closed  f-  not  at  stated  time 


HIGHEST  stage  WAS  9.12  AT  6!«5  A , M.  ON  OCT.  Jo,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
i-OwEST  ST»GE  WAS  0.20  OR  AUG.  15.  AFFECTEO  BY  HURRICANE  DANNY. 


daily  stages  for  nas 


InTRaCOASTAL  WATERWAY  at  CALCASIEU  LOCK  (la.)  (EAST) 


LOCATION.  LAT.  70-05-14.  LONG.  93-17-28.  NEAR  east  end  oe  LOCK,  10.5  HILES  southwest  of  lake 
ChARlES.  la.  (STA.  7688021 .) 

gage.  AJTPHA7IC  RECORDER  AMO  STAFF. 

RfcCJRDS  AVAILASLF.  Jan.  1,  1951,  TO  DATE.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963,  PRESENT 
ZERO  Is  CORRECT  F  nR  ALL  PERIODS. 

extremes,  highest,  6.60  feet  (affected  bv  hurricane)  on  June  ?g,  1957.  lowest,  hinus  o.a  foot 

From  July  a  Tn  10,  1951. 


OATIV 

EIGHT  A.m.  ST AGE  I  i  FEET 

gage  zepo, 

MINUS 

0.81  FOOT, 

*.l .6. 

C19S5 

ADJ.) 

f.'Af 

p£8  «aw  APR 

may 

JUn  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

OEC 

I 

3,30 

3.2ft 

3,80 

3.28 

2.98 

2.77 

2.28 

2.81 

3.13 

F  3.20 

4.15 

4.00 

2 

3.04 

3.05 

3.27 

2.44 

2 , 7  8 

2.68 

2.31 

2.75 

3.22 

3.18 

4.59 

2.98 

3 

2.74 

3.P7 

5.32 

2.80 

2.82 

2.75 

2.40 

2.94 

3.30 

3.30 

4.53 

3.50 

a 

2.60 

3.3b 

3.82 

3.18 

2.70 

2.76 

2.41 

3.01 

3.52 

3.27 

4.60 

3.63 

5 

2.79 

3.20 

3.82 

3.40 

2.78 

2.70 

2.50 

3.05 

3.65 

3.15 

4.70 

3.25 

6 

2.92 

?.A6 

3.80 

3.12 

2.83 

2.71 

2.43 

3.00 

3.75 

3.05 

4.87 

2.75 

7 

2.94 

>,QQ 

3.70 

3.20 

2.78 

2.60 

2.45 

3.00 

3.68 

3.14 

4.28 

3.05 

6 

2.SA 

3.04 

3.75 

2.79 

2. 70 

2.72 

2.50 

2.99 

3.62 

3.30 

4.00 

3.10 

<? 

2.97 

3.40 

3 .  R8 

2.83 

2.73 

2.41 

2.34 

2.91 

3.62 

3.20 

4.20 

3.00 

1  D 

3.10 

3.25 

3.22 

3.04 

2.90 

2.45 

2.30 

2.88 

3.75 

3.27 

4.25 

3.10 

1  1 

2,8* 

2.62 

3.29 

3.18 

2.90 

2.55 

2.36 

2.78 

3.75 

3.15 

4.15 

3.55 

12 

1  .61 

2.95 

2.98 

2.92 

2.63 

2.«2 

2.80 

3.80 

3.20 

4.0* 

3.30 

1  3 

2,70 

2.43 

2.90 

3.04 

3.07 

2.57 

2.«1 

2.88 

3.50 

3.22 

4.13 

3,28 

14 

2,80 

2.2ft 

2.62 

2.90 

3.00 

2.53 

2.«5 

2.99 

3.20 

3.30 

4,30 

2.65 

15 

2.  *5 

3.10 

2.9b 

2.88 

2.90 

2.40 

2.40 

2.90 

3.90 

3.28 

4.20 

3.36 

1  0 

2,99 

2.79 

2.65 

2.70 

2.83 

2.30 

2.30 

3.31 

3.80 

3.30 

4,07 

3.30 

17 

2,90 

3.10 

2.75 

2.90 

2  •  7  I 

2. 74 

2.49 

3.65 

3.40 

3.45 

4.11 

3.30 

lb 

3.00 

2. 65 

2.80 

2.90 

2.61 

2.35 

2.67 

3.19 

4.00 

3.50 

4.11 

3.20 

19 

3.05 

3.25 

3.30 

3.07 

2.87 

2.94 

2.71 

3.38 

3.80 

3.55 

4.28 

2.80 

20 

3.12 

3.00 

3.73 

3.05 

2.79 

2.49 

2.81 

3.38 

3.70 

3.44 

3.56 

3.07 

?1 

2,83 

3.37 

3.82 

3.22 

2.82 

2.66 

2.80 

3.03 

3.65 

3. 38 

3.35 

2.90 

22 

2.97 

3.51 

3.25 

3.35 

2.70 

2.76 

2.81 

3.13 

3.60 

3.44 

3.55 

2.80 

?l 

3.0a 

3.76 

3.60 

3.33 

2.80 

2.76 

2.80 

3.25 

3.70 

3.45 

3.98 

2.81 

24 

3.05 

3.4C 

3.25 

3.00 

2.89 

2.58 

2.85 

3.30 

3.50 

3.55 

3.77 

2.83 

25 

3.00 

3.37 

J.«0 

3.02 

2.«3 

2.63 

2.85 

3.29 

F  3.45 

3.60 

3.65 

2.90 

26 

3,00 

3.22 

3.40 

3.18 

2.78 

2.60 

2.81 

3.31 

3.18 

3.k0 

3.80 

2.54 

27 

3,15 

3.70 

3.60 

3.45 

2.87 

2.40 

2.68 

3.32 

3.16 

3.42 

3.75 

3.15 

26 

2.60 

3.36 

3.54 

3.25 

2.89 

2.21 

2.88 

3.31 

3.38 

2.75 

3.77 

3.30 

29 

2,75 

3.75 

3.02 

2.95 

2.20 

2.89 

3.25 

3,40 

3.90 

3.55 

3.15 

30 

3,11 

3.63 

3.00 

2.98 

2.28 

2.90 

3.25 

3.50 

3.30 

3.75 

3.35 

31 

3.10 

2.89 

2.88 

2.90 

3.22 

3.35 

3.45 

The 

FOLLOWING 

REFER 

only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

mEan 

2. ’3 

3.09 

3.36 

3.05 

2.83 

2.53 

2,58 

3.11 

3.55 

3.32 

4.06 

3.14 

MAx 

3,30 

3.76 

3.82 

3.45 

3.07 

2.T7 

2.90 

3.65 

4,00 

3.90 

4.87 

4.00 

H  I  N 

2.60 

1  .61 

2.62 

2.44 

2.81 

2.20 

2.28 

2.75 

3.13 

2.75 

3.35 

2.54 

f-  not  at  stated  time 


HlGMFST  stage  was  a. 95  AT  10185  a.h,  on  nov.  6 
LOWEST  STaG£  WAS  i.SW  ON  FE8.  12. 
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0  *  It- Y  STAGE*  for  1985 


INTRACuASTAL  HAT£9nAV  AT  CALCASTEll  LOCK  (L».)  CREST  STAFF) 


LOCATION.  l»T.  30-05-19,  long.  93-17-40.  NEAR  «EsT  END  OF  LOCK.  10.5  MILES  SOUTHWEST  OF  LAKE 

Charles,  la.  csta.  7592021. ) 

GAGE.  staff  TTPf. 

RECORDS  AVAILABLE.  has,  6,  1951,  TO  DATE.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1 9b  3 ,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FDR  ALL  PEWIOOS. 

E«T»FNES.  highest.  9.0  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  On  June  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  0.7  FOOT  ON 
UFC  .  19.  195«'. 


daily  eight  a, 

,M.  STAGE 

IN  EEET 

GAGE 

:  ZERO, 

HINUS  0 

.61  FOOT, 

m.L.G. 

(1955 

AOJ.) 

jAV 

Jan 

FEB 

maR 

APR 

NAY 

JUN 

JJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

3.  3o 

1  .90 

3.20 

2.50 

3.25 

3.30 

3.00 

2.20 

4.00 

2.50 

3.80 

4.00 

e 

2.00 

»  .70 

2.90 

2.55 

2.U0 

1.10 

2. TO 

1.90 

3.60 

3.25 

4.00 

2.40 

3 

2,  as 

1  .70 

3.10 

2.90 

2.10 

3.90 

2.30 

2,20 

3.40 

3.50 

«.35 

3.«5 

a 

1.5o 

2.60 

3.90 

3. SO 

2.90 

?  ,  9  0 

2.10 

2.20 

3.90 

3. TO 

4.00 

3. TO 

5 

l  .65 

3.30 

J.25 

4.00 

2.90 

2.80 

2. TO 

2.50 

4.20 

2.50 

3.55 

3.20 

b 

2.6o 

2.70 

3.10 

2.90 

2.90 

2.50 

1 .90 

2.50 

4.10 

3.00 

3.80 

2.60 

7 

?  7$ 

2.60 

3. To 

3.25 

2.65 

?.?o 

2.00 

2.60 

3.90 

3.40 

3.50 

3.00 

h 

2.50 

2.30 

3.55 

2.40 

2.30 

2.00 

2.50 

2.80 

1.60 

3.80 

3.00 

3.10 

9 

3.35 

3  .  0 

3.00 

2.50 

1.65 

2.00 

2.20 

3,00 

3.60 

3.60 

3.80 

3.10 

10 

3. bo 

3.20 

2. TO 

2.60 

1  .90 

2  .  o5 

2.60 

2.85 

3.55 

3,90 

3  •  TO 

3.10 

1  V 

2.1  0 

2.90 

2. TO 

2. TO 

2.40 

3.10 

2.90 

2.85 

3. TO 

3.60 

3.60 

3.55 

1  ^ 

1  .65 

0.60 

2.20 

2.60 

2. SO 

2  •  TO 

2 ,  T  5 

2.90 

3  .  T  5 

3. TO 

3.60 

3.00 

1  3 

2.55 

2.00 

2.10 

2.95 

3.30 

3.55 

3.10 

3.10 

3.20 

3.60 

3.60 

3.30 

M 

2.75 

1.90 

2.30 

3.30 

3.85 

3.  flO 

3.10 

3.20 

3.00 

3. TO 

3.60 

2.00 

IS 

2.10 

2.70 

1.60 

3.25 

2.05 

T.ao 

2.90 

3.15 

3.80 

1.60 

3.90 

3.20 

1  6 

2. *5 

2  ,«5 

2. To 

2.90 

1.00 

3.30 

2.50 

3.10 

3  .  TO 

3.30 

3. BO 

3.10 

t  7 

2 . 

3.10 

2  .  T  5 

2.60 

2.90 

3  .  ?0 

2.50 

3.20 

3.80 

3.80 

3.60 

3.10 

1  6 

2.20 

2.90 

2.60 

'.30 

2. TO 

3.30 

2.50 

3.00 

3.80 

«.30 

3.90 

2.90 

19 

2.«0 

2.30 

3.30 

3.50 

3.10 

2.60 

2.60 

2. TO 

».20 

1.40 

4.20 

2.20 

20 

2 . 5n 

P.3  9 

3.90 

3.50 

3.00 

?.  00 

2.50 

2.90 

4.40 

4.20 

3.00 

2.80 

21 

2.10 

3.10 

3.65 

3.60 

3.15 

2.80 

2.30 

2.90 

4.40 

4.00 

2. TO 

2. TO 

22 

2.95 

3.90 

2. TO 

3.50 

3.00 

3.10 

2.30 

3.10 

4.75 

4.00 

3.20 

2.10 

23 

2.60 

3.30 

3.30 

3.50 

2.60 

?.75 

2.40 

3.40 

4.60 

4.20 

3.90 

2.50 

2a 

2.9q 

3.?n 

2. SO 

2.90 

2.30 

2.55 

2. TO 

3.50 

3.20 

4.00 

3. TO 

2.80 

25 

2.60 

3.00 

2.50 

2.«0 

2.30 

2.70 

3.20 

3.40 

3.60 

3.60 

3.60 

1.40 

2b 

1.70 

2.70 

2  .  T  C 

3.10 

2.45 

2.90 

5.10 

3.40 

3.20 

3.40 

3.80 

2.r0 

27 

2.*0 

2 .7  0 

3.20 

3.30 

2.50 

3.30 

2.90 

3.50 

2.90 

3.55 

3. TO 

3,00 

2« 

2.0o 

2.50 

2.90 

1.0C 

3.00 

3.00 

3.10 

3.80 

3.30 

2.10 

3. TO 

2.50 

29 

2.20 

3.10 

2.90 

3.10 

2,70 

3.10 

'  .  55 

3. TO 

3.60 

3.40 

2. BO 

30 

2.9n 

3.50 

2.80 

3.65 

3.00 

2.80 

3.20 

3.60 

2.50 

3.70 

3.20 

31 

*.*5 

2.60 

3. TO 

2.60 

3.40 

2.10 

3.50 

TwE 

E.n  LDMlNG  refer 

QNL  T  TD 

READINGS 

appearing  IN  the 

TABLE 

ABOVE 

"EAN 

2.09 

2.%a 

2,95 

3.03 

2.80 

?/3 

2.64 

2,97 

3,74 

3.46 

3,*T 

2.*1 

3.60 

3.80 

3.90 

4.00 

3.65 

3,90 

3.20 

3.60 

4.T5 

4.30 

4.35 

4,00 

"IN 

1.50 

0,60 

1  .60 

2.40 

1.65 

2.00 

!  .90 

1.90 

2.90 

2.10 

2. TO 

1.90 

highest 

STAGE 

WAS  4.75 

ON  SEP. 

22. 

LOwEIT 

9TA6E 

WAS  0.60 

ON  FES. 

12. 

04ILT  ST AGES  FOR  1985 
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INTRACOASTAL  WATERWAT  AT  CALCASIEU  IDCN  (LA.)  (WEST  AUTO.) 


LOCATION.  L*T.  10-05-1'*.  LONS.  93-17-40.  AT  WEST  END  OF  LOCK,  10.5  NILES  SOUTHWEST  Of  LANE 

Charles,  la.  csta.  7*94021.) 
sage'.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIShT. 

RECORDS  available.  JAN.  j,  1951,  TO  OATE.  0ISRE6AR0  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  19*1,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIOOS. 

EXTREMES.  highest.  S.80  feet  (CAUSEO  ST  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  1.32  FEET  ON 

feb.  2s.  i9S*. 


OAKY 

EIGHT  A.M.  stage 

IN  F£ET 

GAGE  ZERO, 

MINUS  0.61  FOOT,  M.L.6. 

(1955  ADJ.) 

OAT 

Jan  eEB 

*AR  APR 

MAT 

JUN  JUL 

AUG  SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

1.09 

1.62 

2.91 

2.11 

2.95 

3.93 

3.12 

2.60 

9.10 

f  2.20 

3.60 

*.03 

2 

’,05 

1.50 

2.73 

2,09 

2.53 

3.50 

2.86 

2.35 

3.65 

3.20 

*.35 

2.10 

3 

2,2  1 

1  .99 

2.80 

2.60 

2.28 

3.25 

2.69 

2.50 

3.40 

3.45 

4.05 

I.M 

4 

1,«1 

2.«2 

3.19 

3.62 

3.00 

3.10 

2.55 

2.60 

4.10 

3.54 

3.68 

5.53 

5 

1 .50 

2.95 

2. TO 

3.86 

3.28 

2.55 

3.09 

2.60 

4.13 

3.46 

3.50 

3.10 

6 

2.50 

2.35 

2.S5 

3.00 

3.29 

2.81 

2.50 

2.80 

4.05 

2.94 

3.70 

2.43 

7 

2,1* 

2.60 

3.57 

3.76 

3.10 

2.95 

2.50 

2. TO 

3.69 

3.46 

3.30 

2.83 

a 

2,52 

2.95 

3.56 

2.62 

2.79 

2.10 

2. TO 

2.86 

3.55 

3.44 

3.10 

1.71 

9 

1,20 

1.58 

3.35 

2.80 

2. ’3 

2.05 

2.90 

2.93 

3.65 

3.62 

3.65 

2.80 

10 

3.3? 

1.23 

3.03 

2.69 

2.15 

2.25 

2.98 

2. S3 

3. TO 

3.93 

3.50 

3.00 

1  i 

2,90 

2.57 

3.20 

2.72 

2.«3 

3.00 

2.60 

2. SO 

3.70 

3.59 

A  ,25 

3,44 

12 

l.«l 

0.15 

2.58 

2.50 

2. SO 

2.60 

2,76 

2.90 

3.75 

3.57 

3.15 

2.97 

13 

2.52 

1 .«« 

2.30 

2.65 

3.52 

2.55 

3. or 

3.10 

3.20 

3.30 

3.30 

2.93 

14 

2,52 

1.58 

2.12 

3.21 

3.66 

3.37 

3.15 

3.50 

3.00 

3.69 

3.50 

».•• 

15 

2.0S 

1  .75 

1  .60 

2.93 

3.00 

3.95 

3.00 

3.33 

3. BO 

3.49 

3.68 

3.13 

lfe 

2.*2 

2.10 

2.63 

2.61 

3.09 

3.35 

2.86 

3.55 

3.70 

3.33 

3.55 

3.00 

17 

2,22 

2.79 

2.«1 

2.50 

2.76 

3,bO 

2.80 

3.63 

3.80 

3. T9 

3.80 

3.04 

Id 

1,75 

2.93 

2.97 

3.16 

2.95 

3.70 

2.80 

3.13 

3.80 

4.27 

3.80 

2.94 

\9 

2,01 

2.90 

3. IT 

3.62 

3.92 

1.00 

2.93 

2.88 

4.20 

*.30 

4.03 

2.3S 

20 

1 .59 

2.55 

3.97 

3.66 

3.98 

2.93 

2.86 

3.00 

4.40 

F  4.13 

2.90 

2.TS 

21 

1.85 

1.90 

3. 69 

3.90 

3.55 

3.35 

2.72 

2.93 

4.40 

3.43 

2.80 

2.56 

22 

2,15 

1.62 

3.00 

9.10 

3.25 

3.52 

2.66 

3.06 

4.75 

3.43 

3.15 

2.54 

23 

2,5* 

1.9? 

3.58 

a. i« 

3.19 

2.95 

2.53 

3.99 

4.60 

3.64 

3.82 

2.54 

24 

2,71 

1.25 

3.06 

3.55 

2.72 

?.66 

2.80 

3.95 

3.20 

3.93 

3.20 

2,51 

25 

2.*3 

2.90 

2.97 

3.05 

2.«7 

2.75 

3.32 

3.73 

3.23 

1.90 

2b 

1,73 

2.75 

3.13 

3.95 

2.50 

2.80  F 

2.79 

3.95 

3.41 

3.53 

2.10 

27 

2,**5 

?.«5 

3.63 

3.60 

2.56 

2.9, 

2.90 

3.55 

3.50 

3.52 

2.74 

2d 

2,17 

2.90 

3.65 

3.07 

2.67 

2.6# 

3.12 

3. T9 

2.05 

3.55 

2.05 

29 

2.33 

3.15 

2.65 

2.93 

2. TO 

3.08 

3.60 

3.44 

3.30 

2.15 

30 

2.SS 

3.95 

2.72 

3.59 

3.19 

2. 87 

3.55 

2.35 

3,50 

2.8S 

3 1 

2.75 

2.63 

3.61 

2.90 

3.65 

2.00 

3.30 

The 

following 

REFER 

onlt  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

^Ean 

2,33 

2.97 

3.01 

3.12 

2.95 

2.95 

3.10 

3.44 

3.49 

2.73 

M  A  * 

3, 37 

1.92 

3.97 

9.19 

3.66 

3. TO 

3.79 

4.30 

4.35 

4.03 

-is. 

1  -«3 

0.15 

1  .60 

2.09 

2.15 

2.05 

2.35 

2.00 

2.80 

1.30 

f  - 

AT  STATED  TIME 

"Ir,*FST 

Stage 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORO) 

WAS  9.75 

AT  BlOO 

A.M.  ON 

SEP. 

22. 

L0-E5T 

stage 

MAS  “INUS 

0.20  ON 

FEB.  12 

. 
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DAILY  STASES  FOR  1 965 


0ELCAH8RE  CANAL  AT  Of LCAH8RE ,  LA. 


LOCATION.  lat.  ?9-56-55.  LONG.  91-58-58.  ON  mhaRF  *00  fEET  DONNSTREAM  FROM  STATE  HIBHMAV  14 
BRIDGE.  (STA.  7950013.) 

gage.  STaEF  TvPf  IN  Several  SECTIONS. 

records  AvAILASLF.  JAN.  1948  TO  DATE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  SEEN  CHANGEO  SEVERAL  TINES  during 
PERIOD  OF  RECORD.  THE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  AT  ThE  PRESENT  SITE  SINCE  JUNE  4,  '963. 

extremes,  highest,  t.o  feet,  from  watermarx  left  *y  hurricane  of  june  27,  i95t,  lorest,  minus 
3.2  FEFT  On  NOV.  17,  1951. 

OATLV  eight  A.M,  stage  in  feet  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


o  at 

Jan 

FFB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JiJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

-0,10 

-1 .10 

2.30 

2.30 

2.20 

2.40 

2.50 

2,80 

4.90 

1.10 

3.80 

2,50 

z 

-0.10 

-1.10 

2.10 

2.10 

2.50 

2.50 

2.50 

2.90 

4.30 

1.30 

2.10 

2.«0 

3 

-0.10 

2.50 

2.50 

2.10 

2.40 

2,20 

2.20 

2.80 

4,40 

1.30 

2.50 

3,90 

4 

-0.04 

2.60 

2.40 

2.20 

1.10 

2.10 

2.30 

2,10 

4.20 

1.50 

2.70 

3.80 

5 

-0.05 

2  .  BO 

2.80 

3.90 

2.30 

2.10 

2.30 

2.40 

4.30 

l.BO 

2.40 

3.50 

6 

0.00 

2.50 

2.80 

3.90 

2.10 

2.10 

2.40 

2,50 

3.10 

2.50 

2.30 

3.70 

7 

0.00 

2.40 

2.90 

2.50 

2.20 

2.10 

2.50 

2,50 

3.50 

2.50 

2.30 

3.90 

a 

-0.05 

2.20 

2.50 

2.40 

2.30 

2.20 

2.10 

2.10 

3.50 

2.50 

2.10 

1.30 

9 

-0,05 

2.20 

2.50 

2.10 

2.10 

2.50 

2.10 

2.20 

3.50 

2.90 

3.00 

1.60 

10 

1 .00 

1 .50 

l  .no 

2.10 

2.10 

2. SO 

3.90 

2.20 

3.60 

2.90 

3.30 

1  .70 

1  i 

1,90 

1.10 

1.10 

2.30 

2. in 

2. TO 

2.10 

2.50 

3.80 

2.90 

3.60 

1.90 

\z 

1,80 

t  .90 

1 .20 

2.30 

2.50 

2.80 

2.10 

2.20 

3.50 

2.30 

3.30 

1.10 

13 

-0,10 

2.50 

1.10 

2.90 

2.10 

2.50 

2.20 

2.30 

3.50 

3.50 

3.50 

1.40 

1  4 

-0.10 

2.10 

1.30 

2.40 

2.20 

2.30 

2.50 

2.30 

3,40 

3.90 

3.30 

1.30 

15 

-0.20 

1.10 

1 .3o 

2.20 

2.30 

2.10 

2.40 

2.30 

3.50 

3.80 

3.50 

1.50 

16 

l.’O 

1  .20 

1 .50 

2.10 

2.40 

2.10 

2.50 

5.50 

3.20 

3.40 

3.70 

1.50 

17 

1.90 

2.50 

2.50 

2.10 

2.50 

2.10 

2.30 

3.50 

3.20 

3.60 

3.50 

1.50 

10 

1.80 

2.70 

2.20 

2.00 

2.50 

2.20 

2.50 

2.50 

3.10 

3.70 

3.50 

1.80 

19 

0,00 

2.50 

2.10 

2.10 

2.50 

2.10 

2.50 

2.70 

3.30 

3.90 

3.60 

1.70 

20 

1  .5o 

2.50 

3.90 

2.30 

2.10 

2.10 

2.30 

2.60 

3.10 

3.50 

3.80 

1.80 

21 

1.70 

2.70 

3.90 

3.90 

2.10 

2.30 

2.10 

2.90 

3.20 

3.50 

2.10 

l.’O 

22 

2.»0 

3.90 

2.10 

3.80 

2.30 

2.00 

2.10 

2.60 

3.50 

3.20 

2.20 

1.50 

23 

2,50 

3. *0 

2.20 

3.70 

2.20 

2.30 

2.20 

2.70 

3.30 

3.40 

2.20 

1  .50 

24 

9.50 

2.50 

2.50 

3.50 

2.50 

2.10 

2.10 

2.50 

3.30 

3.50 

2.30 

1.70 

25 

.’.30 

2.30 

2.90 

3.50 

2.50 

2.20 

2.70 

2.10 

3.40 

3.90 

2.30 

1  .80 

26 

2,10 

2.30 

2.90 

3.70 

2.10 

2.10 

2.90 

3.90 

3,50 

3.10 

2.10 

1.90 

27 

-1  .00 

2.50 

3.80 

3.90 

2.20 

2.10 

2.80 

3.sn 

3.10 

4.50 

2.20 

1.40 

26 

-1.50 

2.70 

3.80 

2.50 

2.20 

2.20 

2.50 

4,90 

3.10 

4.90 

2.40 

1.50 

29 

-1  .60 

3.90 

2.30 

2.30 

2.10 

2.40 

4.70 

2.70 

4.50 

2.50 

1.50 

50 

-1  .00 

5.80 

2.10 

2.50 

2.50 

2.7n 

4,90 

2.90 

3.10 

2.50 

1.40 

31 

O 

c 

1 

2.50 

2.40 

2.90 

4,90 

3.30 

1.40 

the 

FOi.LDhI 

<G  refer 

only  to 

READINGS 

APPEARING  I*  THE 

7  ABLE 

ABOVE 

**£AN 

0„60 

2.  !<? 

2.46 

2. TO 

2.25 

Z.?b 

2.43 

2.99 

3.51 

3.09 

2.84 

1.99 

3.90 

3.90 

3.90 

2.50 

P.60 

3.90 

5.50 

4.90 

4.90 

3.80 

3.90 

"In 

-1  .60 

-1.10 

1  .00 

2.00 

1.10 

?.lO 

2.10 

2.10 

2.70 

1.10 

2.10 

1.10 

highest  stage  has  s.5o  On  aug.  it>,  affectfd  bt  hurricane  dannt. 
lowest  ST»ge  has  minus  1.60  ON  JAN,  28. 
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BAYOU  LAFOURCHE  AT  LEEVIlLE.  LA. 


LOCATION.  l*T.  R9-1C-52,  LONG,  90-12-32.  ON  RUNWAY  LEADING  TO  HOUSE,  NORTHEAST  OF  HIGHWAY  1 
BRIDGE.  CSTa'.  8235007.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

general  information,  on  oct.  23,  197a  cage  was  raised  0.3  foot  to  agree  with  new  benchmar* 

Et  EVATfONS.  stages  FROM  Jan.  1  TmRu  OCT.  22  wf RE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

RECORDS  Available.  NOV.  4,  1955,  TO  DATE.  ADO  0.4  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1956. 

EXTREMES.  highest,  fc.62  F£ £ T  (CAUSED  8Y  huRRICAnEy  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.84  FEET  ON 

ffs.  27.  l 96S . 


daily 

EIGhT  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

(1965 

ADJ.) 

Pay 

Jan  FEB 

MAS  APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1,90 

1.00 

1.05 

0.60 

F  1.51 

1.95 

1.62 

1.25 

2.60 

1.75 

2.2« 

2.16 

? 

1.16 

0.83 

0.64 

0.74 

1.6T 

1 .85 

1.45 

1.17 

I.B1 

2.02 

2.34 

1.27 

3 

1,52 

0 . 2T 

J.51 

0.61 

1.37 

1 .70 

1.15 

1.18 

2.39 

2.08 

2.26 

1.54 

a 

0,66 

0.95 

1.02 

1.37 

2.60 

1  .64 

1.03 

1  .40 

2.62 

2.16 

1.93 

1.45 

5 

0.31 

t  .05 

0,84 

1.82 

2.85 

1  .45 

l.«8 

1.60 

2.18 

1.81 

1.57 

1.72 

fc 

0,93 

0.99 

F 

0.67 

1.27 

2.94 

1.40 

1  .61 

1  .71 

2.36 

1.77 

1.57 

1.38 

7 

0,57 

0.93 

1.23 

1 .92 

2.80 

1.21 

1.50 

1.79 

2.30 

1.87 

1.74 

1.50 

6 

0,77 

0.70 

c 

1.05 

0.67 

2.60 

1  .09 

1.2’ 

1  .65 

2.15 

2.28 

1.37 

0.93 

9 

1.07 

1  .23 

F 

u.93 

1.01 

2.20 

1  .05 

1.17 

1.67 

2.23 

2.21 

1.73 

0.94 

10 

1.27 

1  .20 

1.23 

0.96 

1.94 

1.21 

1.42 

1.56 

2.32 

2.35 

1.55 

1.14 

11 

1,03 

1  .52 

l.«2 

1  .07 

2.14 

1.83 

1.51 

1.75 

2.33 

1.97 

1.35 

l.«* 

12 

0.63 

0.15 

1.17 

1  .26 

2.27 

1.58 

1.65 

1.83 

2.24 

1.95 

1.16 

1.72 

13 

1.12 

0.15 

0.86 

1.39 

2.36 

1.33 

1  .80 

2.02 

2.02 

1.79 

1.30 

1.9* 

14 

1,10 

-0.09 

P 

0.80 

1.55 

2.78 

1.91 

1.75 

2.08 

l.’l 

1.74 

1.35 

0.93 

15 

0  .  T  0 

-0.10 

0.39 

1.50 

2.51 

2.26 

1  .66 

3.36 

2.30 

1.92 

1.57 

1.01 

16 

o,8a 

0,26 

0.85 

l.«T 

1.35 

2.08 

1 .60 

2.82 

1.95 

1  .86 

1  .70 

0.94 

IT 

',01 

0.57 

0.80 

1.45 

1.96 

1.57 

2.09 

2.09 

2.04 

1  .87 

1.35 

18 

0,  T  1 

0.61 

F 

0.76 

1.34 

1.74 

1.61 

1.71 

2.20 

2.35 

2.00 

1.25 

19 

O.Tfc 

0.60 

1  .64 

1  .61 

1  .60 

1.49 

2.30 

2.49 

2.27 

0.66 

SO 

0.66 

0  .  T  5 

1.34 

1.™ 

:  .«i 

1.65 

1.70 

2.54 

2.69 

1.93 

0.76 

21 

-0,12 

1.11 

F 

2.08 

1.78 

1  .50 

l.«9 

1.75 

2.92 

2.70 

1.54 

0.52 

22 

0,9( 

1  .35 

1.77 

1.74 

1  .68 

t.*2 

1.89 

3.02 

2.69 

2.23 

0.51 

2  3 

0,55 

1  .62 

1.59 

1  .60 

1  .51 

1.56 

2.10 

3.03 

2.71 

1.59 

0.69 

24 

0,83 

1  .57 

1.30 

1.45 

1  .46 

1.75 

2.23 

2.«5 

2.53 

1.10 

0.92 

25 

0.97 

1  •  T  1 

1.39 

1.20 

1.54 

1.67 

2.29 

2.28 

2.26 

1.61 

0.96 

2b 

0,9) 

1.29 

1.35 

1.33 

1.53 

1.67 

2.25 

2.06 

2.28 

1.55 

0.24 

27 

0,99 

0.72 

1.60 

1.34 

1.64 

1.90 

2.30 

1,62 

2,85 

1.62 

0.59 

2ft 

0.82 

0.54 

1.55 

1.35 

1  .56 

1,79 

2.20 

1.57 

5.71 

1.83 

0.95 

29 

0,  Tfe 

1.33 

1  .66 

1  .64 

1.76 

2.25 

1.74 

4,70 

1.85 

1.05 

30 

0,98 

1.33 

1.79 

1  .67 

1.54 

2.49 

2.08 

3.25 

2.01 

1.1* 

31 

0.82 

1.17 

2.06 

1.40 

2.90 

3. IT 

1.37 

ThE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0,82 

0.82 

1.91 

1.5’ 

1.55 

1.95 

2.25 

2.45 

1  .72 

1.10 

-Ax 

1,90 

1.71 

2.94 

2.26 

1.90 

3.36 

3.03 

5.71 

2.34 

2.1* 

H  I  N 

-0.12 

C 

c 

• 

1.20 

1  .05 

1 .03 

1.17 

1.57 

1.74 

1.10 

0.24 

F-  HOT  at  3TATE0  time 

highest  stage  was  6.62  AT  ««00  A.M.  ON  OCT.  28,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  stage  was  MINUS  0.18  ON  JAN.  21. 
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BAYOU  CHEvREUIL  NEAR  CHEGBY,  la. 


location.  l*T.  R9-54-42,  LONG.  90-43-9*.  ON  PILING  IN  BORROW  PIT.  300  FEET  NORTH  OF  HIGHWAY  20 
8RI0GE  AnO  5.9  miles  northeast  OF  CHEGBY.  (STA.  *252507.) 

gage,  automatic  recoroer  and  staff. 

general  Information.  DISREGARD  gage  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1969,  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.60  FOOT 
NgvD  FROM  1R51  TO  1975.  ON  NOV.  10.  1976  GAGE  WAS  RAISED  0.60  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE 

zero,  stages  from  jan.  i  to  not.  10  were  corrected  to  new  datum,  prior  to  19T6  gage  zero  was 

MINUS  0.60  feet.  NGVD. 

RECOroS  available.  JULY  11,  1R51,  TO  DATE. 

extremes.  highest,  4.35  FEET  ON  APR.  14  ANO  LATER  DATES  IN  1980.  LOWEST,  MINUS  1.00  FOOT  ON 
JAN.  14,  1956".  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


OATLV 

eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1961  AOJ.) 

day 

Jan  FEB 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

t 

2.16 

1  .75 

2.32 

2.10 

l.«6 

1.90 

0.90 

1.13 

2.06 

3.83 

2.15 

a 

2,20 

t  .65 

2.35 

2.03 

1.39 

1.90 

0.91 

1,08 

2.09 

3.80 

2.32 

3 

2,19 

1.45 

2.33 

1.85 

1.19 

1.39 

0.94 

1.07 

1.99 

3.78 

4 

2.01 

1.27 

2.31 

1  .66 

0.90 

1.38 

0.92 

1.11 

1.8B 

3.71 

s 

1  .80 

1  .*5 

2.30 

1 .68 

0.99 

1.36 

1.1« 

1.23 

1.82 

3.6* 

b 

1,59 

1  .*0 

2.27 

1.75 

1.28 

1.39 

1.57 

1.31 

1.75 

3.57 

7 

1,49 

1.79 

2.20 

1  .80 

1.49 

1.28 

1.62 

1.95 

1.75 

3.50 

6 

1,35 

1  .75 

2.14 

1.75 

1.60 

1.19 

1.69 

1.67 

l.®2 

3.*2 

9 

1,36 

1  .63 

2.09 

1  .61 

l.«6 

1.06 

1.95 

1.99 

1.99 

3.35 

10 

1  ,46 

1  .61 

1.99 

1.91 

1  .99 

1  .09 

1.15 

1.21 

1.66 

3.28 

F  1.78 

11 

1.4* 

1  .*6 

1.89 

1.96 

1.90 

1  •  1  5 

1.09 

1.18 

1.65 

3.23 

1.85 

12 

1,35 

1  .*0 

1«*2 

l.«9 

1.95 

1.31 

1.00 

1.18 

1.89 

3.16 

2.01 

13 

1,07 

1  .63 

1.76 

1.52 

1.59 

1.29 

1.06 

1.68 

3.10 

2.92 

19 

0,94 

'.«2 

1.71 

1.57 

1.60 

1.26 

1.18 

2.10 

3.05 

2.9* 

15 

1.02 

1  ,26 

1.72 

1.57 

1  .83 

1.37 

1.21 

2.35 

3.00 

2.36 

lb 

1.13 

1.16 

1.68 

1.96 

1.92 

1.49 

1.12 

2.91 

2.95 

2.32 

17 

2.01 

1.13 

1  .70 

1.37 

F  1.07 

1.55 

1.13 

2.9* 

2.95 

2.23 

1ft 

2,04 

1.15 

1.54 

1.30 

0.89 

1.57 

1.20 

2.50 

2.89 

2.13 

19 

1,97 

1.1« 

l.«l 

1.92 

0.90 

1.51 

1.27 

2.** 

2.8* 

2.09 

20 

1.R6 

1.11 

1.63 

1  .96 

1.05 

1.42 

1.97 

2.«J 

2.80 

1.99 

21 

1.72 

1.17 

2.10 

1  .60 

1.17 

1.45 

l.«S 

2.90 

2.79 

22 

1,49 

1  .44 

2.10 

1  .69 

1.38 

1.56 

1.39 

2.36 

2.68 

23 

1.27 

1  .69 

2.06 

1.75 

1.39 

1.59  F 

1.16 

F  2.20 

2.92 

2.59 

2« 

1,16 

1  .79 

2.00 

1.77 

1.39 

1.56 

1.17 

2.22 

2.91 

2.53 

1.56 

25 

1.21 

2. It 

1.8S 

1.72 

1.26 

1  .99 

1.12 

2.22 

2.91 

2.96 

1.52 

2b 

1.25 

2.19 

1.79 

1.72 

t.l* 

1.37 

1.17  F 

1.98 

2.17 

2.«0 

2.9* 

1.30 

27 

1.20 

2.24 

1.80 

1.83 

1.23 

1.1« 

1.1’ 

2.10 

2.71 

2.90 

1.30 

28 

1.65 

2.25 

2.07 

1.85 

1.39 

1.01 

1.29 

2.02 

3.29 

2.39 

1.95 

29 

1,86 

2.11 

1  .76 

1.38 

0.96 

1.26 

1.65 

3.59 

2.39 

1.56 

50 

1,7* 

2.11 

1,60 

1.37 

0,90 

1.30 

1.9* 

3.75 

2.36 

1.51 

31 

1.72 

2.13 

1  .99 

1,26 

3.86 

1.59 

TmE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1,5* 

1  .61 

1.R7 

1  .65 

1.31 

1.32 

1.21 

2.35 

3.02 

MAX 

2,20 

2.25 

2.35 

2.10 

1.63 

1.59 

1.69 

3.86 

3.83 

min 

0.94 

1.11 

l.«l 

1.30 

0.89 

0.90 

0.90 

l.»S 

2.36 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HicHrsT  stage  was  3. *6  at  ««oo  a.m,  on  oct.  31.  affected  by  hurricane  juan. 

LOWEST  stage  WAS  0.71  ON  JUL.  1. 
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BAYOU  LAFOURCHE  .V  THlBODAUX,  LA. 


LOCATION.  LAT.  P9-47-51#  LONG.  90-49-21.  ON  nOQTh  END  WING  WALL  OF  HI&HWA Y  20  BRIDGE .  (STA. 
8217510.) 

gage.  st*ff  typf. 

WECORHS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1949  TO  DATE. 


STaGF  in  feet 


DAY 


Jan 


FEB 


MAR 


APR 


JUN 


JUL 


AUG 


GAGE  ZERO  18  AT  N6V0 

SEP  OCT  NOV 


DEC 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

1  1 
12 
1  3 
14 
!5 

lb 

17 

18 
1  « 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 
26 
29 
J.' 
31 


5.32 


4.9« 


3.98 


5.32 


5.16 


5.40 


4.80 


5.22 


5,30 


5.32 


The  FOLLOWING  «EFER  Only  to  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  above 


ME  A 
MAX 
*IN 
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DAILY  STAGES  FOR  l 9S5 


8AYOU  BLUE  NEAR  CATFISH  LAKE  (LA.) 

LOCATION.  lAT.  P9-23-31.  LONG.  90-20-49.  APPROXIMATELY  l  ,S  HUES  NORTHWEST  OF  CATFISH  LAKE.  (STA. 
SP30107.) 

Sage,  autohatic  recorder  and  staff. 

GENERAL  Information.  PRIOR  to  1 9T 6  GAGE  REPORTED  AS  (STA.  823000?.). 
records  available,  sep.  it.  ms  to  oate. 

EXTRf-rs.  uT-ur-.  (FROL  INCC  irLt?C  REC'1'’C)  i.7*  '•EET  fl'JSFO  BY  HURRICANE  BABE)  ON  SEP.  6,  19T7. 
LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0.S9  FOOT  ON  DEC.  25,  19SJ. 

DAILY  EIGhT  A.H.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


0  A  Y 

Jan 

FEB 

mar 

APR 

hay 

JUN 

J1IL 

A'JG 

SEP 

OCT 

MOV 

OEC 

1 

2>7 

t.5S 

0.96 

1.69 

1  .98 

1.36 

1.29 

2.69 

1,87 

3.09 

2.21 

2 

1,54 

1  .23 

1.19 

1.86 

1.83 

1.2« 

1.16 

1.96 

1  .88 

2.83 

l.«8 

3 

1,16 

0.69 

1.19 

1.53 

t  .71 

1.06 

1.12 

2.52 

2.07 

2.93 

1.29 

a 

1,07 

0.80 

1.56 

1.30 

1.58 

0.89 

1.29 

2.81 

2.1* 

2.17 

1.36 

5 

0.90 

1  .36 

1  .66 

1.52 

1 .99 

1.99 

1  .»3 

2,99 

1  .99 

1.80 

1.52 

b 

1,07 

1.35 

1.29 

1.69 

1  .38 

1.52 

1  .60 

2.33 

1.75 

1  .78 

1.13 

7 

1.12 

(  .26 

l.«2 

1.T2 

1  .27 

1.59 

1.70 

2.2« 

1.78 

1.73 

1.05 

8 

1,25 

0.6? 

1.37 

1,67 

1  .25 

1.35 

1.67 

2.09 

1  .85 

1  .26 

1.07 

9 

1.55 

0.99 

1.29 

F  1.08 

1.59 

1  .26 

1.1? 

1  .69 

2.01 

1  .89 

1.65 

1.18 

10 

t.«5 

0.98 

1  .06 

0.82 

1.96 

1.33 

1.90 

1.51 

2.01 

1.95 

1 .69 

1.92 

11 

1  .2« 

1  .36 

1.12 

0.95 

1.95 

1.89 

1.90 

1.96 

2.05 

1.88 

1.83 

1.73 

12 

0,23 

0.97 

1.06 

1.16 

1  .59 

1  .73 

1.99 

1  .97 

2.03 

1.90 

1.79 

1.99 

13 

0.57 

0.51 

1  .09 

1.37 

1 .63 

1.21 

1.53 

1  .62 

1  .87 

1.97 

1  .89 

2.12 

14 

0.90 

0.55 

1.13 

1.69 

1.83 

1.98 

1 .50 

1  .66 

I. 78 

2.10 

1.85 

1.36 

IS 

1.11 

0.50 

0.98 

1.78 

1.70 

1  .71 

1.96 

2.95 

1.86 

2.31 

1.91 

1.39 

16 

1.09 

0.66 

0.99 

1.90 

1.35 

l.«5 

1.90 

3.19 

1.89 

2.31 

2.00 

1.1* 

17 

1.51 

0.90 

1.18 

1.37 

1  .98 

1.87 

1.52 

2.95 

2.10 

2.39 

2.05 

1.35 

19 

1,5  ? 

0.95 

1  .02 

1.56 

1.21 

1  .81 

l.«7 

1  .98 

2.23 

2.90 

2.06 

1.26 

19 

t,«« 

f  .09 

1.29 

1.53 

1.36 

1  .69 

1.95 

1.63 

2.20 

2.«7 

2.27 

0.48 

20 

1.96 

1  .07 

1.99 

1.63 

1.99 

1.37 

1  .60 

1.75 

2.22 

2.50 

1.87 

0.86 

21 

F  0,16 

1  .25 

1,69 

1  .59 

1  .96 

1  .«? 

1.77 

2.2a 

2.97 

1.10 

0.63 

22 

0.88 

1  .30 

1.66 

1.75 

1  .55 

l.«l 

1.87 

2.32 

2.50 

2.00 

0.69 

23 

0,8S 

1 .99 

1  .89 

1  .66 

1.07 

1  .51 

1.95 

2.70 

2.59 

1.98 

1.00 

24 

1,06 

l  .50 

1.80 

1.97 

1  .96 

1.69 

1.98 

2.19 

2.97 

1  .«B 

1.27 

25 

1.21 

1.19 

1.70 

1.30 

1  .99 

1.73 

1.93 

2.05 

2.30 

1.80 

0,99 

26 

0,?0 

1.02 

1.81 

1.37 

1.51 

1  .62 

1.95 

2.01 

2.19 

1.99 

0.55 

27 

0 , 7  S 

0.86 

1.72 

l.«3 

1  .66 

1.65 

2.00 

1.52 

2.89 

2.05 

0.94 

28 

1.15 

0.60 

1.69 

1.50 

1.59 

1.60 

1.89 

1.50 

F  3.52 

2.20 

1.20 

20 

0,60 

1.55 

1  .69 

1  .86 

1  .61 

1,90 

1  .68 

2.13 

1.1* 

30 

0,96 

l.«5 

1.88 

1  .36 

1.96 

2.01 

2.1« 

2.1« 

1.2* 

3 1 

1.26 

2.02 

1.35 

2.96 

F  3.73 

1.97 

THF 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

1,08 

0.99 

1  .56 

\  .55 

1,99 

1.79 

2.12 

1.95 

1.2« 

MA* 

2,07 

1  .55 

2.02 

1 .96 

1.73 

3.19 

2.81 

3.09 

2.21 

"In 

F  0.16 

0.97 

1.21 

t  •?! 

0.89 

1.12 

1.50 

1.10 

0.48 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

mIGMFST  STAGE  WAS  5.73  AT  9!«5  A.M.  ON  QCT.  31,  AFFECTFD  BY  HURRICANE  JUAN, 
LOnEST  STAGE  WAS  0.16  ON  JAN.  21. 


oailt  stages  for  i»85 
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bayou  oes  allemands  at  oes  allemands,  l». 


LOCATION.  l*T.  P9-49-B6#  LONG.  90-28*36.  ON  BULKHEAD  lOO  FEET  UPSTREAM  FROM  U.  S.  HIGHWAY  RO 

bridge,  ista.  aeToooi.) 
gage,  automatic  recorder  and  wire  weight. 

general  Information.  ON  SEP.  30.  19T6  sage  was  raised  0.5b  foot  to  agree  with  new  benchmark 
ElEYATiOnS.  stages  from  JAN.  1  THRU  SEP.  SO  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

RECOROS  available.  JAN.  18,  1R50,  TO  DATE. 


EiT°E“£3 .  HlGHFST,  3.92  FFET 
JAN.  15  TO  15.  1R56. 

fCAUSED 

By  wurritanp* 

on  OCT.  ?9f 

1«!5. 

LOWEST, 

MINUS  0. 

30  *30* 

FROM 

OAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

EERO  IS 

AT  NCVD 

(1*69 

ADJ.) 

DAY  JAN  FE8  MAR 

APR 

HAY  JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2,00 

1.49 

1  .50 

1.73 

1.52 

1.42 

0.88 

1  .04 

l.*5 

1.95 

3.59 

2 

1,85 

1  .20 

1.50 

1.50 

l.«5 

1.40 

0.93 

1.00 

1.86 

F 

1.65 

3.48 

3 

1  ,  bo 

0.89 

1.50 

1.68 

1.16 

1.39 

0.90 

1.00 

1  .96 

3.30 

« 

1,10 

0.78 

1.75 

1.15 

0.89 

1.38 

0.90 

1.05 

2.15 

3.10 

F  1.41 

5 

0.88 

0.9b 

1.80 

1.48 

l.OS 

1.40 

1.1« 

1.20 

2.18 

2.92 

1.38 

6 

0,85 

1.28 

1.68 

1.65 

1.40 

1.40 

1.55 

1.38 

2.11 

2.79 

1.20 

7 

0,90 

1  .36 

1.53 

1.55 

1 .60 

1.31 

1.60 

1.30 

2.05 

2.65 

1.10 

8 

0,90 

1.1* 

1.55 

l.«2 

1.80 

1.20 

1.55 

1  .40 

2.00 

2.33 

1.20 

9 

1,00 

1.10 

1.48 

1.18 

1.56 

1.10 

1.33 

1.22 

1.90 

F 

1.6* 

2.40 

1.28 

10 

1.12 

1.18 

1.2* 

1.18 

1.55 

1.10 

1.00 

1 .06 

t.8« 

1.65 

2.38 

l.«0 

1  1 

1.10 

1  .44 

1.23 

1.33 

1.50 

1.13 

0.89 

0.89 

1.90 

1.62 

2.35 

1  .TO 

12 

0,80 

0.91 

1.32 

1.38 

1.57 

1.39 

0.89 

1.00 

1.85 

1.64 

2.30 

1.80 

13 

0,50 

0.70 

1.30 

1.52 

1.66 

1  .23 

1.00 

1.18 

1.80 

1  .70 

2.25 

1.95 

14 

0,70 

0.68 

1.38 

1.58 

1.T5 

1.26 

1.10 

1.39 

1.83 

1.80 

2.20 

1.65 

15 

0.81 

0.60 

1.30 

1.58 

1.T2 

1.41 

1.10 

1.82 

1.99 

1.92 

2.15 

l.*0 

lb 

0.98 

0.65 

1.35 

1.43 

1.42 

1.58 

1.09 

2.18 

2.00 

2.12 

1.30 

IT 

1,40 

0.79 

1.29 

1.30 

1.13 

1  .60 

1  .07 

2.24 

1.98 

2.15 

1.20 

18 

1,30 

0.89 

1.05 

1.31 

0.93 

1  .61 

1.09 

2.10 

2.00 

F  2.18 

1.20 

19 

1,29 

0.92 

1.05 

1.40 

0.98 

1.55 

1.21 

1.89 

2.25 

1.10 

20 

1.43 

0.85 

l.«5 

1.48 

1.15 

1  .40 

1.40 

1.71 

F  1.99 

2.21 

0.98 

21 

0,78 

1  .01 

l.*3 

1.60 

1.2* 

1  ,48 

1.40 

1.57 

1.9T 

1.96 

0.85 

22 

0,50 

1.40 

1.T9 

1.66 

1.40 

1  .60 

1.23 

1  .50 

2.00 

2.16 

1  .6* 

0.98 

23 

0,43 

1  .67 

1.68 

1.80 

l.«* 

1.61 

1.18 

1.50 

2.20 

2.20 

1.78 

0.95 

24 

F  0,57 

1  .88  F 

1.63 

1.84 

l.«0 

1.55 

1.05 

1.55 

2.27 

2.23 

1.76 

1.0* 

25 

0.75 

1  .*0 

1.77 

1.30 

1  .50 

1 .06 

1.60 

2.12 

2.20 

1.80 

1.03 

2b 

0.80 

1  .78  F 

1.34 

1.83 

1.24 

1.30 

1.05 

1.56 

2.06 

2.20 

1.90 

0.68 

27 

0.80 

1  .68 

1.60 

2.00 

1.30 

1.12 

1.10 

I.T8 

1.89 

2.67 

1.97 

O.TO 

28 

1,28 

1  .50 

1.76 

1.97 

l.«2 

0.90 

1  .to 

1  .80 

1.70 

3.10 

2.08 

1.00 

29 

1,09 

1.86 

1  .80 

1.45 

0.90 

1.13 

1.80 

1.68 

3.70 

2.02 

1.0* 

30 

‘,10 

1.92 

1.60 

l.«T 

0.88 

1.20 

1.86 

1.92 

F 

3.85 

1.9* 

F  1.15 

31 

1.35 

l.*T 

1.50 

1.1« 

1.80 

3.86 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

REA0IN68 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.03 

1.16 

1.55 

1.38 

1.33 

1.13 

1.49 

2.33 

"A« 

2,00 

1  .90 

2,00 

1.80 

1  .61 

1,60 

2.2* 

3.59 

min 

0.40 

0.60 

1.15 

0.89 

0,88 

0.88 

0.89 

1.64 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  S.RE  AT  RIOO  P.M.  ON  OCT.  29.  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  WAS  O.RO  ON  JAN.  23. 
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DAILV  STAGES  F  OR  1965 


BAY'IU  BARATARTA  at  RaRATAHIA,  L  A  . 


LOCATION.  L*T .  29 -44-29,  LONG.  90-07-56.  On  TEXAS  OIL  CO.  WHARF  AT  JUNCTION  KITH  BAYOU  VILL*»S. 
(STA.  8275007.) 

gage.  AUTOMATIC  RFCOPOER  A  NO  STAFF. 

general  information,  on  dec.  j,  i«si  gage  reset  to  ngvd.  stages  from  jam.  1  thru  dec.  3,  irbi 
wfre  corrfcteo  to  nEw  DATUM. 

records  available,  jan,  n.  to  sep.  26.  1950,  and  nOv.  2.  iR3l.  to  date. 

extremes.  mIgmest,  r.2S  feei  (caused  by  hurricane'  on  oct.  ?r,  irbb.  lowest,  mini.s  o.29  foot  on 
Jan.  12,  1961'.  EXTREMES  have  been  AOJUSTED  tm  nGvD. 


Daily 

£IGhT  A.M.  STAGE  in  FEET 

GAGE 

ZERO  19  AT  NGVD 

(1965  AOJ.) 

Day 

Jan  peb  ha«  APR 

HAY 

JUn 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

1.61 

1  .26 

1  .05 

1.28 

1.31 

1.30 

0.65 

0.79 

1  .80 

1.60 

3.17 

1.70 

2 

1  ,«0 

1  ,00 

1 .00 

1 .05 

1  .21 

1  .  1  8 

0.66 

0.70 

1.71 

1.38 

2.69 

1.13 

3 

1.10 

1  .00 

0,70 

0.83 

1.11 

0.62 

C  .7  3 

1.81 

1.88 

2.50 

0.75 

4 

0.72 

1.90 

1.00 

F 

0.62 

1 .05 

0.61 

0.73 

2.08 

1.57 

2.19 

0.84 

5 

0.75 

1  .26 

1 .30 

0.73 

1 .08 

0.60 

0.98 

1.96 

1.30 

1.85 

1,03 

b 

0,55 

1  .01 

0.93 

1.29 

1  .16 

1  .09 

1.16 

I  .10 

1.88 

1.03 

1.64 

0.74 

7 

o.7a 

0.S2 

1.00 

1.27 

1.50 

1.05 

1.23 

1  .07 

1.76 

1.01 

1.38 

0,66 

a 

0,65 

0.50 

1 .16 

0.99 

1.95 

0.93 

1.15 

1.11 

1.60 

1.10 

1.23 

0.69 

•7 

0.7a 

0.62 

1.03 

0.70 

1.25 

0,83 

0.95 

0.98 

1  .«8 

1.25 

1.44 

0,99 

10 

0 . 9 1 

0.70 

0.63 

0.69 

1.15 

0.83 

0.71 

0 . 75 

1.45 

1.40 

1.50 

1.15 

u 

0.71 

1.19 

0.88 

0.82 

1.16 

1 .18 

0.70 

0  •  65 

1.55 

1.32 

1.65 

1.43 

12 

0.55 

0.96 

0.95 

1.28 

1.16 

0.69 

0.75 

1.53 

1.38 

1.68 

1.60 

13 

0.98 

1.18 

1.40 

0.T2 

0.80 

0.94 

1.83 

l.«5 

1.69 

1.64 

14 

0,50 

1  .03 

1.37 

l.»5 

0.45 

0.67 

1.12 

1  .80 

1.60 

1.65 

1.10 

15 

0.58 

0.T9 

0.97 

1.36 

1  .21 

0.81 

1  .60 

1.60 

1.75 

1.70 

0.86 

lb 

0.69 

0.65 

1.23 

0.92 

1.33 

0.79 

2.«5 

1.55 

1.70 

1.72 

0.79 

17 

1.11 

0.53 

0.93 

0.90 

0.75 

1  .  36 

0.77 

2.12 

1.70 

1.70 

1  .69 

0.75 

lfl 

i  .or 

0.60 

0.60 

1.10 

F 

0.54 

1.32 

0.78 

1.78 

1.71 

1.70 

1.73 

0.78 

19 

1,09 

0.65 

0.89 

1.10 

0.59 

1.22 

0.89 

1.47 

1.70 

1.80 

1.83 

20 

0.90 

0.69 

0.97 

1.16 

0.83 

0.95 

1.10 

1.30 

1  .68 

1  .88 

1.64 

21 

0.79 

1.75 

1  .22 

1.00 

1.11 

1  .08 

1.23 

1.70 

1.73 

1  .03 

22 

1  .09 

1.55 

1.32 

1.1« 

1  .25 

0.96 

1.25 

1.75 

1.73 

1.07 

23 

0.95 

1.36 

1  .27 

1.69 

I  .20 

1.25 

0.95 

1  .28 

2.20 

1.83 

1.85 

24 

1  .60 

1.18 

1 .50 

1.09 

1  .20 

1  .01 

1.34 

2.00 

l  .88 

1.30 

0.90 

25 

0.60 

1  .40 

6.95 

l.«3 

0.99 

1.16 

0.92 

1.33 

1.72 

1.75 

1.45 

0.65 

26 

1  .20 

0,88 

1.52 

0.97 

!  .07 

0.89 

1.33 

1.70 

1.65 

1,60 

27 

0,50 

0.95 

1.25 

1 ,60 

1  .08 

0.90 

0.96 

1  .87 

1.80 

2.15 

l  .70 

26 

0.95 

0.73 

l.«7 

1.60 

1.12 

0.73 

0.85 

1 .49 

1.20 

3.02 

1  ,60 

0.80 

29 

0,52 

1.52 

1  .95 

1.23 

0.63 

0.93 

1.85 

1.35 

8.17 

1 .70 

0.60 

30 

0,60 

1  .58 

1.22 

1.31 

0.6T 

0,85 

1,50 

1.69 

3.85 

1,66 

0.72 

31 

1  .08 

1.78 

1  .«0 

0,87 

1.67 

3.69 

0.90 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

mean 

1.11 

1.17 

1.09 

1.05 

0,87 

1.?* 

1.66 

1.63 

1.71 

KA* 

1.78 

1  .60 

1.50 

1  .  16 

1.2! 

2.45 

2.20 

8. IT 

3.17 

min 

0.60 

0,69 

f 

0.54 

0.63 

0.61 

0  ,  b5 

1  .20 

1.01 

1.03 

F-  NftT 

AT  STATED  time 

HIGHEST 

stage 

was  «.25 

at  moo  a.m. 

ON 

OCT.  29 

,  AFFFCTEO  BT 

HURRICANE 

JUAN. 

LOWEST  STAGE  WAS  0 .45  ON  JAN.  23. 
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BAYOU  8ARATARIA  AT  LAFITTE.  LA, 


LOCATION,  L*T.  29-40-06.  LONG.  90-06-36.  ON  WHARF  OF  NICKS  PLACE  AND  BOAT-LAUNCHING  RAMP  AT 
MARRERD  ANO  FOURTH  STREETS.  (STA.  8287307.) 

SASE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  19,  1953,  TO  OEC.  31,  1960,  AND  MAT  1,  1963,  TO  DATE. 

extremes,  highest,  5.05  feet  (caused  sr  hurricanei  on  qct.  29,  ms.  lowest,  minus  0.6S  foot  on 

DEC.  23.  19S3. 


daily 

EIGHT 

A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

(1963  ADJ.) 

Oat 

JAN 

FES 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

nov  oec 

i 

1.94 

1.30 

1.10 

1 .90 

1.32 

0.87 

0 .85 

2.02 

1.75 

3.00 

1.91 

2 

1.01 

1.03 

1.36 

1.19 

0.73 

F 

0.80 

1.74 

1.39 

2.70 

1.20 

3 

1.11 

0.49 

1.02 

F  0.70 

0.93 

1.10 

0.70 

0.98 

2.18 

1.71 

2.33 

1.00 

4 

0.30 

1.45 

1.23 

0.75 

1.21 

0.62 

0.91 

2.34 

1.79 

2.01 

1.06 

S 

F 

0.95 

0.99 

1.38 

1.69 

1.00 

1.11 

1.00 

1.20 

2.10 

1.49 

1.70 

1.20 

6 

0.7o 

1.12 

1.00 

1.35 

1.38 

1.10 

1.32 

1.30 

2.08 

1.26 

1.61 

0.73 

7 

0,73 

0.96 

1.15 

1  .40 

1.50 

1 .03 

1.42 

1.30 

1.97 

1.30 

1.69 

0.73 

e 

0,90 

0.63 

1.30 

0.85 

1,50 

0.95 

1.21 

1  .32 

1.82 

1.30 

1.29 

0.90 

9 

0.9S 

0.88 

1.13 

0.66 

1.30 

0.90 

0.96 

1.13 

1.80 

1.60 

1.65 

1.02 

10 

1.20 

0.90 

0.90 

0.71 

1.21 

1  .DO 

0.95 

1.00 

1.78 

1.70 

1.62 

l  .23 

11 

0.86 

1  .21 

1.00 

0.89 

1.26 

1.35 

0.95 

0.91 

1.83 

1.39 

1.71 

1.60 

12 

0.30 

0.95 

0.99 

1.40 

1.2« 

0.99 

1.10 

1.76 

1.62 

1.63 

1.70 

13 

0.21 

1.01 

1.28 

1.52 

0.94 

1.10 

1.29 

1.39 

1.60 

1.71 

1.79 

14 

0.36 

1  .03 

l.«8 

1.69 

1.18 

1.13 

1.42 

1.59 

1.70 

1.71 

1.00 

15 

F 

0.65 

0.28 

0.78 

1.52 

l.«9 

1.39 

1.03 

2.30 

l.BB 

l.BS 

1.60 

0.93 

16 

0.83 

0.16 

0.96 

1.31 

1.02 

1  .60 

1.00 

2.70 

1.70 

1.90 

1.88 

0.69 

17 

1,21 

0.59 

0.96 

1.02 

0.90 

1.37 

0.99 

2.20 

1.91 

2.00 

1.93 

0.96 

IS 

1,15 

0.71 

0.70 

1.23 

0.73 

1.49 

1.00 

1.72 

2.00 

2.09 

2.01 

0.98 

19 

1,16 

0.73 

0.90 

1.25 

0.90 

1.23 

l  .  1  1 

1.40 

1.99 

2.20 

F  2.18 

0.42 

20 

0.95 

0.78 

1.31 

1.3* 

1.10 

1  .00 

1.22 

1.40 

1.98 

2.20 

0.68 

21 

1.10 

1.86 

l.«3 

1.21 

1 .15 

1.12 

1.48 

2.02 

2.11 

F  1.40 

0.40 

22 

F 

0,25 

1  .42 

1.62 

1.30 

1.33 

1.10 

1.01 

1.49 

2.19 

2.10 

1.30 

0.51 

23 

0,45 

1  .69 

1.38 

1.57 

1.28 

1  .23 

1.09 

1.32 

2.32 

2.13 

1.60 

0.60 

24 

0,68 

1  .55 

1.18 

1.55 

1.10 

1.25 

1.21 

F 

1.65 

2.17 

2.20 

1.41 

0.99 

25 

0  .  So 

1.39 

0.99 

1.50 

1.04 

1.21 

1.18 

1  .60 

2.01 

2.00 

1.39 

F  0.65 

26 

F 

0.38 

1  .68 

l  .00 

1.69 

t  .08 

1.12 

1.11 

1.62 

1.89 

1.95 

1.71 

0.33 

27 

0,72 

0.92 

1.70 

1.19 

1.08 

1.20 

1.73 

1.40 

2.«2 

1.65 

0.61 

28 

0,92 

0.70 

1.60 

1.29 

0.92 

1.14 

1  .63 

1.28 

4.76 

2.00 

0,84 

29 

F 

0.55 

1.40 

1.37 

0.86 

l  .20 

1.69 

1.52 

4.79 

1  .68 

0.90 

30 

0,9o 

1.20 

1.50 

0,85 

1.1 1 

1.68 

1.92 

3.87 

1.60 

0.93 

31 

1.19 

1.65 

1.00 

1.93 

3.72 

1.21 

THE 

FOl  LOWING 

refer 

ONLY  TO 

REAOINGS 

appearing  in 

rHt 

table 

ABOVE 

"Ean 

0.89 

1.23 

l  •  1 9 

1.05 

1.46 

1.89 

2.14 

0.97 

MAX 

1  .69 

1.69 

1  .60 

l.«2 

2.70 

2.32 

4.79 

l.*l 

MIN 

0.23 

0.73 

0.85 

0.62 

F 

0.80 

1.2# 

1.28 

O.ss 

f-  not  at  stated  time 


NIG«EST  stage  was  3.05  AT  3100  A , H .  ON  OCT.  2 9,  AFFECTEO  BY  HURRICANE  JUAN 
LOwEST  STAGE  WAS  0.08  ON  JAN.  22. 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


COMITE  RIVER  NEAR  BAKER,  LA. 


LOCATION.  (.AT.  30*35-47 ,  LONS.  41-05-38.  OYER  ROAD  BRIDSE,  4.5  MILES  EAST  OF  BAKER.  (STA. 
8*01604.) 

GAGE .  AUTOMATIC  recorder  ano  staff, 
records  available.  JAN.  15,  1465,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  73. J4  FEET  ON  APR.  16,  1467.  LOMEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT,  25,  1473  ANO  LATER 

dates. 

DAILY  eight  A.M,  stage  IN  FEET  CASE  2ER0  18  AT  NBVD 

OAT  Jan  FES  mar  APR  mat  jun  JUL  AUG  SEP  OCT  MOV  OEC 


1  F  57.30  F  56.83 

2  57.90  B 

3  57.61  B 

4  F  54.60 

5 

6 
7 


A 

4  B 

10  B 

11  B 

12  F  57.24  F  57.37 

13  56.42  38.53 

14  37,78 

15 


16  R 

17 

18  B 
14 

20 

21  58.52 

22  57.52 

23 

24 

25  S 


B 


B 


26  F  54.80  B 

27  58.80 

28  57.30  60.49 

25  61.15 

30  61.49 

31  63.10 


The  FOlLOHlNG  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

mean 

HAX 

MIN 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 


S-  CHANNEL  DRY 


DAILY  STASES  FOR  1985 
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white  Bayou  near  zachaRv,  la. 


LOCATION.  L*T.  JO-38-12,  LONG.  41-07-39.  LOWER  ZACMERY  ROAO,  TWO  WILES  SOUTHEAST  OF  ZACHARY. 
CST A .  #501909.) 

SAGE'.  AufOHATlC  RECORDER  AND  STAFF, 

GENERAL  InFORhATiON.  GAGE  READ  AND  maintained  by  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY,  PRIOR  TO  AUG.  1*72, 
gage  was  maintained  by  u.  s.  army  corps  of  engineers,  new  Orleans  district,  and  the  gage  zero 

WAS  AT  NGVQ.  ALSO,  OAILT  READINGS  WERE  AT  EIGHT  A.N. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  19B5,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  23.2#  FEET  ON  APR.  fc,  1983.  LOWEST,  2.80  FEET  ON  AUG.  03,  1985. 

Extremes  have  been  corrected  to  present  datum. 


mean  daily  stage  in  feet  GAGE  ZERO,  85.00  FEET,  H6VD 


OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13,24 

7.31 

8.31 

4.84 

3.34 

2.99 

3.17 

2.84 

2.46 

8.57 

5.23 

3.44 

2 

9  9# 

7.75 

7.43 

3.89 

3.31 

2.97 

3.09 

2.82 

3.43 

4.49 

*.43 

3.57 

3 

4,95 

4.73 

4.66 

3.59 

3.27 

2.44 

3.06 

2.83 

«.41 

3.75 

4.32 

3.37 

4 

4,85 

4.25 

4.20 

3.47 

3.20 

2.43 

3.02 

2.88 

3.91 

3.30 

3.95 

3.23 

5 

4.20 

9.37 

3.96 

3.40 

3.18 

2.42 

3.11 

2.80 

3.87 

3.35 

3.67 

3.21 

e 

Ml 

10.80 

3.82 

3.35 

3.13 

2.43 

3.13 

2.84 

5.41 

3.22 

3.54 

3.15 

7 

S,75 

5.32 

3.71 

3.31 

3.11 

2.43 

3.12 

2.47 

6.84 

3.13 

3.50 

3.13 

8 

3,85 

4.38 

3.60 

3.29 

3.11 

3.10 

3.04 

2.90 

4.43 

3.06 

3.37 

3.17 

9 

3,58 

4.02 

3.55 

3.27 

3.12 

3.06 

2.97 

2.98 

4.30 

3.00 

3.24 

3.14 

10 

3.3# 

3.85 

3.52 

3.26 

3.13 

3.06 

2.43 

3.96 

5.23 

2.45 

3.22 

3.16 

11 

3.49 

9.11 

3.47 

3.25 

3.13 

3.28 

2.90 

3.35 

3.97 

3.02 

3.16 

3.28 

12 

3.44 

7.50 

3.49 

3.23 

3.11 

3.69 

2.89 

3.14 

3.57 

3.70 

3.14 

4.58 

13 

3,39 

4.52 

3.43 

3.23 

3.11 

3.45 

2.84 

3.15 

3.37 

6.36 

3.12 

12.40 

14 

3.39 

4.08 

3.39 

3.30 

3.13 

3.28 

2.86 

3.09 

3.21 

4.24 

3.11 

T  ,34 

13 

3.37 

3.86 

3.36 

3.36 

4.00 

3.14 

2.83 

*.44 

3.12 

5.27 

3.25 

4.3* 

18 

4.77 

3.74 

3.36 

3.59 

3.92 

3.14 

3.39 

5.45 

3.04 

5.27 

3.32 

3.45 

17 

13,53 

3.85 

3.35 

3.35 

3.53 

3.09 

3.76 

4.04 

2.98 

4.31 

3.36 

J.T2 

18 

8,95 

3.81 

3.33 

3.28 

3,38 

4.44 

3.92 

3.55 

2.45 

3.80 

3.36 

3.61 

19 

4.88 

3.58 

3.29 

3.25 

3.23 

5.61 

3.67 

3.34 

2.42 

3.57 

3.37 

3.50 

20 

4.13 

3.53 

5.45 

3.22 

3.16 

4.16 

3.64 

3.20 

2.88 

3.41 

3.38 

3.41 

21 

3,85 

3.50 

10.39 

3.19 

3.36 

3.68 

3.73 

3.11 

2.84 

3.28 

3.37 

3.34 

22 

M2 

3.47 

5.31 

3.17 

4.11 

3.51 

3.42 

3.03 

2.82 

3.31 

3.34 

3.30 

23 

3,85 

3.46 

4.08 

3.15 

3.96 

3.35 

3.24 

3.00 

3.04 

3,63 

3.34 

3.24 

24 

3,89 

7.25 

3.78 

3.26 

4.65 

3.23 

3.12 

3.00 

3.62 

8.93 

3.36 

3.21 

23 

3.70 

14.89 

3.60 

3.31 

3.76 

3.13 

3,02 

3.68 

3.86 

8.60 

3.38 

3.15 

28 

3.62 

12.80 

3.49 

3.31 

3.45 

5.76 

2.99 

4.20 

3.38 

4,88 

3.43 

3.10 

27 

5,85 

8.23 

3.89 

3.89 

3.31 

4.23 

3.16 

3.74 

3.16 

8.24 

3,43 

3.50 

28 

10,98 

4.92 

4.70 

4.05 

3.21 

3.63 

3.25 

3.38 

3.06 

17.93 

3.54 

4.2* 

29 

5,88 

3.96 

3.63 

3.22 

3.44 

2.47 

3.26 

2.95 

17.58 

3.48 

4,67 

30 

4,44 

3.64 

3.45 

3.11 

3.29 

2.90 

3.19 

6.39 

11.40 

3.44 

3,96 

31 

4.80 

5.57 

3.03 

2.86 

3,06 

6.14 

5.92 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

5.22 

5.90 

4.35 

3.43 

3.37 

3.48 

3.16 

3.32 

3.76 

5.67 

3.51 

*.24 

MAX 

13,53 

14.89 

10.39 

4,84 

4.65 

5.76 

3.92 

5.45 

6,84 

17.93 

5.23 

12.40 

“IN 

3.37 

3.46 

3.29 

3.15 

3.03 

2.92 

2.83 

2.80 

2.82 

2.95 

3.11 

3.10 

highest  stage  was  IT. 93  ON  OCT.  28,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STaGE  WAS  2.80  ON  AUG.  5. 
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DAILY  STASES  EOS  19*5 


AMITE  RIVER  NEAR  DENHAM  SPRINGS,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-27-50.  LONG.  90-59-25.  U.  S.  HIGHMAY  190  CMESTBOUND)  BRIDGE,  THREE  MILES 
SOUTHWEST  OP  DENHAM  SPRINGS.  (STA.  6504009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

general  Information,  gage  read  and  maintained  by  u.  s.  geological  survey,  drainage  area,  i.sbo 

SOUARE  MILES.  ON  OCT.  1,  1977  GAGE  WAS  LOWERED  3.87  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO.  STAGES 
From  Jan.  I  thru  SEP.  30  WERE  CORRECTED  TO  new  DATUM.  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  WAS  3.67  FEET, 
NGVO. 

REcOROS  AVAILABLE.  STAGE,  SEP.  1938  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  19*6. 

DISCHARGE,  1995,  OBSERVED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS.  COMPUTED  DAILY,  IN  REPORTS  OF  U.S.  GEOLOGICAL 
Survey. 

EXTREMES,  highest,  91.50  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  8.93  FEET  ON  NOV.  18,  1938.  EXTREMES 

have  been  adjusted  to  ngvo. 


mean  daily  stage  in  feet  gage  zero  is  AT  NGVD 


OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11,95 

15.29 

25.93 

19.95 

13.33 

10.87 

10.92 

11.00 

10.65 

14.25 

30.99 

11.75 

2 

21,76 

20.15 

29.59 

15,13 

12. 88 

10.62 

10.73 

1  1  .09 

10.99 

17.41 

29.95 

11,77 

3 

19, 91 

21 .00 

29.88 

13.75 

12.38 

10.79 

10.97 

10.90 

13.18 

15.78 

22.00 

11.71 

4 

19.03 

18.39 

23.76 

12.98 

12.07 

ID. 78 

10.99 

10.92 

13.22 

13.75 

IT. 10 

11,74 

5 

19.23 

IT. 32 

I  9 , 98 

12.70 

11.89 

10.77 

11.17 

10.83 

13.98 

12.21 

15.09 

11.91 

& 

13,97 

21-85 

16.08 

12.79 

11.79 

10.79 

11.92 

10.69 

19.92 

11.69 

14.30 

11.56 

7 

13, on 

23.95 

19.99 

12.29 

11.93 

10.79 

10.69 

10.79 

19.06 

11.37 

13. T8 

11.53 

d 

12,96 

21  ,T5 

19.90 

12.13 

11.59 

10.79 

10.72 

10.79 

13.33 

11.17 

13.39 

11.52 

9 

12. «2 

IT. 09 

13.99 

12.08 

11.99 

10.79 

10.99 

10.96 

13.77 

1!.0« 

13.10 

11.50 

10 

12.23 

19.89 

13.70 

11.99 

11.99 

10.88 

10.97 

11.12 

13.50 

10.95 

12.88 

11.48 

11 

12.10 

17.19 

13.95 

11.89 

11.35 

10.69 

11.39 

11.08 

12.74 

10.89 

12.71 

11.50 

12 

11,95 

20.89 

13.21 

11.81 

11.30 

1  1.98 

11.03 

11.18 

12.16 

10.98 

12.57 

13,64 

13 

11,86 

2l  .31 

13.02 

11.80 

11.29 

1 1  .PS 

11.09 

10.86 

11.99 

13.80 

12.45 

22.35 

14 

11,80 

18.15 

12.89 

11.81 

11.21 

10.88 

11.01 

10.79 

11.32 

13.08 

12.35 

24.07 

15 

11.73 

15.20 

12.72 

11.90 

11.28 

10.78 

10.81 

11.80 

11.11 

11.93 

12.28 

22.38 

16 

11,«2 

19.29 

12.99 

11.79 

11.93 

10.77 

11.31 

15.93 

10.97 

14.03 

12.24 

17.39 

17 

19,96 

13.73 

12,53 

11.95 

11.50 

10.76 

13.82 

15.98 

10.87 

12.60 

12.25 

14.53 

18 

22,58 

13.39 

12.37 

1  1  .90 

11.27 

11.39 

19.13 

13.73 

10.61 

12.10 

12.13 

13.99 

19 

20.23 

13.12 

12.25 

11.53 

11.15 

13.73 

13.79 

12.96 

10.79 

11.80 

12.09 

13.15 

20 

l5.9i 

1  P  .9 1 

12.92 

11.99 

11.09 

12.39 

15.52 

11.61 

10.72 

1!  .27 

11.98 

12.81 

21 

l«.ll 

IP. 75 

19.32 

11.99 

11.31 

11.59 

19.08 

11.95 

10.99 

11.07 

11.91 

12.59 

22 

13,33 

IP.  62 

20.98 

1  1  .93 

11.81 

11.23 

12.97 

11.25 

10.71 

11.05 

11.66 

12.38 

23 

12,88 

12.50 

17.59 

11.90 

11.89 

10.98 

1 1 .95 

11.19 

10.97 

11.91 

11.81 

12,23 

24 

12.97 

19.91 

19.99 

11.51 

11.71 

10.69 

11.79 

11.38 

10.90 

12.9* 

11.80 

12.13 

2b 

12.58 

23.99 

1  3.95 

11.51 

11.30 

10.78 

12.89 

12.02 

11.06 

19.77 

11.77 

12.03 

26 

12.50 

27.63 

13.13 

11.59 

11.12 

11.37 

11.58 

1 1.35 

11.02 

13.41 

11.72 

11.92 

27 

13,23 

26.07 

12.90 

12.77 

1 1  .03 

1  1.90 

11.29 

1 1  .09 

10.89 

14.30 

11.70 

12.03 

28 

19,88 

26.75 

1 3. 1 1 

18.98 

10.97 

11.22 

11.72 

1 1  .26 

11.95 

22.79 

11.72 

14.55 

29 

19.22 

12.93 

18.62 

10.93 

11,10 

11.15 

10.99 

1 1.43 

27.80 

1 1  .74 

13.66 

30 

19,91 

12.71 

15.11 

10.91 

l  1  .29 

11.17 

10.86 

12.89 

29.95 

11.71 

13.10 

31 

15.18 

1  3.63 

10.90 

11.12 

10,80 

31.59 

12.68 

THE 

POLLCWING  »efen 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the  TABLE 

ABOVE 

1  9,99 

18.19 

15.61 

12.79 

11.52 

11.13 

11.71 

1 1  .55 

11.97 

14.59 

14.01 

13.57 

22.56 

28.07 

25.93 

18.98 

1  3.33 

13.73 

15.52 

15.98 

19.62 

31.59 

30.99 

24.07 

m  In 

11.73 

1?.50 

12.25 

1  1.90 

10.90 

10.79 

10.69 

10.79 

10.99 

10.89 

11.70 

11.48 

HI6HIT3T 

stage 

WAS  32.19  AT  JIOO  A.M. 

ON  UCT.  31 

,  AFFECTED  «Y 

HURRICANE 

JUAN. 

LfiwEST 

stage 

WAS  10.61 

UN  JUL. 

10. 

OAR*  STASES  FOR  1985 
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ALLIGATOR  8AYOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA.)  (UPPER) 


LOCATION.  l»T.  30-19-15,  LONG.  91-01-12.  ABOUT  IDO  FEET  SOUTH  OF  FLOODGATE.  TnO  MILES  SOUTH  OF 
MEInPeTeR.  LA.  (STA.  8505009.) 

gage,  automatic  recorder  ano  staff. 

records  available.  JAN.  29,  1955  TO  MAT  14,  1971  AND  APR.  25,  197*  TO  DATE.  DAILY  STA6F3  HERE  NOT 
In  ERROR  AS  REPORTED  IN  1957,  THEREFORE  SUBTRACT  0.5  FROM  DAILY  STAGES  IN  1957  AND  1958. 

EXTREMES.  highest.  10.66  FEET  ON  APR.  11,  1980.  lOhEST,  MINUS  0.40  FOOT  ON  JULY  12,  1964. 

0A1LY  eight  A.M.  stage  IN  FEET  GAGE  TIRO  IS  AT  NGVD 


UaY 

Jan 

FEB 

haR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A  U6 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.19 

6.23 

7.28 

5.77 

0.70 

3.90 

4.10 

5.29 

6.54 

7.92 

5.97 

2 

6,00 

5.98 

7.30 

5,69 

4.66 

3.82 

4,09 

5.27 

6.54 

7.92 

6,00 

3 

5,80 

5.60 

T.19 

5.58 

0.60 

3.80 

4.09 

5.26 

6.63 

7.92 

6.00 

4 

5,5o 

5.30 

7.12 

5.06 

0.54 

3.79 

0.09 

5.23 

6.6S 

7.94 

6.00 

5 

5.05 

6.10 

6.90 

5.32 

4.51 

3.78 

4.10 

5.23 

6.70 

6.01 

6.01 

b 

08 

6.19 

6.71 

5.18 

4.49 

3.76 

4.22 

5.23 

6,70 

8.01 

6,01 

7 

3,53 

6.21 

6.54 

5.05 

4.48 

3.72 

«.23 

5.23 

6.76 

8.00 

6.02 

A 

5,07 

6.24 

6.37 

0.93 

4.49 

3.69 

9.26 

5.41 

6.81 

7.64 

6.02 

Q 

5,20 

6.24 

6.12 

0.79 

4.52 

3.65 

9.26 

5.41 

6. SO 

7.48 

6.03 

10 

5.30 

6.24 

5.90 

4.66 

4.55 

3.65 

4.26 

5.40 

6.10 

F  5.20 

7.29 

6.03 

1  1 

5,35 

6.04 

5.67 

0.53 

«.55 

1.70 

«.26 

5.38 

5,66 

5.45 

7.14 

6.04 

12 

5.00 

6.50 

5.38 

0.42 

4.53 

1.96 

4.26 

5.35 

5.51 

5.50 

6.98 

8.12 

13 

5,05 

5.73 

5.80 

«.31 

9.52 

4.20 

«.25 

5.31 

6.23 

5.79 

6.78 

8.33 

14 

5.50 

5.40 

5.70 

0.38 

4.49 

9.21 

9.25 

5.33 

6.25 

5.96 

6.70 

8.78 

15 

5.53 

4.91 

5.56 

4.43 

4.48 

9.20 

«.27 

5.48 

6.25 

6.05 

6.34 

6.82 

1  b 

5.60 

3.78 

5.08 

5.19 

4.42 

9.20 

4.30 

5.92 

6.25 

5.31 

6.88 

6. 66 

17 

5.98 

5.82 

5.38 

5.06 

4.40 

9.20 

4.84 

6.50 

6.28 

6.21 

6.89 

6.40 

10 

6,28 

5.90 

5.28 

5.09 

4.32 

9.19 

5.02 

6.69 

6.25 

5.55 

6.31 

6.22 

19 

6.33 

5.91 

5.10 

5.43 

4.30 

9.20 

5.03 

6.70 

6.24 

6.12 

6.02 

20 

6.33 

5.96 

5.00 

5.33 

4.28 

9.20 

5.03 

6.69 

6.22 

6.19 

6.23 

3. BO 

21 

6,00 

6.00 

5.65 

5.25 

«.2« 

«.t’ 

5.05 

6.69 

6,21 

6.21 

6.08 

6.30 

22 

5,06 

6.01 

5.81 

5.16 

9.28 

«.16 

5.05 

6.69 

5.33 

3.90 

6.31 

23 

6,12 

6.03 

5.80 

5.07 

«.28 

9.15 

5.05 

6.65 

F  6.27 

5.99 

6.30 

6.36 

24 

6,19 

6.10 

5.73 

4.99 

9. 27 

4 . 1  5 

5.10 

6.77 

5.21 

6.32 

6.40 

25 

6.21 

6.60 

5.65 

0.91 

9.20 

«.ll 

5.13 

6.75 

6.01 

E  3.60 

6,40 

2b 

6.25 

7.01 

5.52 

4.80 

9.18 

«.ll 

5.11 

6.90 

6.10 

5.36 

6.40 

27 

6,28 

7.13 

5.00 

«.79 

«.12 

«.12 

5.07 

6.91 

6.22 

3.18 

6.41 

20 

6.90 

7.17 

5.59 

0.79 

9.10 

4,10 

5.30 

6.01 

6.90 

5.B4 

6.37 

29 

6.85 

5.63 

4.74 

9.03 

4,10 

5.46 

6.29 

7.46 

5.90 

6.63 

30 

6 .72 

5.52 

4.66 

9.00 

4.09 

5.38 

6.53 

7.87 

3.94 

6.70 

31 

6.51 

5.60 

3.97 

5.34 

6.54 

7.96 

3.93 

ThF 

FOLLOHlNG 

REFER 

ONLT  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

KEAN 

5,80 

6.09 

5.92 

5.01 

4.37 

4.00 

9.65 

5.96 

6.23 

MAX 

6,90 

7.17 

7.30 

5.77 

4.70 

4.21 

5.46 

6.91 

6.66 

HI* 

3.53 

«.9l 

5.00 

«.31 

3.97 

3.65 

4.09 

5.23 

5. BO 

F-  NriT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  has  s.oi  at  moo  a.h.  on  nov.  a,  affecteo  by  hurricane  juan, 
LOWEST  stage  has  3.52  ON  JAN.  7. 
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OARY  STAGES  FOR  1985 


ALLIGATOR  BAYOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA.)  (LOWER) 


location.  lAT.  10-19-18.  LONG.  91-01-14.  ABOUT  250  FEET  NORTH  OF  FLOODGATE,  Two  NILES  SOUTH  OF 
KlEInPfTeR.  LA.  (STA.  8507509.) 

GAGE'.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  4.  1955.  TO  DATE.  DAILY  STAGES  HERE  NOT  IN  ERROR  AS  RERORTEO  IN  1957, 


therefore 

subtract  0 

.5  FROM 

daily 

STAGES  IN 

1957  ANO 

195B. 

E'TRfhES.  highest,  15. 

71  FEET 

ON  APR 

.  10,  1483 

.  LOWEST,  minus 

2.42 

FEET  ON 

APR.  29, 

I960. 

daily  EIGmT  a 

.“.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

N6V0 

day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUn 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

i 

4,36 

2.99 

1.51 

0.13 

0.44 

0.70 

2.90 

3.77 

1.40 

2 

3,0b 

2.«1 

0.99 

0.06 

0,38 

0.99 

2.26 

2.82 

1.61 

3 

4,61 

2.09 

0,48 

0.32 

0.28 

0.96 

2.84 

1.2« 

4 

4.33 

2.12 

0.76 

o.a3 

0.28 

1.48 

1.24 

s 

3.40 

2.07 

1.14 

0.6« 

0.71 

2.2« 

1.33 

b 

3>2 

2.11 

2.12 

0.70 

1.44 

1.75 

1.14 

7 

2.77 

2.48 

1.78 

0.96 

1.04 

2.02 

0.67 

8 

2.20 

1.50 

0.57 

1.18 

2.32 

1.26 

9 

2.06 

1  .28 

0,18 

0.43 

0.70 

1.32 

10 

1.47 

1.21 

fl.a 5  -0.03 

0.99 

4.84 

1.36 

1  1 

2.87 

2.02 

1.25 

0.59 

0,06 

0.72 

4.63 

1  .67 

1.64 

12 

4.5| 

1.84 

1.18 

O.P  3 

0.38 

1  .03 

4.38 

1.48 

l.*7 

13 

4.29 

1 .99 

1.09 

0.62 

0.39 

1.41 

1.86 

3.81 

3. 48 

3.33 

14 

2.19 

1.15 

1.75 

0.58 

1.69 

2.12 

2.59 

3.17 

4.68 

15 

4.26 

1  .88 

0.86 

1  .61 

0.81 

2.56 

2.51 

1.40 

3.04 

16 

t  .74 

3.49 

0.31 

1.39 

0.71 

5.73 

2.65 

«.1« 

2.97 

17 

1  .56 

3.50 

0.18 

1.57 

2.14 

3.11 

2.62 

2.70 

2.63 

4.83 

18 

1  .54 

2.67 

0.14 

1 .03 

1.68 

3.20 

2.52 

4.33 

2.30 

4.48 

19 

1.52 

2.03 

l.«3 

0.67 

1.02 

1.71 

1.49 

2.30 

2.62 

4.38 

4.34 

20 

1  .24 

2.15 

1.86 

1.14 

1.12 

2.51 

1.41 

2.25 

2.55 

4.63 

«.33 

21 

1  .29 

5.03 

1.88 

1.28 

1  .24 

1.91 

1.43 

2.31 

2.56 

«.«2 

0.66 

22 

2.00 

4.45 

2.12 

1.57 

1.43 

1.42 

1  .35 

2.32 

•.10 

*.26 

0.44 

23 

1  .93 

3.80 

1.90 

0.99 

l.lS 

1.45 

1.73 

2.66 

2.3* 

2.12 

0.64 

24 

1  .91 

2.64 

2.00 

1.12 

1  .21 

1  .60 

2.21 

2.24 

4.15 

1.92 

0.63 

25 

6,49 

2.17 

1.84 

0.91 

0.80 

1.02 

1.71 

2.03 

3.61 

1.63 

0.43 

26 

6.75 

2.18 

1.82 

1.04 

0.59 

0.59 

2.71 

1.94 

3.14 

«.*2 

0.10 

27 

6.73 

2.22 

2.«1 

1.11 

n.?4 

0.43 

2.26 

4.13 

3.71 

4,40 

l.«7 

28 

7.04 

2.76 

2.13 

1.21 

0.38 

1.24 

4.79 

1.64 

8.02 

1.70 

3.90 

29 

2.42 

2.80 

0.84 

0.79 

0.90 

3.43 

2.10 

1.46 

3.36 

30 

2.36 

1.68 

0.53 

0.42 

0.86 

2.67 

2.98 

1.93 

2.27 

31 

3.76 

0.40 

1.23 

2.63 

4.78 

ThE 

FOl  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  IN  the 

table 

ABOVE 

"Ean 

2.21 

1.02 

0,76 

0.97 

2.11 

ha* 

3.50 

2.12 

1  .61 

2.51 

5.73 

“In 

1  .68 

0.14 

0,06  -0.03 

0.70 

HIGHEST 

stage 

WAS  8.02 

AT  7 100 

ON  OCT.  28, 

AFFECTED  by  hurricane 

JUAN. 

LOWEST 

stage 

(FROH  IncOHPLETE 

RECORD) 

WAS  MINUS 

0,50  On 

JUN.  1 

AND  LATER  DATE(S). 

D*IL*  ST  AGES  FOR  1985 
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8 A Y OU  MANCHAC  AT  MnPE  VILLA.  LA. 


L  Or  •  T I  ON.  l‘T.  30-20-38,  LONG,  80-58-00.  ON  0.  S.  HIGHWAY  61  (NORTHBOUND)  BRIDGE.  (STA, 
8510008.) 

gage',  autohatic  recorder  and  wire  weight. 

records  available.  FEB.  o,  1845,  TO  OCT.  S,  1858,  AND  JULY  18,  1880,  TO  DATE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  15. SO  FEET  ON  APR.  8,  1963.  LOWEST,  MINUS  1.63 
On  OEC.  1 8,  INOa. 


PA1LY  EIGhT  A.H.  STAcE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT 


HAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4.39 

3.11 

1.80 

1.39 

0.14 

0.35 

0.54 

2.62 

3.23 

& 

2.87 

2.6  * 

1.34 

0.T5 

0.07 

0.19 

0.70 

2.12 

2.80 

3 

3,56 

2.75 

0.87 

0.15 

0.21 

0.17 

0.90 

2.60 

2.07 

4 

2,8s 

2.66  F 

5.35 

0.84 

0.64 

0.30 

0.21 

1.33 

2.53 

2.«1 

b 

1  .75 

2.88 

5.02 

0.T1 

1.32 

0.42 

0.50 

1.70 

2.07 

1.84 

h 

1,14 

2.66 

3.95 

1.11 

1.84 

0.48 

1.30 

l.TT 

3.56 

0.94 

F  8.73 

7 

0,90 

2.65 

3.42 

1 .86 

1.62 

0.41 

0,93 

1 .81 

3.92 

0.95 

8.13 

a 

0.26 

2.96 

3.27 

1.73 

1.89 

0.33 

0.99 

I  .60 

2,29 

1  .36 

3.80 

9 

0,64 

2.57 

3.01 

1.58 

1.20 

0 , 1  5 

0.40 

0.62 

3.17 

1.85 

3.64 

10 

1  .00 

1.77 

2.85 

1 .50 

1.21 

0.38 

-0.10 

0.72 

2.96 

2.54 

3. 4J 

u 

0,80 

a. 03 

2.38 

1.67 

1.23 

0.49 

IT 

O 

O 

• 

0.54 

2.78 

1  .65 

S.ll 

12 

0.56 

2.17 

1.69 

1.21 

0.08 

o.n 

0.85 

2.82 

1.81 

3.17 

13 

0,7? 

2.7* 

1.89 

1.17 

0.45 

0.31 

1.22 

1.63 

3.86 

3.15 

14 

0,76 

2.62 

2.04 

1.2« 

1  .03 

0.4J 

1.52 

1.92 

2.31 

2.96 

15 

0.45 

1  .64 

1.65 

0.81 

1  .54 

0.62 

2.32 

2.86 

1.75 

2.85 

16 

0, 7  l 

0.60 

1.79 

0.41 

1.44 

0.57 

5.45 

2.55 

2.66 

1.85 

17 

4,52 

0.86 

1.91 

0.10 

1.31 

1  .75 

«.13 

2.57 

2.11 

1.83 

lb 

3.10 

1.18  F 

1.81 

l.«5 

0.20 

1.05 

1.44 

2.85 

2.87 

2.57 

1.81 

19 

2,66 

1.31 

1  .05 

1.18 

0.65 

0.90 

1.36 

I. 27 

2.2» 

2.86 

2.33 

20 

1  .35 

0.90 

1.53 

l.«l 

1.17 

0.91 

2.26 

1.27 

2.25 

2.59 

2.53 

21 

0.29 

1.01 

4.52 

1.57 

1.24 

1.60 

1.16 

2.22 

2.21 

2.28 

?2 

1,35 

1  .64 

3. TO 

1  .67 

1.44 

1.28 

1.05 

2.30 

2.60 

2.31 

23 

-0.22 

1  .63 

3.12 

1.82 

1.38 

1.38 

1.11 

2.58 

2.38 

1.85 

2a 

-0,06 

t  .60 

1.78 

1.80 

1  .27 

1.36 

1.50 

2.20 

2.86 

1.55 

25 

0.14 

1  .07 

1 . 66 

1  .09 

0.87 

1.23 

2.02 

3.25 

1.65 

26 

0.13 

1 ,07 

1  .66 

0.88 

0.80 

l.TT 

1.98 

2.85 

2.25 

27 

0,58 

1.53 

2.21 

0.P9 

0.41 

1.80 

2.15 

3.51 

2.15 

2d 

5.37 

2.09 

1.87 

F  0.98 

0,17 

0.90 

2.62 

1.64 

1.60 

29 

4,44 

1.72 

2.58 

0.91 

0.37 

0.70 

2.71 

1.94 

1.60 

30 

4,00 

l.TT 

1.58 

0.49 

0,36 

0.66 

2.84 

2.50 

1.60 

31 

3.38 

3.18 

0.30 

0.B9 

2.68 

ThE 

FOLlOrflMG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1,78 

1.59 

0.68 

O.TB 

1  .TO 

2.«1 

"A* 

5.37 

2.58 

1  .54 

2.28 

5.85 

3.92 

min 

-0.22 

0.68 

O.OT 

-0.10 

0.58 

1.63 

FEET 


NGVD 


DEC 


1.57 

1.27 

0.98 

1.02 

1.03 

0.75 

0.73 

1.09 

1.20 

1.33 

1.85 

1.70 

F  3.74 

3.33 

2.90 

2.03 

1.83 

1.73 

1.88 

0.32 

0.98 

0.58 

0.51 

0.38 

-0.08 

0.18 

3.11 

2.07 

1.1« 

2.07 


F-  NflT  at  stated  tine 

HIGHEST  stage  was  a. 14  AT  11150  P.H.  ON  JAN.  27 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.35  ON  MAY  17. 
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DAILY  STAGES  FOR  1685 


A«IT£  RIVER  AT  PORT  VInCFNT,  LA. 


LOCATION.  i_AT.  Y0-)9-S7,  LUNG.  RO-Sl-OT.  On  SOuTh  SIDE  OF  NE n  HIGHWAY  42  8R10GE.  (STA.  8517509.) 

gage .  automatic  recorder  *nd  staff. 

General  InFoRnaTtON.  GAGE  READ  ano  maintained  BY  ii.  S.  GEOLOGICAL  survey.  PRIOR  to  OCT.  23,  1983, 
gage  «aS  maintained  by  u.  S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS,  HE*  ORLEANS  OISTRICT.  ALSO,  DAILY 
readings  mere  at  eight  a.m. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  15,  1954  TO  JUNE  18,  1974  AND  JUNE  21,  1975  TO  DATE  . 

f«TLFMES.  HIGHEST.  19.59  FEET  ON  APR.  9,  1983.  LOWEST,  MINUS  1.60  FEET  ON  DEC.  19,  1954. 


mean  daily  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NSVO 


Ikl 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  .44 

9.76 

1.22 

1  .56 

0.53 

0.69 

0.74 

2,»« 

2.43 

8.97 

1.97 

1.30 

9.46 

0.95 

0.87 

0.47 

0.50 

0.93 

2.32 

2.35 

».Tl 

1.54 

3 

1  .44 

3.74 

0.64 

0.57 

0.55 

0.44 

1.18 

2.57 

2.27 

7.15 

1.39 

a 

1.51 

3.38 

0.52 

1  .Ob 

0.62 

0.48 

1  .66 

2.57 

2.09 

5.46 

1.54 

5 

1  .65 

B. 97 

0.79 

1.78 

0.69 

0.90 

2.00 

2.34 

1.69 

4.05 

1.48 

b 

1  .*0 

2.24 

1  .26 

2.09 

0.68 

1.30 

2.04 

2.31 

1.39 

3.12 

1  .07 

7 

2.07 

1.89 

1  .6ft 

2.03 

0.58 

1  .20 

1  .80 

2.07 

1.54 

2.41 

1.21 

d 

0,67 

2.25 

1.99 

1  .68 

1.59 

0.49 

1,17 

1.32 

1.81 

1.89 

2.07 

1.36 

9 

1,04 

1  .93 

1 .95 

1  .bO 

1 .20 

0.42 

0.65 

1.12 

1.96 

2.31 

2.20 

1.44 

1J 

1  .95 

'  .  T? 

1 .10 

1.67 

1.38 

0.64 

0.36 

0.97 

1.93 

2.2* 

2.15 

1.73 

1  1 

1.21 

1.76 

1.11 

1.80 

1.39 

0.76 

0.47 

0.99 

1.97 

1.94 

2.20 

1.94 

12 

0,9a 

1  .02 

0.99 

1.86 

1.37 

0.40 

0.71 

1.33 

1  .82 

1.81 

2.09 

2.10 

)  3 

1.01 

1,01 

1.06 

2.17 

l.«2 

0.94 

0.86 

1.70 

1.86 

1.98 

2.07 

2.62 

la 

0,8b 

0.8B 

1.13 

2.20 

1.46 

1.54 

0.92 

1  .96 

2.31 

2.01 

2.05 

2.46 

IS 

0.65 

0.47 

l.as 

1.66 

1.10 

1  .94 

0.86 

2.70 

2.81 

2.03 

2.03 

2.14 

lb 

1  .05 

0.69 

1.67 

0.89 

0.76 

1.77 

0.99 

3.19 

2.84 

2.10 

1.94 

1.62 

IT 

1.97 

1.13 

1.62 

1.25 

0.34 

1.59 

1.12 

2.73 

2.89 

2.25 

1.90 

1.12 

1ft 

o 

o 

EVI 

1  .41 

1.31 

1.19 

0.56 

1.23 

1.22 

2.01 

2.84 

2.36 

1.98 

1.06 

19 

1,77 

1  .45 

1.10 

1  .«1 

1.06 

I  .00 

1.56 

1.47 

2.70 

2.74 

2.10 

1.05 

20 

1  .16 

1  .26 

1.96 

1  .69 

l.«6 

1  . 1  9 

1.78 

1.54 

2.65 

2.71 

1.89 

0.88 

21 

0,50 

1  .51 

2.91 

1  .62 

1.48 

1.53 

1.53 

1.54 

2.68 

2.56 

1.59 

0.70 

22 

0.25 

2.02 

2.81 

1.92 

1.33 

1  .66 

l.«l 

1  .60 

2.75 

2.50 

1.87 

0.68 

23 

0,08 

2.13 

2.21 

2.06 

1.17 

1.95 

1.50 

1  .58 

2.74 

2.52 

1.58 

0.74 

2« 

0.36 

2.04 

1  .26 

1  .96 

1  .00 

1  .44 

1.30 

1.57 

2.52 

2.62 

1.78 

0.73 

25 

0.5t 

2.91 

0.78 

1  .83 

1  .04 

1  .26 

J.lt 

1.53 

2.33 

2.77 

1.88 

0.45 

2h 

0.55 

3.49 

1.01 

1.95 

1.22 

t.lO 

0.92 

1.62 

2.13 

2.98 

1  .86 

0.30 

27 

1,11 

4.33 

1.58 

2.10 

1.32 

0.70 

0,84 

1.94 

1.79 

3.61 

1,86 

0.44 

2ft 

1.95 

4.84 

1.80 

1.97 

1.28 

0.65 

0.90 

2.18 

1.94 

5.11 

1.89 

0,94 

29 

I. S3 

1.59 

1.81 

1.08 

0.78 

1  .06 

2.52 

2.30 

6.26 

1.95 

1  .05 

30 

1  .68 

1.78 

1.47 

0.79 

0.81 

0.99 

2.75 

2,60 

7.26 

2.03 

1.13 

3 1 

1  .52 

1.78 

0.71 

0,90 

2.97 

8.08 

1.30 

The 

FOLLOWING 

refer 

I’NLT  70 

readings 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MfcAN 

1  .83 

1.95 

1.56 

1.21 

0.98 

0.98 

1.78 

2.37 

2.85 

2.82 

1.2* 

"A* 

4.84 

4.76 

2.20 

2.09 

1.94 

1.78 

3.19 

2.89 

8.08 

8,97 

2.62 

"In 

0.47 

0.78 

0,52 

0.34 

0.40 

0.36 

0.74 

1.79 

1.39 

1.58 

0.30 

Hl£"f ST 

stage 

NAS  8.97 

ON  NOV 

.  1,  AFFECTED  ST 

HURRICANE 

Ju*n. 

LOWEST  STaGE  NAS  0.34  ON  mat  IT. 


DART  STASES  FOR  1985  227 

AMITE  RIVER  AT  FRENCH  SETTLEMENT,  LA. 

LOCATION.  LAT.  JO-16-30.  LONS.  90-46-55.  ABOUT  200  FEET  NEST  OF  STATE  MIC'INAY  U  SRIOSE  AT  OLD 
FERRY  LANOINS.  (STA.  8522509.) 

SASE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY ,  1449.  OAILV,  JAN.  I,  1950,  TO  FES.  IT,  1951,  ANO  OEC.  IS, 

1959,  to  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  T.9  FEET  ON  APR.  25,  1978.  LONEST,  MINUS  1.50 
FEET  On  DEC.  19.  1959. 


emr 

eight  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

SASE  ZERO 

IS  AT 

NBVD 

OAT 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUE 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

i 

2.37 

1.72 

3.08 

l.«9 

l  .89 

0.70 

0.86 

1.04 

3.19 

2.64 

2.21 

2 

2,30 

1.94 

3.09 

1.26 

1.24 

0.62 

0.69 

1.24 

2.71 

2.«3 

1.81 

3 

2,32 

1.37 

2.82 

0.91 

0.65 

0.76 

0.72 

1.45 

2.71 

2.36 

1.55 

4 

1.51 

1.39 

2.71 

0.69 

1.16 

0.87 

0.71 

1.89 

2.83 

2.22  E 

4.95 

1.65 

5 

0.9R 

l  .68 

2.59 

0.88 

1  .89 

1.01 

1.03 

2.30 

2.57 

1.90 

4.22 

1.64 

6 

0,96 

1.75 

2.25 

1.2« 

2.«1 

1.06 

1.69 

2.37 

2.40 

l.«2 

3.38 

1.15 

7 

0,72 

1  .82 

1.89 

1,96 

2.39 

0.98 

1.46 

2.10 

2.21 

t.*8 

2 .67 

l.«l 

6 

0,79 

2.00 

2.13 

2.01 

2.04 

0.85 

1.53 

1  .50 

1.90 

1.90 

2.19 

1.72 

9 

1.13 

1  .82 

1.69 

1.96 

1.54 

0.74 

0.98 

1.18 

2.04 

2.*0 

2.40 

1.81 

10 

1.57 

1  .89 

1.29 

1  .86 

1.T7 

0.99 

0.45 

1.11 

2.05 

2.47 

2.34 

1.96 

1  1 

1,36 

2.08 

1.90 

2.12 

1.29 

7.10 

0.53 

1.00 

2.13 

2.18 

2.45 

2.25 

1  2 

1  .06 

0.95 

1.22 

2 . 1  7 

1.78 

0.58 

0.68 

1.33 

2.00 

1.94 

2.37 

2.27 

13 

1,22 

0.70 

1.99 

2.38 

1.77 

0.95 

0.89 

1.82 

2.05 

2.13 

2.19 

2.50 

14 

2,28 

0.76 

1.53 

2.54 

l.SS 

1.57 

1.00 

2.15 

2.43 

2.23 

2.21 

2.27 

15 

1.01 

0.60 

1.62 

2.12 

1.39 

2.13 

0.98 

2.78 

J.00 

2.26 

2.18 

1.77 

16 

1,28 

0.82 

2.00 

1.12 

0.96 

1.99 

1.9 

3.35 

3.09 

2.18 

2.06 

1.49 

17 

2,00 

1 .30 

2.00 

l.«9 

0.70 

1  .84 

1.26 

2.94 

3.12 

2.32 

1.98 

1.14 

16 

1,85 

1  .59 

1.59 

1.25 

0.72 

1.55 

1.37 

2.38 

3.04 

2.37 

2.06 

1.13 

19 

1,60 

1  .76 

1.23 

1.42 

1.1* 

1.21 

1.79 

1.73 

2.86 

2.85 

2.20 

1.26 

20 

1.39 

t  .93 

1.91 

1.81 

1.72 

1.36 

2.06 

1.86 

2.81 

2.87 

2.15 

1.25 

21 

0,60 

1.59 

2.»9 

2.01 

l.«l 

1.76 

1.86 

1.68 

2.81 

2.72 

1.74 

0.90 

22 

0.35 

2.15 

2.89 

2.14 

1  .70 

1.99 

1.77 

1.67 

2.88 

2.64 

2.12 

1.05 

23 

0,13 

2.39 

2.39 

2.34 

1.51 

1.89 

1.87 

1.63 

2.92 

2.66 

1.88 

1.12 

24 

0,57 

2.29 

1.53 

2.29 

1.36 

1  .80 

1.59 

1.66 

2.77 

2.77 

2.10 

1.10 

25 

0.74 

2.59 

1  .01 

2.16 

1.50 

1.57 

1.34 

1.60 

2.55 

2.90 

2.20 

0.8T 

26 

0,64 

2.79 

1.1« 

2.21 

1.64 

1.36 

0.94 

1.67 

2.41 

3.11 

2.22 

0.55 

27 

1,13 

2.94 

l.»2 

2.«2 

1.73 

0.84 

0.96 

2.03 

2.05 

3.62 

2.17 

0.64 

2ft 

1,80 

3.05 

2.1« 

2.25 

1.71 

0,69 

0,96 

2.«3 

2.10 

F  4.69 

2.16 

1.00 

29 

1.56 

1.93 

1.99 

l.«7 

0.85 

1.1’ 

2.70 

2.45 

2.21 

1.20 

30 

1  .84 

2.07 

1.75 

1.07 

0,87 

1.21 

3.00 

2.75 

2.23 

l.M 

31 

1  .  T  8 

2.12 

0.90 

1.23 

3.21 

l.*6 

The 

FOLLOWING 

refer 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

T  ABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  .28 

t  .73 

1.97 

1.80 

1.52 

1.21 

1.18 

1.98 

2.56 

l.*6 

*Ax 

2,37 

3.05 

3.09 

2.54 

2.41 

a.i3 

2.06 

3.35 

3.19 

2.50 

min 

0.13 

0.60 

1.01 

0.64 

0.65 

0.58 

0.45 

1 .00 

1.90 

0.55 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  (From  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  9.95  ON  NOV.  9,  AFFECTED  ST  HURRICANE  JUAN. 
LDnEST  STaGE  NAS  0.11  ON  JAN.  23. 
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DAILY  ST  AGES  FOR  1985 


PETITE  ANITE  RIVER  NEAR  ST.  PAUL,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-11-19,  LONS.  90-43-04.  AT  JUNCTION  NITH  NEW  RIVER  CANAL,  5.8  NILES  SOUTHEAST 
OP  ST.  PAUL  AND  T .5  NILES  EAST  OP  SORRENTO,  LA.  (STA.  8525006.) 

SASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1950  TO  1951.  DAILY,  OCT.  5.  1951,  TO  DATE. 
extremes,  highest.  4.T2  feet  on  apr.  21,  1973.  lohest,  minus  i.so  feet  on  dec.  24,  145*. 


OATLT  EIGHT  A.N.  stage  in  feet  gage  zero  IS  AT  NSVD 


day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1,43 

1.39 

2.20 

1.56 

0.46 

0.66 

F 

0.72 

2.80 

2.32 

l.*0 

2 

1.89 

1.07 

2.22 

0.88 

0.41 

0,49 

F 

0.85 

F  2.50 

2.10 

1.51 

3 

1,07 

1  .06 

2.09 

0.31 

0.48 

0.48 

F 

1.05 

2.0* 

1.16 

4 

0,02 

1  .04 

2.09 

0,86 

0.58 

0.47 

l.*2 

1.81 

1.38 

5 

0.1a 

2.06 

1.55 

0.65 

0.65 

1.79 

1.6* 

l.*0 

6 

0.43 

1.90 

2.06 

0.66 

1.30 

1.42 

1.15 

1.04 

T 

0,43 

F  1.50 

1.59 

2.07 

0.58 

1.15 

1.80 

1.20 

1.13 

6 

0,54 

1.59 

1.83 

1.74 

0.45 

1.25 

1.25 

1.60 

F  2.10 

1.38 

9 

0,8s 

1  .«1 

1.36 

1.25 

0.36 

0.76 

0.92 

1.88 

2.18 

1.50 

10 

1.25 

1.59 

0.96 

1.44 

0.45 

0.27 

0.91 

2.16 

2.09 

1.16 

11 

1,10 

1  .76 

1.09 

l.«5 

0.68 

0.30 

0.76 

1.88 

2.15 

l.*3 

12 

0.79 

0.50 

0.86 

1.44 

0.32 

0.48 

1.08 

1.67 

2.05 

1.88 

13 

0,93 

-0.07 

1.13 

1.43 

0.55 

0.65 

1.46 

1.80 

1.45 

2.10 

14 

0,94 

0.09 

1.22 

l.«8 

1.21 

0.75 

1.72 

1.83 

1.89 

1.80 

15 

0.70 

0.15 

1.34 

1.07 

1.70 

0.73 

2.12 

1.8* 

1.85 

1.27 

IS 

0.52 

1.74 

0.63 

1.75 

2.68 

l.TB 

1.76 

1.00 

17 

1,61 

1  .00 

1.72 

0.35 

1.59 

2.52 

1.87 

1.64 

0.85 

IS 

1.38 

1.25 

1.3b 

F  0.98 

0.35 

1.33 

F 

0.98 

2.05 

2.06 

1.7* 

0.88 

19 

1,11 

1  .42 

0.97 

1.11 

0.82 

0.97 

1.25 

1.46 

F  2.50 

2.40 

1.87 

0.86 

20 

1.06 

1  .09 

1.69 

1.44 

1.39 

1  .07 

1.56 

F 

1.45 

2.50 

2.53 

1.89 

0,45 

21 

1.22 

2.54 

1,70 

l.«6 

1.36 

1.53 

1.31 

2.49 

2.41 

l.«5 

0.66 

22 

1  .83 

2.38 

1.82 

1.35 

1  .59 

l.«l 

F 

l.«0 

2.55 

2.35 

1.80 

0.T5 

23 

0.13 

2.04 

1.87 

2.00 

1.18 

1.57 

1.45 

F 

l.«0 

2.62 

2.3* 

1.57 

0.85 

24 

0,30 

1.96 

1.13 

1.96 

1.03 

l  .47 

1.30 

l.*0 

2.44 

2.4* 

1.78 

25 

0.46 

2.11 

0.61 

1.85 

1.09 

1.30 

1.07 

1.32 

2.28 

2.51 

1.88 

26 

0,40 

2.20 

1.87 

1.22 

1.10 

F 

0.90 

1.37 

2.1* 

2.68 

1.84 

27 

0,77 

2.20 

2.07 

1.30 

0.64 

F 

0.90 

1.62 

1.80 

3.17 

1.84 

28 

1,34 

2.18 

1.90 

1.30 

0.48 

F 

0.90 

1.95 

1.71 

1.86 

29 

1.12 

1  .60 

1.13 

0  •  6b 

0.90 

2.18 

1.98 

1.40 

30 

1.39 

1.40 

0.75 

©•69 

0.95 

2.«8 

2.26 

1.92 

31 

1.42 

0.64 

0.90 

2.68 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


1.18  0.90 

1.58 

2.07  1.75 

2.68 

mIn 

0.31  0.32 

F  0.72 

F-  NOT  AT  stated  time 

highest  stage  1FR0M  INCOMPLETE 
LOWEST  STAGE  MAS  MINUS  0.2*  ON 

RECORD) 
JAN.  23. 

HAS  J.J7  ilN  0C7.  27, 

AFFEC7ED  BY  HURRICANE  JUAN 

04ILV  STASES  EOS  IMS 
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RESERVE  CANAL  near  LAKE  NAuREPAS  (L4.) 


LOCATION.  LAT .  30-10-06,  LONG.  90-33-00.  ON  NEST  BANK  OP  CANAL  ABOUT  0.3  NILE  PROM  LAKE  NAUREPAI. 
(STA.  8527504.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAPP. 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1979  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  (PROH  INCOMPLETE  RECORD)  5. SO  PEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  30,  19B5. 
LOMEST.  MINUS  1.14  PEET  ON  MAR.  20,  19»1, 


daily 

eight  a. 

,N«  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

4T  NGVO 

(1970  ADJ 

.) 

DAY 

JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

1,B6 

1.31 

1.65 

1.02 

l.«5 

0.24 

0.50 

0.59 

2.69 

2.25 

6.42 

1.77 

2 

1,89 

1.01 

1.52 

0.84 

0.75 

0.15 

0.31 

0.79 

2.19 

2.02 

4.05 

1.46 

3 

l,7fc 

0.79 

1.48 

0.44 

1.22 

0,30 

0.26 

1.00 

2,30 

1.94 

3.66 

1.10 

4 

0.82 

0.79 

1.80 

0,10 

1.67 

0.42 

0.32 

1.46 

2.26 

1.75 

3.17 

l.H 

s 

-0.13 

1.15 

1.81 

0.30 

1.36 

0,53 

0.65 

1.90 

2.01 

1.52 

2.50 

1.27 

6 

-0.02 

1.25 

1.61 

0.74 

1.85 

0.56 

1.14 

1.90 

1.75 

1.04 

1.87 

0.95 

7 

0.26 

1.24 

1.35 

1 .38 

1.82 

0.50 

0.95 

1  .63 

1.55 

1.08 

1.58 

0.91 

S 

0,29 

1.33 

1.67 

1.49 

l.«9 

0,38 

1.03 

1.03 

1.39 

1.48 

1.42 

1.23 

9 

0,59 

1 .16 

1.17 

1.39 

1.09 

0.26 

0.55 

0.80 

1.50 

1.96 

l.TT 

1.31 

10 

1.05 

1  .30 

0.76 

1.34 

1.21 

0,51 

0,05 

0.71 

1.57 

1.99 

1.83 

1.99 

11 

0,95 

1.58 

0.88 

1.60 

1.25 

0.63 

0.10 

0.64 

1.66 

1.71 

2.00 

1.79 

12 

0.87 

0.21 

0.71 

1.73 

1.26 

0.24 

0.29 

0.95 

1.56 

1.51 

1.93 

1.79 

1  J 

0.76 

-0.27 

0.96 

1.97 

1.21 

0.55 

0.46 

1.37 

1.63 

1.67 

1  .84 

1.87 

14 

0,80 

-0.03 

1  .04 

2.05 

1.32 

1 .09 

0.57 

1.67 

2.02 

1.80 

1.73 

1.36 

IS 

0.58 

0.00 

1.18 

1.60 

1.09 

1  .66 

0.58 

2.32 

2.63 

1.85 

1.73 

0.82 

16 

0.75 

0.34 

1.5b 

0.65 

0.51 

t.«6 

0.65 

2.62 

2.59 

1.84 

1.83 

0.72 

17 

1 ,40 

0.88 

1.61 

1.06 

0.24 

1.29 

0.78 

2.1« 

2.62 

1.91 

1.30 

0.63 

18 

1.10 

1.14 

1.15 

0.80 

0.19 

1.06 

0.87 

1.63 

2.60 

1.95 

1.53 

0.72 

19 

0,82 

1.32 

0.78 

0.94 

0.63 

0.76 

1.32 

1.18 

2.40 

2.42 

1.73 

0.84 

20 

1.18 

1.01 

1.40 

1.26 

l.H 

0.87 

1.51 

1.39 

2.30 

2.41 

1.81 

0.84 

21 

F  0.20 

1.09 

2.37 

1.40 

1.23 

1.26 

1.34 

1.29 

2.35 

2.25 

1.37 

0.46 

22 

-0,12 

1  .70 

2.06 

1.53 

1.12 

1  .44 

1.27 

1.26 

2.39 

2.15 

1.70 

0.57 

23 

-0.34 

1  .80 

1.45 

1.76 

1.00 

1.39 

l.«0 

1.22 

2.95 

2.16 

1.42 

0.64 

24 

0.03 

1.87 

0.94 

1.70 

0.84 

1  .30 

1.20 

1.21 

2.26 

2.28 

1.63 

0,65 

25 

0.25 

1  .82 

0.50 

1.62 

0.96 

1.11 

0.91 

1.18 

2.00 

2.45 

1.13 

0.60 

2b 

0,26 

1  .74 

0.61 

1.65 

1.10 

0.93 

0.56 

1.2« 

l.»8 

2.74 

F  1,72 

0,09 

27 

0.62 

1  .60 

1.26 

1.90 

1.19 

0.50 

0.58 

1.56 

1.61 

3.31 

1.70 

0.20 

28 

1,04 

1.46 

1.50 

1.70 

1.15 

0.36 

0.57 

1.95 

1.62 

4.42 

1.77 

0.53 

29 

0,69 

1.36 

1.39 

0.96 

0.30 

0.79 

2.29 

2.01 

5.32 

1.82 

0.76 

30 

1.19 

1.55 

1.21 

0.56 

0.48 

0.79 

2.52 

2.31 

5.50 

1.78 

0.70 

31 

1.21 

1.47 

0.45 

0.74 

2.77 

5.08 

0.99 

ThE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

480VE 

MEAN 

0,72 

1  .09 

1.32 

1.28 

1.07 

0.75 

0.74 

l.«9 

2,07 

2.37 

2.01 

0.97 

MA* 

1.89 

1  .87 

2.37 

2.05 

1.85 

1 .66 

1.51 

2.77 

2.69 

5.50 

«.»2 

1.67 

MIN 

-0.34 

-0.27 

0.50 

0.10 

0.19 

0, 15 

0,05 

0.59 

1.39 

1.04 

1.37 

0.09 

p-  NOT 

at  stated  time 

highest  stage 

(Prom  incomplete 

RECORD) 

WAS  5.50 

AT  8100 

A.M.  ON 

OCT. 

30,  AFFEC7E0  8Y 

MURRJCANE 

JUAN. 

LOmEST  stage  MAS  minus  0.44  ON  peb.  13. 
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omr  stages  for  ms 


TICKFAW  RIVER  NEAR  SPRInGFIELO,  LA. 


LOCATION.  l»T.  30-22-3 6,  LONG.  90-33-02.  HIGHWAY  22  (ROME  FERRY)  BRIDGE,  3. 7  MILES  SOUTH  OF 

Springfield,  (sta.  ssjooog.) 

Sage.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE,  may  22,  1947,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  6.46  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.4S  FEET  ON 
OFC.  19,  1954'. 


OAILV  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NBVD 


day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.42 

1.64 

2. IT 

1.44 

2.02 

0.79 

0.96 

1.09 

3.10 

2.51 

5.39 

2.25 

2 

1,98 

1.35 

2.28 

1.22 

1.23 

0.74 

0.76 

1.23 

2.49 

2.31 

F  4.80 

1.60 

3 

2,15 

1  .22 

2,09 

0.99 

0.63 

0.84 

0,79 

1 .40 

2.88 

2.28 

4.32 

1.36 

4 

1.32 

1.24 

2.41 

0.79 

1.10 

0.94 

0.75 

1 .85 

2.76 

2.18 

3.80 

1.56 

5 

0.35 

1  .70 

2.17 

1.01 

1.93 

1.10 

1.17 

2.37 

2.51 

1.80 

3.05 

1.62 

6 

0,41 

1  .68 

2.00 

1.10 

2.45 

1.10 

1.65 

2.40 

2.22 

1.37 

2.25 

1.21 

7 

0,80 

1  .65 

1.80 

1.87 

2.34 

1.06 

1.48 

2.07 

2.00 

1.45 

1.95 

1.25 

8 

0,75 

1  .69 

2.1« 

1.79 

2.01 

0.94 

1.55 

1  .48 

1.79 

1.85 

1.64 

1.69 

9 

1,04 

1.55 

1  .64 

1.71 

1.51 

0.83 

1.05 

1.23 

1.92 

2.37 

2.19 

1.75 

10 

1.59 

1  .81 

1.24 

1.75 

1.76 

1  .06 

0.54 

1.15 

I  .98 

2.«2 

2.21 

1.92 

11 

CJ5 

2.03 

l.«3 

2.10 

1.84 

1.17 

0.62 

1.04 

2.09 

2.15 

2.43 

2.25 

12 

0,72 

0.68 

1.22 

2.16 

1.86 

0.64 

0.75 

1.38 

1.96 

1.92 

2.34 

2.23 

13 

1,21 

0.17 

1.45 

2.«2 

1  .80 

0.90 

0.96 

1.75 

1.98 

2.04 

2.28 

2.23 

14 

1,27 

0.37 

1.53 

2,62 

1.97 

1  .50 

1.09 

2.06 

2.37 

2.28 

2.20 

1.59 

15 

0.9i 

0.52 

1.39 

2.20 

1.31 

2.26 

1  .02 

2.95 

3.07 

2.33 

2.17 

1.20 

lb 

1.21 

0.80 

1.89 

1.07 

1.00 

2.05 

1.17 

3.62 

3.05 

2.21 

2.04 

1.09 

17 

1.90 

1.32 

1.97 

l.«6 

0.67 

1.94 

1.23 

2.79 

3.10 

2.32 

1.94 

1.11 

IB 

1.68 

1  .62 

1.54 

1.27 

0.59 

1.67 

1.36 

2.10 

3.01 

2.36 

2.04 

1.10 

19 

1.35 

1  .80 

1.2« 

1.45 

1 .09 

1.21 

1.71 

1.65 

2.79 

2.87 

2.19 

1.16 

20 

0.82 

1.49 

1.46 

1.78 

1.65 

I.  34 

2.02 

1.85 

2.69 

2.84 

1.81 

1.24 

21 

0,55 

1.57 

3.07 

1.99 

1.80 

1.82 

1.81 

1.67 

2.75 

2.66 

1.60 

0.B5 

22 

0.36 

2.19 

2.65 

2.16 

1  .66 

2.02 

1.79 

1.71 

2.83 

2.61 

2.11 

1.10 

23 

0,20 

2.32 

1.94 

2.35 

1.50 

1.91 

1.94 

1.66 

3.02 

2.62 

1.82 

1.13 

24 

0,50 

2.14 

1.40 

2.2« 

1.34 

1  .84 

1.67 

1  .66 

2.62 

2.70 

2.05 

1.12 

25 

0.77 

2.34 

0.99 

2.10 

l.«8 

1  .61 

1.38 

1.64 

2.43 

2.77 

2.18 

0.74 

26 

0.57 

2.33 

1.10 

2,30 

1.64 

1.43 

1  .02 

1  .64 

2.35 

3.06 

2.22 

0.50 

27 

1,09 

2.11 

1.84 

2.53 

1.75 

0,95 

1.05 

1.95 

1  .85 

3.55 

2.18 

0.64 

28 

1,49 

1  .93 

2.21 

2.23 

1.72 

0.74 

1.02 

2.32 

1.96 

4.85 

2.17 

0.80 

29 

1.16 

1.95 

1.88 

1.56 

0,90 

1.25 

2.70 

2.44 

5.88 

2.15 

1.18 

30 

1,70 

2.15 

1  .68 

1.1» 

0.97 

1.28 

2.99 

2,81 

6.29 

2.20 

1.13 

31 

1  .79 

2.06 

1  .09 

1.25 

3.38 

5.85 

1.55 

The 

FOLLOWING 

refer 

only  to 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.14 

1.54 

1.93 

1.78 

1.53 

1.27 

1.22 

1  .96 

2.49 

2.79 

2.45 

1.35 

M  A  V 

2,42 

2.34 

3.07 

2.62 

2.«5 

2.26 

2.02 

3.62 

3.10 

6.29 

5.39 

2.25 

"IN 

0.20 

0.17 

0.99 

0.79 

0.59 

0.64 

0.54 

1  .04 

1.79 

1.37 

1  .60 

0.50 

F-  NOT  AT  3TATE0  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  6.46  AT  11100  P.M.  UN  OCT.  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOmEST  STaGE  W»S  O.OT  ON  FEB.  13. 
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PONCHATOULA  CREEK  AT  HAMMOND,  la. 

LOCATION.  lAT.  50-30-24,  LONG.  90-26-50.  ON  u,  3.  HIGHWAY  190  BRIDGE.  (STA.  S532506.) 

gage,  automatic  recorder  ano  hire  height, 

RECOR03  available.  APR.  15,  1946,  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  39.11  FEE T  ON  APR.  21,  1977.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  7,  1957,  AND  LATER 

dates. 

gaily  EIGhT  A.H.  STAGE,  in  eeet  gage  zero  is  AT  NGVD 


OAT 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

F 

21.23 

F 

20.66 

20. 88 

F 

20.53 

2 

20.86 

20.80 

3 

20.69 

F 

20.54 

F 

23.24 

20.75 

4 

F 

21  .00 

F  21.15 

20.70 

21.71 

20.75 

F 

20.93 

5 

21  .04 

21.00 

20.73 

F 

20.42 

21.15 

20.69 

6 

21  .  4S 

20.82 

20.73 

F 

20.61 

21,19 

20.69 

7  E 

20.90 

21  .35 

20.81 

20.75 

F 

21.10 

20.62 

d 

20,85 

21  .22 

20.80 

20,75 

F 

20.60 

20.62 

9 

20.81 

21  .07 

20.80 

20.74 

H 

22.25 

F 

20.63 

20.60 

F 

20.42 

1  0 

20.81 

21  .07 

20.79 

20.74 

H 

21.68 

21.19 

20.61 

11 

20.  SO 

H 

24.13 

20.79 

20.75 

20.76 

20.62 

F 

20.98 

12 

20.00 

22.17 

20.62 

20.75 

F 

20.71 

20.62 

F 

20.70 

H 

24. TO 

13 

20,80 

21  .60 

20.83 

20.75 

F 

20.55 

20.61 

23.02 

14 

20,80 

21  .20 

20.84 

20.74 

20.60 

21.76 

15 

20.80 

F 

20.61 

20.85 

21.05 

F 

20.53 

H 

22.  TS 

20.60 

21.14 

16  H 

26,10 

20.84 

H 

2T.69 

F 

20.51 

H  25.34 

F 

20.70 

17 

25,45 

20.63 

F 

20.54 

22.89 

21.42 

18 

21,99 

20.82 

21.21 

21.02 

19 

21,67 

20.77 

H 

26.56 

20.65 

F 

20.45 

20 

21.31 

f 

20.71 

20.77 

F 

20.52 

21 .40 

20.63 

21 

21,09 

H  23.61 

H 

21.50 

21.03 

20.62 

22 

20,94 

21.52 

F 

20.65 

21.33 

F 

20.79 

20.6* 

23 

20,86 

21.00 

H 

21.88 

F 

20.58 

20.53 

24  F 

20,85 

21.12 

20.72 

21.49 

c 

JO. 75 

25 

20.95 

27.06 

20.74 

20.72 

F 

20.48 

26 

20.91 

H 

22.27 

F 

20.66 

27 

20,85 

21.64 

28  E 

25.56 

21,12 

F 

20.56 

E  29.40 

H 

21.72 

29 

F 

20.53 

21.29 

30 

F 

20.68 

H 

24.21 

F 

20.68 

31 

The  following  Refer  Only  TO  readings  APPEARING  in  the  table  above 

MEAN 

MAX 

min 


E-  NOT  AT  stated  time  H-  PEAK  stage  (HAY  NOT  BE  AT  STATED  TIHEJ 

HIGHEST  stage  WAS  29.40  AT  9120  A.H,  ON  OCT.  28,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD!  WAS  20.42  ON  AUG.  5. 


>32  DAILY  STAGES  FOR  1985 

ponchatoula  creek  near  ponchatoula,  la. 

location.  LAT.  30-27-21,  LONG.  90-27-29.  U.  S.  HIGHNAY  51  BRIDGE.  l.T  MILES  N0RTHME8T  OF 
PnNCHATOULA.  (STA.  85J5006,) 

Gage.  AUTOMATIC  RECORDER  and  mire  weight. 

kECOROS  AVAILABLE.  APR.  1,  1998,  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  17.37  FEET  ON  JUNE  7.  1550.  LOWEST,  MINUS  0.93  FOOT  ON  JUNE  27,  1977. 


DAILY  eight  A.m.  stage  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


1  >ki 

Jan 

FEB 

MAN 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

\ 

H 

6.15 

N 

8.55 

1  .90 

1.61 

F 

0.46 

2.18 

9.96 

1.93 

2 

2,09 

3.27 

1.89 

9.26 

3 

2,1A 

1  .81 

F 

0.34 

F 

3.75 

1.87 

3.BB 

a 

F 

1.38 

F 

1  .03 

2.00 

2.53 

1.75 

3.95 

5 

1.80 

F 

1.60 

H 

5.45 

F 

1.94 

F 

1.54 

2.80 

6 

1.6# 

2.02 

2.90 

2.03 

7 

F 

0.97 

F 

1.68 

1.98 

F 

1.53 

1.79 

b 

1.79 

F 

1.13 

1.69 

F 

1.16 

F 

1.61 

F 

1.72 

F 

1.28 

F 

1.52 

1.99 

1.86 

f 

l.«6 

to 

1.54 

2.06 

1.90 

11 

F 

3.66 

F 

1.06 

F 

0.67 

1,61 

I  .82 

2.05 

1,61 

\2 

1.53 

1.05 

F 

1.03 

1.55 

1  .77 

1.98 

1.95 

13 

1.10 

F 

l.«5 

F 

1.55 

1.79 

1.92 

H 

6.95 

14 

F 

0.90 

1.15 

1.86 

1.92 

1.81 

F 

1.78 

15 

1.15 

F 

1.60 

F 

0.62 

2.51 

1.96 

1.80 

lb 

F 

r.3o 

1.20 

H 

9.31 

2.51 

H 

9.27 

1.75 

F 

1.06 

17 

M 

3.66 

1.28 

1  .50 

1.40 

2.60 

2.30 

1.75 

16 

1.99 

1.25 

2.51 

1.97 

1.76 

1  9 

1.27 

F 

1.35 

F 

3.20 

2.32 

2.«6 

1.81 

20 

F 

1.16 

H 

«. 31 

F 

1.21 

1.98 

2.25 

2.96 

f 

1.75 

?1 

F 

1  .«5 

3.01 

1.20 

M 

2.28 

1.30 

2.31 

2.30 

22 

1  .81 

2.18 

F 

1.T5 

1.20 

1.34 

F 

1.38 

2.39 

2.27 

1.75 

23 

1  .98 

1.95 

H 

1.50 

1.29 

2.55 

2.25 

0.80 

2a 

2 .00 

1.84 

1.25 

F 

1  .30 

2.32 

25 

H 

9.05 

F 

1  ,«0 

1  .TO 

1.25 

H 

1  .68 

2.83 

r 

1.87 

2b 

9.43 

1.90 

H 

2.30 

1.30 

1.27 

2.69 

1.87 

27 

H 

4.70 

H 

2.05 

2.18 

1.29 

3.20 

1.82 

2* 

9,30 

1  .98 

1  .81 

1.83 

1.29 

f 

9.79 

1.83 

H 

2.10 

?9 

1.89 

1.46 

F 

0.83 

H 

10.90 

1.81 

30 

1.58 

F 

1.28 

2.1» 

9.56 

1.89 

F 

0.90 

31 

H 

2.63 

6.13 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


h.  peak  stage  chat  not  be  at  stateo  time} 


F-  NOT  at  stated  time 


highest  stage  mas  10.90  at  2IJ0  P.M.  ON  OCT.  29,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOmEST  stage  f F R 0 m  incomplete  RECORD)  MAS  0.18  ON  JAN.  22. 


DAILY  STAGES  FOR  1985 
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YELLOW  WATER  RIVER  canal  near  HAMMOND ■  LA. 


LACATION.  IAT.  30-30-19,  LONG.  90-30-25.  On  ’J.S.  HIGHWAY  190  BRIDGE.  (STA.  8540006.) 

gage.  automatic  recorder  And  staff. 

general  information,  channel  was  dredged  in  1953  and  1954.  prior  to  irbo  gage  was  500  feet 

UPSTREAM. 

RECOROS  AVAILABLE.  APR.  9,  1948,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  36.99  FEET  On  SEP.  27,  1964.  lOwEST.  CHANNEL  DRY  ON  FEB.  12,  1955,  AND  LATER 

dates. 


U  M  L  V 

eight  a 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IB  4T 

NCVD 

DAY 

Jan 

FER 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JtJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

M 

24,69 

20.48 

F 

20.28 

19.89 

19.75 

19.73 

F 

20.47 

21.80 

F 

20.45 

2 

21,0? 

20.46 

20.16 

19.88 

19.75 

19.77 

H 

22.72 

F 

21.02 

3 

21,19 

20.32 

20.09 

19.88 

19.75 

19.77 

H 

22.70 

F 

20.94 

4 

20.59 

20.20 

20.02 

19.87 

19.77 

F 

20.01 

F 

20.19 

5 

20.33 

20.38 

19.99 

19.87 

25.70 

F 

19.63 

b 

20.2(1 

20. T3 

19.91 

19.86 

21. SB 

7 

20.10 

20.38 

19.89 

19.85 

19.90 

8 

20.02 

20.23 

19.87 

19.84 

19.90 

F 

19.40 

9 

19.99 

20.18 

19.88 

19.84 

F 

20.05 

F 

19,88 

10 

19.95 

20.13 

19.85 

19.84 

}  1 

19,95 

H  22.90  F 

20.07 

19.83 

19.82  F 

19.87 

\a 

19.97 

20.80 

20.07 

19.83 

19.81 

19.86 

F 

19.75 

F 

19.80 

H 

25.81 

1  3 

19,93 

20.41 

20.07 

19.83 

19.80 

19.86 

24.07 

1 « 

19.9n 

20.23 

27.08 

19.83 

19.80 

19.86 

21.01 

15 

19.85 

20.16 

20.09 

19.82 

19.80 

19.85 

F 

19.69 

H 

22.28 

F 

19.51 

20.49 

16 

19.86 

20.15 

20.09 

19.80 

19.80 

19.85 

H 

21.73 

H 

26.15 

F 

19.64 

N 

25.21 

20.38 

17 

H 

29.82 

20.12 

20.09 

19.80 

19.80 

19,83 

F 

19.75 

20.94 

20.51 

20.16 

18 

21,15 

20.05 

20.08 

19.80 

19.80 

19.79 

H 

23.22 

20.50 

20.09 

19 

20.62 

20.03 

19.80 

19.79 

19.79 

H 

20.24 

20.32 

F 

20.45 

20.07 

20 

20.37 

20.05 

19.81 

19.73 

19.79 

H 

20.98 

H 

20.61 

20.05 

21 

20.24 

20.03 

19.81 

H 

22.50 

F 

19.75 

• 

20.04 

22 

20.16 

20.00 

19.80 

19.87 

F 

19. 9B 

F 

19.47 

20.03 

23 

20,16 

20.00 

19.79 

19.86 

F 

19.92 

20.00 

2« 

20,12 

21  .05 

19.80 

19.83 

H 

24.75 

20.02 

25 

20.23 

26.90  F 

20.04 

19.80 

19.76 

E 

21.90 

F 

19.96 

20.02 

26 

20.08 

19.80 

19.76 

r 

19.85 

E 

20.12 

20.02 

27 

H 

26.4a 

19,75 

E 

20.19 

20.01 

28 

24,99 

F 

19.78 

19.75 

E 

30.68 

H 

22.84 

29 

21.10 

19.76 

19.75 

F 

19.75 

H 

20.43 

28.95 

20.88 

30 

20.77 

F 

19.90 

19.75 

19,75 

30.07 

20.39 

31 

20.53 

19.75 

25.69 

20.15 

THE 

FOLLOWING 

:  REFER  ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

mean 

20.9a 

MAX 

H 

26,48 

MlN 

19.85 

h-  PEA*  STAGE  (MAY  not  BE  AT  stated  time)  F-  NOT  AT  STATED  TIME 

e-  estimated 


highest  stage  was  30.70  AT  6130  A.M.  ON  OCT.  28,  AFEECTEO  BY  HURRICANE  JUAN 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  19.40  ON  OCT.  B. 
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OAILT  STAGES  FOR  1985 


PASS  HANCHAC  NEAR  PONCHATOULA,  la. 

Location,  l»t.  J0-I6-SS.  LONG.  90-24-01 .  ON  PILING  60  FEET  EAST  OE  SOUTH  END  OF  u.  S.  HIGHWAY 
Si  BRIDGE.  NINE  NILES  SOUTH  OF  PONCHATOULA.  (STA.  8542006.) 

gage,  staff  type. 

general  information,  on  man.  is,  irt?  gage  nas  raised  o.rb  foot  to  agree  kith  new  benchmark 
Elevations,  stages  from  jan.  i  thru  mar.  it  were  corrected  to  new  datum. 

records  available,  jijly  li.  1955  to  oate. 

ExTkEmeS.  highest,  5.40  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  JO,  1985.  LOWEST,  MINUS  2.00  FEET  ON 
Jan.  2 i ,  1961. 

DAILY  eight  A.m.  STAGE  in  feet  gage  zero  is  at  NCVO 


OAY 

JAN 

*E8 

HAM 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AIJG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1,60 

0.80 

1.50 

0.80 

l.JO 

0.10 

0.20 

O.AO 

2,20 

1.80 

4.00 

1.60 

i 

1  .20 

0.50 

l.JO 

0.50 

0.60 

n.no 

0.10 

0.50 

l.SO 

1  .  TO 

3.50 

1.50 

3 

1.10 

0.50 

1  .20 

O.JO 

0.10 

o.oo 

0.10 

0.70 

2.10 

1.70 

3.30 

0.80 

t\ 

o.so 

0.60 

1.80 

O.JO 

0.50 

0.20 

0.20 

1.10 

2.00 

1.60 

2.30 

1.00 

5 

0.00 

0.50 

1  .60 

0.80 

1.10 

o.so 

0.30 

0.70 

1  .SO 

1.30 

2.00 

1,20 

b 

0.00 

t  .20 

1.40 

0.50 

1.60 

0.40 

1.90 

1  .70 

1.50 

0.90 

1.40 

0.00 

7 

0.20 

t  .00 

1.20 

1.20 

1  .TO 

9.50 

0.80 

1.30 

1.40 

0.90 

1 .20 

0.50 

3 

0.10 

1.10 

1.50 

1  .20 

1.30 

0.10 

0.90 

O.SO 

1.40 

1.30 

1.00 

1.10 

9 

0.40 

0.90 

1.00 

1.10 

0.90 

o.oo 

O.SO 

0.60 

l.JO 

1.90 

1.50 

1.20 

to 

0 .90 

1  .00 

l.JO 

1.10 

1.60 

0.40 

-0.20 

0.40 

1.30 

1.80 

1.60 

1.30 

11 

O.so 

1  .30 

1  .60 

1.50 

1.10 

0.50 

0.00 

0.50 

1.30 

1.50 

1.80 

1.60 

12 

0,20 

0.00 

0.50 

1 .60 

1.10 

o.oo 

0.50 

0.80 

l.SO 

1.30 

l.so 

1  .60 

13 

0.60 

-0.60 

0.80 

1  .80 

l.tO 

0.10 

O.JO 

1.10 

1.50 

1.30 

1 .70 

l.BO 

i  a 

0,60 

-0.90 

0.90 

1.90 

1.20 

0.90 

0.40 

1.60 

1.70 

1.50 

1.60 

1.40 

15 

0.20 

0.10 

0.80 

1.50 

0.80 

1  .50 

O.SO 

2.20 

2.50 

l.TO 

1  .60 

O.SO 

lb 

0.50 

0.10 

l.JO 

0.40 

O.SO 

l.JO 

0.50 

2.70 

2.40 

l.TO 

1.60 

0.60 

1  7 

O.T0 

0.60 

1.50 

0.80 

0.50 

l.JO 

0.60 

l.SO 

2.90 

1.80 

1.40 

0.30 

ltt 

0.80 

0.90 

1.00 

0.50 

n.oo 

1  .00 

0.70 

1.10 

2.40 

l.SO 

1.40 

0.30 

19 

0.60 

1.10 

0.80 

0.80 

1.50 

0.40 

0.10 

0.90 

2.20 

2.30 

1  .TO 

0,70 

20 

0.10 

0.90 

1.10 

1.10 

1.00 

0  .  T  0 

l.JO 

1.10 

2.10 

2.20 

1.40 

0.80 

21 

0,00 

1.20 

1.50 

1  .20 

1.10 

1.00 

1.10 

1.10 

e.io 

2.00 

1.10 

0.50 

22 

-0 . 7  0 

1  .50 

1  ."0 

l.JO 

0.90 

1  .  TO 

1.20 

1.20 

2.20 

2.00 

1.50 

0.40 

23 

•0  .Tq 

1  .60 

1  .60 

1.50 

0.80 

l.JO 

1  .20 

1.10 

2.20 

2.00 

1.30 

0.40 

24 

0.00 

1  .50 

1  .70 

1  .«0 

0.?0 

1.20 

O.SO 

1.00 

1.90 

2.10 

1.50 

0.50 

25 

0.20 

t  .50 

9.40 

1.40 

0.80 

i  .oo 

0.80 

0.90 

1  .SO 

P.20 

1.60 

-0.20 

2b 

0.00 

1  .40 

0.60 

1.50 

1.10 

o.so 

0.40 

1.00 

1.60 

2.50 

1.60 

-0.20 

27 

o.jo 

1.30 

1.10 

1  .TO 

1.00 

O.JO 

0.40 

I  .50 

1.20 

3,00 

1.50 

0.00 

28 

0.60 

1 .10 

1.40 

1  .50 

0.90 

0.00 

O.JO 

1  .70 

1.10 

4.00 

1  ,70 

0.30 

29 

0.50 

1.20 

1.20 

o.so 

o.so 

0.50 

2.20 

1.90 

4. SO 

1.60 

0.50 

30 

0,90 

1.40 

1.10 

0.50 

0.30 

o.jo 

2.30 

2.20 

5.40 

1.60 

0.50 

31 

l  .20 

1 .50 

O.JO 

0.40 

2.70 

4.90 

0.90 

The 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

REA01NGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

0.43 

0.81 

1.23 

l.U 

0.90 

0.58 

0.50 

1  .2* 

1,84 

2.13 

1.76 

0,77 

HAX 

1,60 

1  .60 

1.80 

1  .90 

1  .TO 

1  .  TO 

l.JO 

2. TO 

2.90 

5.40 

4.00 

1.80 

MIN 

-0  .  To 

-0.90 

0.40 

O.JO 

0.00 

0.00 

-0.20 

0.40 

1.10 

0.90 

1.00 

-0.20 

highest  stage  was  5.40  ON  OCT.  JO,  aefecteo  sy  hurricane  JUAN. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.90  ON  JAN.  5,  AND  LATER  DaTE(S). 
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BAYOU  BONFOUCA  AT  SLIDELL.  LA. 


LOCATION.  (.AT.  JO-16-18,  LONC.  84-47-34,  ASOUT  30  FEET  UFSTREAH  FROM  HISHMAT  433  IRIDSE.  (STA. 
8134003.) 

BASE.  STAFF  TYRE. 

general  information,  on  fes.  t,  irts  base  has  raised  o.st  foot  to  abree  nith  nem  benchmark 
elevations,  stabes  from  jan.  i  thru  fes.  a  here  corrected  to  hen  datum. 

records  AVAILABLE.  AUG.  IT,  1462,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HlCHEpT,  6.8  FEET  (AFFECTEO  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  IS,  1464.  L0HEST,  MINUS  0.6  FOOT  ON 
Feb.  13.  1463. 


OAJLY 

eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

CAGE 

ZERO  is 

AT  N6YD 

cm* 

AOJ.) 

Oay 

Jan  feb 

MAR  APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

O.So 

1.00 

0.50 

1.00 

F 

1.00 

0.30 

1.20 

1.00 

2.00 

1.30 

3.00 

0.90 

2 

1,00 

0.50 

O.SO 

0,50 

1.00 

0.30 

1.30 

0.40 

3.00 

1.20 

3.00 

1.00 

3 

0,90 

1.00 

1.20 

0.50 

0.40 

0.50 

1.30 

1.00 

2.30 

0.40 

2.00 

1.00 

4 

0,7o 

1  .00 

1.20 

0.80 

1.00 

0.70 

1.20 

0.30 

2.00 

1.00 

1.40 

1.30 

5 

O.So 

0.80 

1.00 

1.00 

1.20 

0.60 

1.00 

1.00 

1.30 

1.00 

1.50 

1.30 

6 

1,00 

0.30 

1.00 

l.OC 

1.20 

0.50 

O.SO 

1.10 

1.00 

1.30 

1.30 

1.20 

T 

1,20 

0.30 

0.40 

1.00 

1.30 

0.30 

1.00 

1.00 

1.00 

1.20 

1.00 

1.20 

8 

1,30 

0.90 

0.50 

1.00 

F 

1.50 

1,00 

O.SO 

1.20 

1.00 

1.00 

0.40 

1.20 

9 

1.00 

l.oo 

0.50 

0.50 

F 

1.50 

0,70 

0.90 

1.20 

1.30 

1.20 

1.00 

1.10 

10 

0.90 

t  .00 

1.00 

0.30 

1.00 

0.70 

1.00 

1.20 

1,30 

1.00 

1.00 

1.20 

11 

0.50 

0.70 

0.90 

0.80 

1.00 

0.50 

1.20 

1.20 

1.70 

1.00 

1.10 

1.20 

12 

0.50 

0.50 

0.50 

1.00 

F 

1.00 

0.30 

1.30 

1.20 

1.30 

1.10 

1.20 

1.10 

13 

1,00 

1  .00 

0.50 

1.00 

1.00 

0.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.00 

1.30 

1.00 

14 

0,90 

1  .20 

1.00 

1.00 

0.90 

0.70 

1.00 

2.00 

1.00 

1.20 

1.50 

1.00 

IS 

1.00 

1  .00 

1.00 

1.20 

0.50 

0.70 

1.20 

3.00 

1.50 

1.40 

1.30 

1.00 

16 

1.10 

0.40 

1.10 

1.00 

0.30 

1.00 

1.20 

3.10 

1.70 

1.20 

1.50 

•  ,00 

17 

1,00 

1.00 

1.00 

1.10 

1.00 

0.80 

1.30 

2.30 

2.30 

1.10 

1.00 

O.SO 

16 

0.30 

0.80 

0.90 

1.00 

1.00 

0.30 

1.30 

1.00 

2.00 

1.20 

1.20 

O.SO 

19 

0,50 

0.50 

1  .00 

F 

1.20 

0.70 

0.30 

1.00 

1.00 

1.40 

1.00 

1.20 

0.50 

20 

0.30 

0.50 

0.50 

1.20 

1.00 

0.80 

0.80 

0.30 

1.30 

1.00 

1.30 

O.SO 

21 

0.50 

0.90 

0.30 

1.50 

0.90 

1.00 

1.00 

0.50 

2.00 

1.10 

1.30 

0.70 

22 

1,00 

1.00 

1  .20 

F 

1.70 

0.30 

1.00 

O.SO 

1.00 

1.10 

1.30 

1.00 

1.00 

23 

1.00 

1  .00 

1  .00 

F 

1.70 

0.50 

1.00 

0.80 

1.10 

1.30 

1.30 

1.00 

0.40 

24 

0.80 

1  .20 

1.20 

F 

1.90 

1.00 

1.20 

0.30 

1.20 

1.50 

2.00 

1.30 

0.50 

25 

0.50 

1  .30 

1.20 

F 

1.50 

1.00 

1  .20 

0.50 

1.20 

1.10 

1.40 

1.30 

0.30 

26 

1,00 

1.10 

1.00 

F 

1.20 

1.00 

1.00 

0.80 

1.50 

1.00 

2.30 

1.10 

1,00 

27 

1.20 

1  .00 

1.00 

1.50 

1 .00 

0.40 

0,80 

1.70 

0.30 

3.70 

1.20 

0.70 

28 

1,00 

0.80 

0.90 

1.50 

0.70 

1  .20 

1 .00 

1.70 

0.30 

3.00 

1.00 

0.50 

29 

1.00 

0.80 

F 

1.20 

0.70 

1.20 

1.20 

2.00 

1.30 

4.30 

1.10 

0.30 

30 

0.70 

1.00 

F 

1.00 

0,50 

1.00 

1.20 

2.50 

1.30 

4.40 

1.00 

0.90 

31 

1.10 

1  .00 

0.50 

1.00 

2,00 

4.50 

1.00 

the 

FOLLONlNG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

0,64 

0.87 

0,68 

1.10 

0.40 

0.78 

1 .02 

1.39 

1.30 

1.77 

1.33 

0,41 

HAX 

1,30 

1.30 

1 .20 

F 

1.90 

F 

1.50 

1  ,20 

1,30 

3.10 

3,00 

5.00 

3.00 

1.30 

min 

0.50 

0.30 

0.50 

0,50 

0.40 

0,50 

0.50 

0.50 

0.50 

0,90 

0.90 

0.30 

F-  N(1T  AT  stated  TIME 

HIGHEST  stage  NAS  5.00  ON  OCT.  28,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LUmEST  STAGE  NAS  0.40  UN  MAT  3. 
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DAILY  STASES  EOS  1465 


LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  FRENIER,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-06-22,  LONS.  90-25-17.  CASE  INTAKE  ANO  STAFF  ON  STRUCTURE  1,200  FEET  OFF  SHORE 
from  service  road  and  remote  recorder  on  shore,  ista.  8555006.) 

case,  automatic  recorder  mith  bubbler  equipment  ano  staff. 

general  information,  on  mat  22,  1975  ease  mas  raised  to. 00  feet  to  asree  mith  hem  base  zero. 

STAGES  from  Jan.  1  THRU  MAT  21  MERE  corrected  to  nem  datum,  prior  TO  1473  sage  ZERO  mas  minus 
IS. 00  FEET,  N6V0.  PRIOR  to  1457,  SAGE  ZERO  MAS  ERRONEOUSLY  REPORTED  AS  MINUS  10.06  FEET,  N.S.L. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1931  TO  SEP.  1965,  ANO  JAN.  1469  TO  DATE. 

extremes,  highest,  iz.or  feet,  from  materhark  left  by  hurricane  of  sep.  10,  ms,  lomest,  minus 
2.1  FEET  On  Jan.  26,  1936,  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NSVD. 


daily 

EIGhT  a 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GA6E 

ZERO  IS 

AT  NSVD 

(1963  ADJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR  MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

0.82 

0.89 

0.57  1.02 

•0,13 

2.2* 

*.*6 

2 

0.54 

0.77 

0,29 

0.31 

0.82 

3 

0.35 

0,91 

0.05 

0.44 

2.46 

« 

0.71 

1,38 

-0.21 

l.OS 

2.30 

5 

1.11 

1.49 

0.01 

1.57 

1.44 

l.l» 

6 

0.99 

1.43 

0.67 

1.54 

1.64 

0.66 

7 

1.17 

1.07 

0.87 

1.33 

1.36 

0.9* 

6 

1.18 

1.38 

l.OS 

0.83 

1.16 

1.45 

9 

0.85 

0.65 

1.05 

0.77 

1.3* 

1.76 

10 

0.28 

0.86 

0,46 

1.36 

1.73 

11 

1.17 

0.31 

1.04 

0.62 

1.36 

1.33 

12 

0.65 

0.14 

1.12 

0.41 

1.13 

1.33 

13 

0.60 

0.38 

1.76 

1  .*7 

1.07 

1.5* 

14 

0,45 

0.50 

1.56 

1.36 

1.6« 

1.72 

15 

0.37 

-0.30 

0.89 

0.92 

2.11 

2.62 

l.*0 

16 

0.56 

0.12 

1.18 

0.10 

2.16 

1.44 

17 

0,99 

0.67 

1.16 

0.75 

1.30 

2.23 

IS 

0.82 

0.95 

0.78 

0.52 

0.61 

2.54 

19 

0.62 

1  .09 

0.45 

0.64 

3.25 

20 

0.99 

0.83 

1.21 

0.83 

2.6* 

21 

0,25 

0.99 

2.50 

0.88 

2.34 

22 

-0,42 

1.36 

1.32 

0.94 

1.36 

2.64 

23 

-0,27 

1  .38 

0.67 

1.24 

1.36 

2.62 

0.5T 

24 

0,19 

1.18 

0.34 

1.11  0,78 

1.14 

2.65 

1.01 

25 

0.29 

1  .27 

-0.06 

0.99  0.56 

1.16 

3.1* 

0.96 

26 

0.32 

0.90 

0.11 

1.07  0.4T 

1.18 

3.44 

1.11 

27 

0,15 

0.76 

0.66 

1 .26  0.16 

1.31 

5.54 

1.56 

28 

0,29 

0.73 

0.81 

1.05  0.36 

l.M 

7.4* 

1.64 

29 

0,42 

0.71 

0,60  0.34 

2.17 

7.17 

1.70 

30 

0,70 

1.01 

0,60  0.36 

2.46 

6.77 

1.81 

31 

0.75 

1,02 

0.16 

2. 75 

5.5* 

THE 

FOlLOmING 

REFER 

ONLY  TO  REAOINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.85 

0.81 

MAX 

2.50 

1.78 

min 

•0.06 

-0,21 

highest  StasE 

MAS  7.60 

AT  6100 

A.M.  ON  OCT.  26,  AFFECTED  BY  HURRICANE 

JUAN. 

lomest 

ST»GE 

MAS  MINUS 

0.70  ON 

JAN.  22. 

DULY  STAGES  EOS  1963 
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LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  NANDEVILLE,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-21-31,  LONS.  90-05-95.  ON  EAST  SIDE  OP  GREATER  NEN  ORLEANS  EXPRESSWAY  BRIDGE, 
0.5  NIlE  PROM  NORTH  PLAZA  OP  BRIDGE.  (STA.  6537306.) 

Gage'.  auyOnatic  recoroeR  ano  wire  height. 

GENERAL  INFORMATION.  on  AUG.  2,  1976  GAGE  HAS  RAISED  10.00  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO. 

STAGES  FrOn  JAN.  1  THRU  AUG.  2  HERE  CORRECTED  To  NEH  DATUM.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  HAS  MINUS 
10.00  FEET,  NSVO, 

RECORDS  AvAILABLf.  SEP.  26,  1931,  TO  DATE.  PRIOR  TO  AUG.  2,  193T,  GAGE  HAS  LOCATED  AT  LOTTS 

HMARF.  aOO  0.3  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955.  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE  SEEN  CORRECTED. 

EXTREMES.  HIGHEST.  7.60  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  on  OCT,  2S,  19SS.  LOWEST,  minus  2.25  feet  on 
Jan.  2a.  1938.  EXTREMES  HAYE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


OATLY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 

GA6E 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

1 1 937 

ADJ.) 

DAY  JaN  FEB  MAR  APR  HAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.97 

2.92 

2.39 

3.39 

2.67 

2 

1.13 

2.13 

2.30 

3.30 

1.89 

3 

1.33 

3.19 

2.69 

2.76 

1.93 

4 

1.78 

2.77 

2.53 

2.90 

1.98 

5 

2.87 

2.37 

2.03 

1.35 

2.12 

b 

2.33 

2.35 

1.66 

1.65 

1,90 

7 

2.02 

2.10 

1.79 

1.79 

1.63 

8 

1.89 

1.99 

2.12 

1.37 

1.69 

R 

1.35 

2.08 

2.30 

2.30 

1.73 

l  0 

1.28 

2.00 

2.90 

2.90 

2.07 

u 

1.29 

2.06 

2.02 

2.93 

2.31 

1  2 

1.33 

1.83 

2.02 

2.36 

2.92 

13  F  -0.10 

1.83 

1.89 

2.20 

2.99 

2.30 

1  4 

1.95 

2.35 

2.38 

2.97 

1.22 

1  5 

3.59 

2.23 

2.53 

2.35 

1.31 

16 

1.98 

2.90 

2.37 

2.9T 

1.96 

1  7 

2.15 

2.98 

2.62 

2.35 

1.37 

y  s 

1  .66 

3.06 

2.72 

2.90 

1.30 

19  F  1.15 

F  1.85 

1.50 

3.10 

2.76 

2.37 

1.36 

20 

1.82 

3.20 

2.87 

1.93 

1.13 

21 

l  .90 

2.90 

3.22 

1.65 

1.11 

22 

F  1.81 

2.05 

3.01 

3.2* 

2.39 

0.87 

23 

1 .88 

1.97 

3.13 

3.29 

1.87 

1.00 

24 

1.81 

1.95 

2.90 

2.77 

2.07 

1.10 

25 

1.90 

1.85 

2.32 

3.19 

2. IT 

0.68 

26 

1.35 

1.85 

2.05 

3.16 

2.22 

0.61 

27 

1.19 

2.21 

1.72 

9.20 

2.27 

0.77 

2® 

1.11 

2.21 

1.98 

6.90 

2.90 

1.13 

29 

1.2« 

3.15 

2.50 

6.19 

2.51 

l.«0 

30 

1.19 

2.98 

2.96 

5.92 

2.33 

1.32 

31 

l.t* 

3.59 

9.65 

1.70 

The  FOLLOWING  REFER  Only  TO  READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*Ean 

1.96 

2.9S 

2.99 

2.31 

1.39 

*  A* 

3.59 

3.20 

6.90 

3.39 

2.67 

“IN 

0.97 

1.72 

1.66 

1.35 

0.61 

F-  not  at  STATED  time 

NlGHfST  STAGE  MAS  7,60  at  a  1 30  A.H.  ON  OCT.  28,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN 
LOmEST  STaGe  (PROM  INCOMPLETE  RECORD)  N»s  MINUS  0.10  ON  FEB.  13. 


daily  stages  for  1965 
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lake  PQNTCHARTRAIN  AT  MIOlAkE  neap  NEh  ORLEANS,  LA, 


LOCATION.  lAT.  30-11-16,  LONG.  90-07-33.  ON  SOUTH  BOUND  LANE  OF  greater  nek  ORLEANS  EXPRESSWAY 

8rioge,  n.t>  miles  north  of  the  south  plaza,  (sta.  bseoooe.) 

Gage.  AUTOMATIC  recoroer  and  hire  HEIGHT. 

general  InFdRmaTtON.  On  AUG.  2,  1976  GAGE  HAS  RAISED  10.00  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO. 

STAGES  from  JAN.  1  THRU  AUG.  2  HERE  corrected  TO  new  DATUM.  prior  to  1876  GAGE  ZERO  HAS  MINUS 
10,00  FEET,  ngvo. 

recoros  available.  »ug.  r,  irst,  to  oate. 

extremes.  highest,  6.14  feet  (CAUSEO  by  HURRICANE!  ON  OCT.  2R,  1R85.  LOWEST,  MINUS  1.28  FEET  ON 
Map.  6.  t  865.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NSYD. 


OMLV 

eight  a. 

M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NQVD 

(1857 

ADJ.) 

n*  y 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

mat 

JUN  Jul 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

2,15 

1  .65 

1.55 

1.41 

2.01 

0.67 

2.65 

2.52 

3.15 

2.40 

2 

2. la 

1  .54 

1.51 

1.1« 

1.25 

0.57 

2,28 

2.*0 

1.85 

3 

2,26 

1  .  6R 

1.50 

0.R5 

0 . 72 

0.65 

2.62 

2.41 

1.63 

<4 

1,15 

1  .  B 1 

2.1b 

0.72 

1  .05 

0.74 

2.57 

2.2Z 

1.70 

5 

0.37 

1  .75 

2.03 

0.81 

1.52 

0.88 

2.35 

1.85 

1  .85 

b 

0,63 

1  .*4 

2.02 

1.12 

2.06 

1  .00 

2.12 

1.87 

F  1.55 

1.26 

7 

1,00 

1  .73 

1.75 

1  .61 

2.07 

i  .no 

l.*B 

1.51 

1.50 

1.40 

6 

a,R7 

1  .71 

2. OR 

1.5S 

1  .88 

n,83 

F  1.56 

1.77 

1.87 

1.45 

1.49 

9 

1 .22 

1  .51 

t.«5 

1.43 

1  .38 

0.73 

l.«l 

1.80 

2.32 

2.05 

1.58 

10 

1.72 

1  .47 

1  .01 

1.40 

1  .57 

•>.88 

1.13 

1  .SO 

2.1® 

2.18 

1.68 

l  1 

t ,  6 1 

1  .87 

1 .14 

1.76 

1.62 

1  .07 

I. 12 

1.83 

l.»Z 

2.27 

2.20 

12 

l  ,09 

rt.PR 

0.8R 

1.R7 

1.63 

0.75 

1.36 

1.70 

1.78 

2.22 

2.27 

13 

1  .21 

0.00 

1  .08 

2.54 

1.65 

0.70 

1  .70 

1.73 

l.B* 

2.28 

2.37 

ia 

1,17 

0.21 

1.18 

2.48 

1.70 

1 .30 

1.78 

2.15 

2.20 

2.24 

1.34 

15 

0.86 

0.4A 

1.23 

2.00 

1.36 

2.  O0 

2.64 

3.13 

2.35 

2.26 

1.32 

lb 

1,14 

0.B2 

1  .70 

0.88 

0.82 

1.75 

2.80 

2.75 

2.30 

2.20 

1.24 

17 

1  .«2 

1  .41 

I. BO 

1.41 

0.65 

1.61 

2.00 

2.87 

2.38 

2.08 

1.28 

1  8 

l  .63 

t  .73 

1.41 

1.25 

0.50 

1.41 

1.55 

2. 88 

2.«« 

2.11 

1.25 

19 

1,30 

1  .81 

1  .08 

1.36 

1  •  35 

1.1G 

1.37 

2.70 

3.00 

2.30 

1.18 

20 

1.39 

i  .57 

1.60 

1.57 

l.«8 

l.'« 

1.67 

2.60 

1  .86 

1.04 

21 

o’,  7  5 

1  .<>4 

3.38 

1  .65 

1  .56 

t.53 

1.74 

2.70 

1.84 

0.85 

22 

0,57 

P.06 

2.23 

1.71 

1  .50  F 

1 .88 

1  .85 

2.76 

2.20 

0.77 

23 

0,35 

2.10 

l.«2 

2.03 

1.33 

1.78 

2.68 

1,68 

0.91 

2a 

0  67 

1  .BO 

1.13 

1.86 

1.21 

1.70 

2.25 

1.82 

1.00 

25 

0.R4 

2.07 

0.80 

1.88 

1.2» 

1.61 

2.13 

2.00 

0.70 

2b 

O'  T0 

1  .65 

O.TR 

1  .88 

l.«8 

1  .62 

2.05 

2.10 

0.51 

27 

o ,  ar 

1  .4(1 

1.41 

2.10 

1.58 

1.84 

1.70 

2.16 

0.64 

?b 

1,26 

1  .40 

1.75 

2.02 

1  .58 

2.11 

1.76 

2.34 

1.09 

29 

1 .03 

1.55 

1  .68 

1  .40 

2.70 

2.33 

5.88 

2.36 

30 

1,3R 

1.75 

1.62 

1  .05 

2.81 

2.78 

5.31 

2.40 

31 

1.5? 

2.00 

0.81 

3.43 

4,65 

The 

FOILIHInG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPFARInG  IN 

THE  table 

ABOVE 

t ,  1  R 

1  .«6 

1  .56 

1  .60 

1.38 

2.32 

2,35 

2.10 

J.3R 

2.54 

2.07 

3.13 

i-  In 

0.15 

0.00 

0.78 

0.72 

0.50 

1.70 

f-  not  at  stated  time 

highest  stage  HAS  6.14  AT  3 ! 00  P.M.  ON  OCT.  2R,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STaGF  HAS  HTML'S  0.12  ON  FEB  12. 
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LAKE  POntChaRTRaIn  a'i  «est  ENG,  la. 


location.  l*T.  30-01-18,  LONG.  90-06-57.  ON  REST  EnO  OF  MUNICIPAL  YACHT  BUILDING  IN  NEST  END 
HARBOR.  (STa’.  4562506.1 

G A G E .  AUTOMATIC  RECORDER  AnO  STAFF. 

GENERAL  InFoRhaTiOn.  ON  APR.  7,  1975  SAGE  NAS  RAISED  10. 6S  FEET  TO  AGREE  MITH  NEN  BENCHMARK 

ELEVATIONS  AND  n£w  GAGE  ZERO.  stage  FROM  IAN.  I  THRU  APR.  6  «ERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM.  PRIOR 
To  197s  g»GE  7ER0  "AS  minus  10.00  FEET,  NGvO. 

recoros  available,  sep,  25,  irji,  to  noy.  jo,  irag,  and  mar.  9,  i9«9,  to  date,  prior  to  dec. 

1.  1946.  GaGE  NAS  LOCATED  no  feet  "EST  OF  SOUTHERN  yacht  CLUB.  SUBTRACT  0.1  FOOT  from  OAILY 
stages  PPlfiR  TO  1955,  EXTREMES  In  CURRENT  REPORTS  HAVE  BEEN  CORRECTED. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.11  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE1  ON  OCT.  28,  1985.  LOnEST,  MINUS  2.20  FEET  ON 
Jan.  26  ANn  27,  1938.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJ'ISTED  TO  NGVD. 


DATLV 

eight  a.m.  stage  in  feet 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

t 1 966-65  AO J , ) 

PAY 

Jan  FE»  *ar  apr 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  OEC 

1 

P.56 

1  .90 

1.78 

1.84 

0.57 

0.82 

2.83 

2.69 

3.27 

2.39 

?. 

P.07 

1.55 

1 .96 

1.12 

0.44 

0,94 

2,48 

2.S4 

3.31 

2.10 

3 

1  .60 

1.89 

1.13 

0.84 

0.48 

1.07 

2.78 

2.85 

3.27 

l.*« 

a 

1  .71 

2.«T 

0.81 

1.12 

0,46 

t  .63 

2.57 

2.31 

2.85 

1.67 

5 

P.l  1 

2.45 

0.89 

1.59 

0.74 

2.08 

2.32 

2.20 

1  .«7 

1.83 

6 

P.P6 

2.38 

0.92 

1.92 

1.29 

2.12 

2.13 

‘.56 

1.35 

1.38 

7 

P.PJ 

l.Bb 

0.52 

1.88 

•.02 

1  .87 

1.92 

1.62 

1.87 

1.31 

6 

P.21 

2.«2 

0.13 

1.59 

1.1* 

1.41 

I.«7 

1.45 

1.85 

1.56 

9 

3.16 

l.Tl 

0.02 

1.1* 

0.81 

1.46 

1.94 

2.SS 

1.70 

1  0 

1  .84 

1.36 

-0.15 

1.34 

0.59 

1.16 

1.86 

2*28 

2.18 

1.48 

1  1 

P.P7 

1.95 

0.20 

1.41 

O.TO 

1.16 

1.87 

1.8* 

2.32 

2.30 

12 

0.90 

1.18 

2.30 

1.3T 

0.88 

1  .39 

1.76 

1.82 

2.25 

2.38 

13 

0.38 

1.44 

2.55 

1.9* 

1.03 

0,94 

1.78 

1.80 

1.84 

2.28 

2.61 

19 

0.58 

1.59 

2.53 

l.«6 

1.46 

0.96 

1.86 

2. SO 

2.28 

1.76 

1  .28 

0.82 

1.69 

1.62 

1.44 

2.07 

0.89 

2.94 

3.28 

2.30 

2.26 

1.27 

1  b 

1,«0 

1.15 

2.18 

0.83 

0.8T 

1.67 

0.95 

2,76 

2.38 

2.14 

l.'i 

IT 

2,34 

1.75 

2.39 

1.39 

0.51 

1.35 

0.98 

1.91 

2.82 

2.07 

1,30 

I* 

1,89 

3.12 

1.84 

1.19 

0.61 

t.tl 

1.03 

1  .50 

2.84 

2.55 

2.00 

1.25 

!  9 

1.59 

P.18 

1.97 

1,36 

0.94 

0.97 

1.35 

1.37 

2. 81 

3.08 

2.26 

1.38 

20 

2.18 

P.89 

1  .82 

1.53 

1.95 

0.99 

1.59 

1  .68 

2.77 

2.46 

2.33 

1.22 

22 

1,29 

P.91 

3.73 

1.61 

1.55 

0.95 

l.»5 

1.7B 

2.8S 

2.72 

2.17 

22 

0.92 

>.47 

2.56 

1.68 

1 .«» 

l.«6 

1.85 

2.83 

2.57 

2.2* 

0.86 

23 

0,  T  0 

1.75 

1.93 

1.47 

1.67 

1.80 

2.69 

2.58 

1.73 

1.07 

2« 

I. IS 

l.«2 

1.85 

1.38 

1.58 

1.75 

2.3* 

2.66 

1.48 

1.1« 

25 

1  .2  3 

I. IS 

1.73 

1.31 

1.14 

1.58 

2.20 

2.8« 

2.05 

1.33 

2b 

li.1T 

1.07 

1.73 

t  .  1 « 

1.10 

1.72 

1.80 

3.27 

2.10 

0.50 

2T 

1,27 

1  .69 

1.87 

0,96 

0.98 

I.S4 

1.S1 

8.68 

2.'» 

0.66 

26 

1,59 

1.88 

1.81 

0,79 

0.84 

2.20 

1.S5 

6.09 

2.34 

1.23 

29 

1,36 

1.77 

1.99 

0,68 

1.06 

2.81 

2.33 

5.76 

2.«1 

l.«0 

30 

1,77 

2.02 

l.«5 

0.83 

0.98 

3.01 

2.78 

5.82 

2.35 

1.27 

31 

l.»5 

2.2« 

0.41 

3.43 

5.00 

1.58 

The 

FOl  LOWING 

REFER 

ONLT  TO 

REAOINSS 

appearing  IN  THE 

74BLE 

A80VE 

*Ean 

1.89 

1.32 

1.00 

1.83 

3.7  3 

2.55 

1  •  87 

3.43 

him 

1.07 

-0.15 

0.44 

0,82 

highest  stage  mas  6.11  at  10100  a.m.  on  oct.  28,  afecteo  by  hurricane  juan 
LOnEST  stage  "»s  0.22  ON  FEB.  13. 
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LAKE  PUnTCHARTR a  IN  (IRISH  BAYDUT  NEAR  SOUTH  shore.  LA. 


L  ur  A  T I  Os,  l*T.  30-06-46,  LUNG.  89-51-41.  U.  5>.  HIGHWAY  11  BRIDGE  ACROSS  IRISH  BAYOU.  ISTA. 
('RtlSOT.) 

l.AGfc.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

8567591. 1 

SEVERAL  Tk  FORMAT ton.  (in  .Idly  27,  1  976  GAGE  HAS  RAISFD  10.00  FEET  TO  AGREE  HITH  NEK  6A6E  ZERO. 

STAGES  From  Jan.  1  Thru  JULY  27  HERE  CORRECTED  TO  HE*  DATUM.  prior  TO  1976  GAGE  ZERO  HAS  MINUS 
19.00  FEET.  NRVD. 

R£C URCS  AVAILABLE.  hay  3,  1949,  TO  DATE.  PRIOR  To  APR.  17,  1963,  GAGE  HAS  LOCATED  ON  SOUTH 
DOAH3RI0C.E.  subtract  0.1  from  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955. 

c  kTR'emFS.  highest.  7.16  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE!  ON  AUG.  18,  1969.  L0HE3T,  MINUS  1.30  FEET  ON 
Jnl  Y  25,  loSfl'.  E*TRE"ES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TU  nGVD. 


*  TLy 

£IG*T  ST  AGE 

IN  PEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1957 

ADJ.) 

’*  A  V 

Jan  FpH 

AP* 

MA  Y 

JUn 

J  UL 

AUG 

SEP 

OCT 

Nav 

OEC 

1 

2,7? 

a. 30 

2. no 

1.79 

2.40 

1 .40 

1  .50 

1.55 

3.29 

3.09 

2.73 

d 

2.6<J 

2.49 

1.97 

1.59 

l.«l 

1.12 

1.10 

1.6? 

3.10 

2.95 

2.30 

5 

2,  *3 

1  .81 

1.92 

1.36 

1  .55 

1.30 

1.15 

1  .70 

3.38 

2.B2 

2.11 

J 

1.55 

1  .88 

2.51 

1.16 

1.80 

1.33 

1.03 

2.21 

3.17 

2.72 

F  2.70 

2.18 

S 

O.fln 

3.18 

?.60 

1.66 

2.38 

1  .28 

1.29 

2.67 

2.91 

2.94 

2.32 

b 

’>5 

P.P2 

2.«3 

1  -91 

2.60 

1.?2 

1.92 

2.76 

2.80 

2.07 

1.71 

7 

t  .45 

P.35 

2.16 

2.32 

2.35 

T  .  1  9 

1.70 

2.48 

2.59 

2.12 

1.78 

1.48 

P.30 

2.5a 

2.19 

2.10 

1 .19 

1  .80 

2.12 

2.51 

2.51 

1.89 

'i 

1.90 

?.l  1 

2.02 

1 .89 

1  .68 

(.12 

1.48 

2.17 

2.82 

2.B5 

1.94 

1  ') 

2.31 

P.00 

1  .67 

1.70 

1  .81 

1  .39 

1.40 

2.00 

2.50 

2.80 

2.29 

1  1 

2^11 

?.«1 

1.72 

2.09 

1.91 

1.19 

1  .40 

1.91 

2.49 

2.38 

2.38 

1,7? 

1  .01 

1.41 

2.33 

1  .88 

1  .60 

1.72 

2.10 

2.34 

2.30 

E  2.40 

2.63 

J  J 

1  ,8a 

0.45 

1.55 

2.99 

2.00 

1.58 

1.71 

2.40 

2.35 

2.33 

2.61 

2.90 

14 

1 .8n 

0.81 

l.M 

2.99 

2.21 

2.01 

1.71 

2.50 

2.85 

2.51 

2.60 

1.84 

1  ri 

1.19 

0.87 

1.6. 

2.50 

1.90 

2.69 

1  .89 

3.40 

3.59 

2. TO 

2.76 

1  .70 

n> 

1.9? 

1  .19 

2.20 

1  .50 

1.49 

2.41 

1  .77 

3.48 

3.25 

2.79 

2.70 

1.72 

1  7 

?.  29 

1.7S 

2.35 

1.98 

0.98 

2.17 

1.79 

2.52 

3.32 

2.9» 

2.61 

1.82 

1* 

2,00 

P.13 

1.82 

1.81 

1.30 

1  .87 

1.82 

2.13 

3.28 

3.10 

2.67 

1.69 

1.59 

P.23 

1.55 

2.05 

1 .62 

1  .70 

2.01 

2.09 

3.19 

3.63 

2.81 

1.72 

2,00 

1  .99 

2.09 

2.2« 

2.18 

1  .63 

2.16 

2.38 

3.26 

3.51 

2.50 

1.60 

<*i 

',27 

P.1P 

3.92 

2.27 

2.12 

I  .80 

2.04 

2.40 

3.32 

3.25 

2.62 

1.37 

1 .05 

P.59 

2.71 

2.31 

1.97 

2.11 

2. II 

2.49 

3.40 

3.08 

2.70 

1  .20 

<*  3 

1,0(1 

P.5* 

2.10 

2.53 

1  .71 

1.99 

2.45 

2.50 

3.35 

3.10 

2.09 

1.39 

?o 

1 ,25 

?.*51 

1 .65 

2.13 

1.59 

2.00 

2.39 

2.47 

2.82 

3.11 

2.19 

1  .30 

Pb 

1  .“3 

P.87 

1  .44 

2.27 

1  .62 

1  .90 

2.03 

2.40 

2.76 

3.19 

2.28 

1.25 

?t- 

1.28 

P.  1  b 

1.44 

2.26 

1.75 

1.86 

1.90 

2.40 

2.«1 

3.53 

2.48 

0.90 

?7 

l.«5 

P.00 

1.93 

2.26 

1.85 

1.39 

1  .91 

2.50 

2.16 

«.79 

2.49 

1.06 

?.& 

1  .83 

1 

2.16 

2.2« 

1.92 

1.57 

1.70 

2.81 

2.29 

2.62 

t.«9 

2° 

1  .“5 

1.92 

1  .94 

1  .80 

1  .61 

1.95 

3.31 

2.71 

2.79 

1.72 

3n 

1  .83 

2.16 

1.93 

1.55 

1  .62 

1.74 

3.69 

3.15 

2.79 

1.70 

31 

2.00 

2.35 

1.70 

1.69 

4.03 

2.11 

ThF 

Pill  LOSING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*fcA*i 

1 ,68 

1  .95 

2.05 

2.07 

1  .85 

1  ,66 

1.74 

2.49 

2.90 

1.84 

?  83 

P.87 

3.92 

2.99 

2.60 

2.69 

2.45 

4.03 

3.59 

2.90 

0 .80 

0.45 

1.41 

1.16 

0.98 

1.12 

1.03 

1.55 

2.16 

0.90 

E-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  STAGE  HAS  6.02  AT  4100  A.M.  ON  OCT.  28,  AFFECTED  BY  HURRICANE  JUAN, 
LOWEST  STAGE  HAS  0.39  ON  EEH.  13, 
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rigolEts  near  lake.  nychartrain  (la.) 


ur.r*  r  I  On.  l*T.  30-10-02,  long.  89-44-13.  ABOUT  5(1  FEET  SOUTHEAST  OF  U.  S.  HIGHWAY  90  AT  FORT 
PtkE,  near  extreme  EAST  end  OF  lake  PONTCHAOTRAfN.  CSTA.  8570003. ) 

gage’,  automatic  RECORDER  ano  staff. 

general  InFoRhATtOn.  On  HAR.  25.  1R75  GAGE  HAS  RAISED  10.77  FEET  To  AGREE  KITH  NEW  BENCHMARK 
El  EYATfONS  and  N£R  GAGE  ZERO.  STAGES  FPGH  JAN.  1  Thru  HAR.  24  HERE  CORRECTED  TO  NEK  DATUM. 
PRIOR  TO  1 Q75  GAGE  ZERO  HAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVO. 

records  available,  sep.  iR3i  to  gate,  add  0.2  to  daily  stages  prior  to  1955.  location  of  gage 
has  been  Changed  several  tihes  during  period  of  record,  the  gage  HAS  8EEn  locateo  AT  the 
PRESENT  SITE  since  APR.  17,  1963. 

ExtrfhES.  highest.  9. on  FEET  (CAUSED  BY  huRRICAnEI  ON  AUG.  18.  1969.  LOWEST,  MINUS  1.9  FEET  ON 
Jan.  26,  1938'.  F<7R£MFS  have  BEEN  ADJUSTED  TO  wgvD. 


f'MLY 

EIGHT  A.M.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  rs 

AT  N6V0 

(1970 

ADJ.) 

LAV 

Jam  FI* 

HAW  APS 

MAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

wnv 

DEC 

1 

1 ,90 

1  .06 

1.18 

0.92 

1.68 

1  .03 

0.89 

1  .02 

2.38 

2.44 

2.08 

a 

1.79 

1  .20 

1.09 

0.71 

1.10 

0.95 

0.59 

1  .01 

2.00 

2.52 

1.49 

3 

1  .96 

0.70 

1.06 

0.66 

1.18 

0.84 

0.60 

1.20 

2.78 

2.40 

1.49 

i\ 

0*63 

0.90 

1.72 

0.63 

1.38 

1.81 

0.50 

1.68 

2.46 

2.30 

F  ?.35 

1.49 

b 

0.1? 

1.55 

1.72 

1.30 

1.97 

0.70 

0.69 

2.05 

2.15 

1.99 

1.72 

1.70 

b 

0>1 

1 .5a 

1  .61 

1.92 

2.05 

0.52 

1  .26 

2.17 

2.15 

1.75 

0.92 

7 

0.77 

1  .65 

1 .99 

1.77 

1.66 

0.44 

1.18 

1.99 

2.01 

1.77 

1.10 

o,  PC 

1  .60 

1.89 

l.«3 

1.22 

0.50 

1  .20 

1.71 

1.98 

2.19 

0.99 

1,35 

1  .53 

1 .98 

1.11 

0.99 

0.51 

0.81 

1.84 

2.07 

F 

2.30 

V  .04 

10 

1.70 

1.37 

1.12 

0.85 

1.09 

0.79 

0.99 

1.70 

2.12 

F 

1.91 

1.32 

I  t 

1 .90 

1 

1.15 

1.09 

1.15 

0.60 

1.0) 

1.76 

2.09 

F 

1.68 

1,65 

M 

1.09 

F 

0.13 

G.7e 

l.«3 

1.13 

0.95 

1.32 

1.95 

1.91 

1.85 

F  1  .24 

1.77 

13 

1,27 

F 

0.12 

0.81 

2.07 

1.29 

1  .'  1 

1.30 

2.12 

1.89 

1.B1 

1  .64 

1.87 

10 

0,9(1 

F 

0.12 

0.86 

1.86 

1.98 

1.49 

1.29 

2.15 

2.41 

I.*l 

1.65 

0.»» 

15 

0.35 

F 

n.  1 9 

0.88 

1.59 

1  .21 

2.32 

1.22 

3.25 

3.01 

2.10 

1  .82 

0.90 

It 

0,69 

F 

0.55 

1.33 

0.85 

0.98 

1.91 

1.30 

2.73 

2.30 

1.83 

1,01 

17 

1.56 

1.53 

1.20 

0.26 

1  .61 

1.25 

2.76 

2.44 

1.91 

1.21 

M 

1.16 

1  .09 

0.99 

1.34 

1.30 

2. TO 

2.70 

2.00 

1.03 

19 

0.79 

0.79 

1.29 

’  .22 

l.«3 

2.67 

3.19 

2.19 

0.99 

?•> 

(1.92 

F 

l  .oa 

1  .«9 

1.71 

1  .08 

1  .49  F 

1.75 

2.80 

1  .80 

0,71 

*\ 

1  .50 

3.90 

1  .63 

1  .22 

1.40 

1  .98 

2.83 

F 

2.75 

1  .96 

0,69 

?d 

F  0,17 

?.or, 

1  .90 

F  2.02 

1.38 

1.33 

1.49 

2.08 

2.98 

2.69 

1.97 

0.30 

23 

0,57 

1  .95 

1.53 

1.93 

1.05 

1  .?5 

1.91 

2.12 

3.24 

2.69 

1.30 

0.45 

?0 

0.70 

1  .86 

n.99 

1  .70 

1.00 

1  .24 

1,83 

2.11 

2.40 

2.61 

1.30 

0.60 

25 

0.87 

2.07 

0.76 

1.60 

1.02 

1  .20 

1.53 

2.09 

1.93 

2.62 

1.33 

0,28 

26 

0,61 

1  .90 

1  .00 

l  .63 

1  .09 

1  .27 

1.55 

2.03 

1.99 

2.91 

1  .50 

0.18 

27 

0,78 

1.10 

1.35 

1.59 

1.12 

1.25 

I  .60 

1.93 

1.62 

4.04 

1  .60 

0.11 

?a 

0.86 

1  .05 

1  .99 

1.90 

1.19  F 

0,78 

1.40 

2.07 

1.76 

5.34 

1.88 

0.75 

29 

0,81 

1.15 

1.10 

1  .20 

1.20 

1.56 

2.50 

2.15 

4.76 

1  .98 

1.00 

30 

0.95 

1  .50 

1.08 

1.10 

1  .20 

1.34 

3.04 

2.56 

l.«l 

1.06 

31 

1  .00 

1  .59 

1.23 

1.20 

3.32 

1.48 

The 

FOLLOWING 

RFFJR 

Onlt  TO 

READINGS 

A PPF AR I NG  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.34 

1.25 

1  .ft  6 

1.23 

2.35 

1.05 

MAY 

3.90 

2.05 

?  •  3? 

1.91 

3.24 

2.08 

MJn 

0.78 

0.26 

0.50 

1  .62 

0.18 

F-  HOT  AT  STATEO  TI-E 

mic-hfst  stage  mas  s.sr  at  5130  a.h.  on  oct.  2s,  affected  bt  hurricane  juan. 

lowest  ST aGF  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  MINUS  0.01  ON  OEC.  27. 
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LAKE  80RGNE  »T  RtGOLETS  (LA.) 


LOCATION,  l*T.  40-08-30.  LONG.  89-38-20.  ON  DOCK  OF  APACHE  OIL  COMPANY  IN  LITTLE  RIG0LE7S,  NEAR 
Inn.  (STa.  8572803. I 

gage'.  automatic  recorder  and  staff. 

general  information,  on  mar.  20,  19?5  gage  nas  raised  to.?*  feet  to  agree  hith  nen  benchmark 
EiEVATtOnS  ANo  nek  gage  ZERO.  STAGES  from  JAN.  1  thru  mar.  19  MERE  CORRECTED  to  NEN  datum, 
prior  to  1975  gage  zero  nas  minus  10.00  feet,  ngvd. 

RECUROS  AVAILABLF.  FE8 .  10,  TO  MAR.  30,  1950,  DEC.  21,  1957,  TO  SEP.  10,  1965,  AND  JOLT  It,  1967, 
To  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  12.25  FEET.  FROM  NATERMARK  LEFT  8Y  HURRICANE  OF  AUG.  1969.  L0ME8T,  MINUS  2.04 
FfeT  On  FE8.  23.  1978.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY 

EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

U970 

ADJ.) 

Day 

Jan  FEB  mar  APR 

may 

JUn 

Jill 

AUG 

SEP 

DCT 

MOV 

DEC 

1 

1,61 

0.72 

0.29 

0,26 

0.88 

0.61 

1.00 

0.93 

1.68 

2 

1,24 

0.80 

0.25 

0.22 

0.34 

0.52 

0,59 

0.90 

1.07 

3 

1,92 

0.37 

0.13 

-0.09 

0.51 

0.35 

0.4* 

1.04 

F  1.25 

1.44 

4 

0,05 

0.54 

1.05 

0.07 

0.92 

0.21 

0.54 

1.57 

1.65 

1.27 

5 

-0.3o 

0.95 

1.03 

0.43 

I. S3 

-0.04 

0.79 

1.61 

1.2* 

1.42 

b 

0,27 

1  .03 

1.12 

0.57 

1.13 

0.01 

0.57 

1  .36 

1.13 

0.54 

7 

0,69 

0.89 

l.OJ 

1.30 

0.61 

-0.26 

0.90 

1.36 

1.22 

F  0.53 

0.04 

6 

0,65 

0.86 

1.20 

0.44 

0.08 

-0.06 

0.85 

1  .09 

1.53 

l.*6 

0.32 

9 

1.14 

0.71 

0.65 

0.35 

0.29 

-0. 10 

0.21 

1.26 

1.62 

1.27 

0.34 

10 

1  .50 

0.76 

0.27 

0.03 

0.23 

0.22 

0.47 

1.17 

1.39 

1.10 

0.62 

11 

1,07 

1  .00 

0.25 

0.56 

0.30 

0.15 

0.86 

1  .56 

0.66 

0.92 

0.97 

12 

0,5o 

-0.64 

-0.27 

0.65 

0.24 

0 , 1  9 

1.18 

1.62 

1.05 

0.83 

1.10 

13 

0,58 

-0.86 

-0.15 

1.50 

0.40 

1.21 

1.30 

1  .97 

1.05 

1  *06 

l.*2 

1U 

0,20 

-0.55 

-0.09 

0.90 

0.80 

1  .60 

1.30 

2.10 

1.12 

1.19 

0.30 

IS 

-0 , 3o 

-0.21 

0.19 

0.80 

0.4  a 

1.9* 

1.24 

3.57 

l.«« 

1.52 

0,66 

16 

0,25 

0.08 

0.50 

-0.01 

0.39 

1.79 

1.36 

1.99 

1.55 

1.43 

0.61 

17 

0,9o 

0.55 

0.50 

0.46 

-0.49 

1.53 

1  .26 

1.19 

1.91 

1.81 

0.B7 

18 

0,65 

0.87 

0.24 

0.62 

0.43 

1.29 

1.34 

0.66 

2.11 

2.00 

0,63 

19 

0.3l 

0.90 

-0.14 

0.99 

0.99 

1  .07 

1.42  F 

1.10 

2.41 

2.04 

0.61 

20 

0.5? 

0.70 

1.25 

1.09 

1.21 

1.1« 

1.21 

2.34 

1.46 

-0.04 

21 

0,13 

0.84 

2.90 

0.99 

0.96 

1.10 

1.20 

2.00 

1.71 

0.30 

22 

-0,03 

t.3« 

0.77 

1.11 

0.60 

l.io 

1.2* 

1.9B 

1.60 

-0.39 

23 

-0,06 

1  .34 

0.64 

1.36 

0.24 

0.90 

1.37 

2.35 

0.77 

■0.36 

24 

0,31 

1  .22 

0.10 

0.90 

0.09 

0.89 

1.25 

2.20 

0.67 

-0.19 

25 

0.46 

1.39 

0.05 

0.90 

0.31 

0.90 

1.00 

2.10 

0.74 

-0,74 

26 

0,08 

0.35 

0.42 

0.95 

0.40 

1.04 

1.24 

0.61 

-0.33 

27 

0,20 

-0.08 

0.75 

0.72 

0.29 

0.60 

1.26 

0.96 

-0.42 

26 

0,37 

0.07 

0.59 

0.40 

0.31 

0.99 

1.50 

1.36 

0.08 

29 

0.24 

0.26 

0.03 

0.39 

1  .30 

1.45 

t.«5 

0.34 

30 

0,57 

0.72 

0.09 

0.54 

1.30 

1.24 

1.50 

0.59 

31 

0.68 

0.64 

0.85 

1.04 

0.83 

7hE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0,51 

0.56 

0.55 

0.61 

0.52 

0.78 

1  .05 

0.32 

may 

1,61 

1.39 

2.90 

1.50 

l  .S3 

1.96 

1.50 

1.66 

MlN 

-0.30 

-0.86 

-0.27 

-0.09 

-0.«9 

-0.26 

0.21 

-0,74 

F-  NOT  AT  STA7E0  TIME 

MIGHEST  stage  nas  estimated  8.40  ON  OCT.  28,  AFFECTED  BT  HURRICANE  JUAN, 
LOnEST  STAGE  NAS  MINUS  t.lT  ON  FEB.  12. 


DULY  ST  ACE  I  FOR  1963 
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CHEF  HENTEUR  FAS8  HE AC  LAKE  BQCCNE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-04-0*.  LONS.  89-45-23,  ON  EAST  SANK,  SOUTH  OF  U.  S.  HX6HMAY  SO  BRIDGE,  ON 
TALLY  HO  C LUO  WHARF.  (STA.  8373003. ) 

GASS'.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

general  information,  on  arr.  7,  ists  gage  mas  raised  10.00  feet  to  agree  mith  nem  case  zero, 
stages  from  Jan.  I  thru  afr.  »  mere  corrected  to  NEM  Datum,  rrior  to  1S7S  CAGE  ZERO  NAS  MINUS 
10.00  FEET  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  AFR.  30,  TO  JUNE  S,  13*3,  FEB.  11,  TO  MAR.  30,  1330,  JULY  27,  133T,  TO 
Sep.  lo,  1 385,  AND  OCT.  18,  1367,  TO  DATE.  FRIOR  TO  OCT,  IS,  1367,  GAGE  NAS  LOCATED  ON  LAKE 
BORGNE  near  mouth  OF  CHEF  MENTEUR  PASS.  DISCHARGE,  1*37  AND  13*3. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9,07  FEET  (FROM  HIGH»nATER  INDICATOR)  AS  RESULT  OF  HURRICANE  ON  SEP,  10,  1943. 
LOWEST,  MINUS  1.69  FEET  ON  FEB.  23,  1978  (POSSIBLY  LONER  IN  MAR.  1963).  EXTREMES  HAVE  BEEN 

adjusted  to  ngvo. 


daily 

eight  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(196* 

AOJ.) 

day 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

0^95 

0,16 

0.18 

*0.01 

O.T* 

0.25 

0.28 

0.15 

1.70 

I. SI 

2 

1,00 

0.18 

-0.02 

•0.13 

0.13 

0.16 

-0.20 

0.32 

1.86 

l.to 

3 

1,09 

-0.02 

0.01 

-0.27 

0.50 

0.03 

-0.18 

0.49 

1.63 

1.29 

4 

-0,45 

0.22 

0.75 

0.32 

0.82 

0.00 

-0.28 

1.07 

F  1.70 

1.5* 

F 

1.00 

1.20 

5 

-0.81 

0.63 

1.09 

0.65 

l.SO 

-0.20 

0.15 

1.35 

1.63 

1.30 

F 

0.40 

1.20 

6 

-0,48 

0.58 

0.95 

0.83 

1.28 

-0.50 

0.49 

l.*l 

1.6* 

1.2! 

F 

0.10 

0.43 

7 

-0,19 

1.28 

0.68 

1.15 

0.72 

•0.60 

0.55 

1.32 

1.61 

1.30 

F 

0.11 

0.6S 

6 

0,1* 

1.15 

0.92 

0.80 

-0.07 

-0.47 

0.43 

1.09 

1.60 

1  .62 

0.20 

9 

0,85 

1  .00 

0.70 

0.69 

0.04 

-0.50 

0.00 

1.10 

1.65 

1.79 

0.2* 

10 

0.90 

0.77 

0.49 

0.22 

0.16 

*0.03 

0.31 

0.91 

1.56 

1.66 

0.58 

11 

0^75 

0.88 

0.29 

0.24 

0.10 

-0.21 

0.25 

1.00 

1.50 

1.13 

0.8* 

12 

0,68 

-1.41 

-0.24 

0.64 

0.09 

0.02 

0.61 

1.1* 

1.36 

1.10 

F 

0.34 

0.** 

13 

0,51 

-1  .26 

-0.29 

l.«7 

0.23 

0.61 

0.65 

1.39 

1.33 

1.00 

0.89 

1.20 

14 

-0,09 

-1.23 

-0.23 

0.80 

0.51 

0.98 

0.60 

1.46 

2.30 

0.98 

1.01 

0.25 

15 

-0.53 

-0.90 

0.33 

0.27 

0.50 

1.5* 

0.61 

2.40 

2.60 

l.H 

1.26 

0.50 

16 

-0,19 

-0.38 

0.65 

0.11 

0.23 

1.25 

0.59 

1.70 

2.24 

1.39 

1.30 

0.55 

17 

0,22 

0.03 

0.59 

0.35 

-0.52 

0.91 

0.55 

0.90 

2.04 

1.89 

1.46 

0,81 

10 

0.13 

0.48 

0.28 

0.39 

0.50 

0.55 

0.65 

0.61 

1.98 

2.13 

1.66 

0.52 

19 

-0,12 

0.39 

-0.10 

0.82 

0.72 

0.47 

0.76 

0.86 

2.13 

2.67 

1.75 

0.53 

20 

0.65 

0.27 

0.98 

1.00 

1.09 

0,*3 

0.6* 

1.15 

2.40 

2. 48 

1.40 

•0.01 

^l 

-0,12 

0.72 

*.59 

1.07 

0,85 

0.45 

0.54 

1.21 

2.41 

2.25 

1.64 

0.11 

22 

-0,45 

1  .22 

0.87 

1.04 

0,48 

0.36 

0.69 

1.38 

2.49 

2.05 

1.34 

•0,50 

23 

-0,29 

1.15 

0.86 

1.25 

0.10 

0.21 

1.20 

1.49 

2.43 

2.07 

0.60 

•0.36 

24 

0,01 

1  .02 

0.19 

0.70 

0.00 

0.22 

t.l« 

1.51 

l.SO 

1.9* 

0.59 

•  0.20 

25 

-0.01 

1  .38 

-0.04 

0.70 

0.01 

0.40 

0.81 

1.65 

2.03 

F 

0.40 

•0.45 

26 

-0.08 

0.51 

0.24 

0.62 

0.05 

0.6* 

0.80  F 

1.65 

1.15 

2.42 

0.70 

-0.51 

27 

0,09 

0.00 

0.58 

0.53 

0.03 

0.45 

0.80 

1.35 

1,05 

4.20 

0.82 

-0,40 

20 

-0,19 

0.10 

0.48 

0.30 

0.10 

0.53 

0.77 

1.72 

1.19 

F  5.90 

1.10 

0.20 

29 

0,00 

0.09 

0.01 

0.14 

0.65 

0.81 

2.20 

1.40 

1.37 

0.41 

3C 

-0,02 

0.50 

0.00 

0.16 

0.65 

0.50 

2.80 

1.66 

1.30 

0.62 

31 

0.00 

0.45 

0.39 

0.40 

0.70 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TU 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0,12 

0.31 

0.47 

0.55 

0.36 

0.30 

0.51 

0.*5 

MA* 

1,09 

1.38 

2.59 

l.«7 

1.30 

1  .5* 

1.20 

l.«2 

mIn 

-0 . 8 1 

-1.41 

-0.29 

-0.27 

-0.52 

-0.60 

-0.28 

•0.51 

F-  NnT  AT  STATED  time 

highest  stage  MAS  3.90  AT  H 30  A.M.  ON  OC T .  28,  AFFECTED  BT  HURRICANE  JUAN. 
LOWEST  STaGE  mas  MINUS  1.66  ON  FEB.  12. 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


8AY0U  TERRE  Au*  BOEUFS  AT  OELACROIX,  LA. 

LOCATION.  l*T .  ?9-45-50.  LONG.  89-47-32.  ON  WHARF  aT  SOUTHERN  NATURAL  SAS  COMF ANY • 

(STA.  8578004.) 

sage'.  autOnatic  recorder  and  staff, 
records  available.  hay  is.  1975  to  date. 

FXTRFmES.  HIGHEST.  6. 86  FEET  (CAUSEO  BY  HURRICANE I  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  NINUS  1.29  FEET  ON 
FEB.  21,  19T8‘. 


OAILY  EIGHT  a.h.  3TASE  in  feet  sage  zero  IS  AT  NGYO 


n*Y 

Jan 

FFB 

M*R 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCY 

l.'DV 

DEC 

i 

1.59 

t  .06 

0.94 

0.89 

1.33 

0.47 

0.07 

0.59 

2.34 

1.86 

2,64 

l.vs 

2 

»,*> 

1  .01 

0.75 

0.78 

0.80 

0.38 

0.44 

0.60 

1.90 

1.T9 

2.43 

1.21 

3 

1,01 

0.56 

0,75 

0.56 

0.38 

0.37 

0.34 

0.69 

2.05 

1.80 

2.36 

1.15 

a 

0.75 

0.75 

1.2« 

0.40 

0.83 

0.45 

0.29 

0.98 

1.90 

1.71 

1.77 

1.1* 

5 

0.21 

1  .06 

1.14 

0,62 

1.23 

0.49 

0.45 

1.33 

1  .75 

l.*5 

1.23 

1.20 

b 

0,4? 

1.05 

1.22 

0.69 

1.54 

0.52 

0.99 

1.39 

1.64 

1.1» 

0.94 

0,80 

T 

0,65 

1.10 

1.11 

1.16 

1.51 

0.48 

0,74 

1.15 

1.43 

1.15 

1.01 

0.T3 

* 

0,62 

1.12 

1.32 

0.99 

1.34 

0.33 

0,79 

0.96 

1.34 

1.34 

0.89 

0.72 

9 

0,S? 

0.99 

0.96 

0.97 

0.99 

0.22 

0.47 

0.87 

1.32 

1.55 

1.20 

0.86 

10 

1 .09 

0.7b 

0.57 

0.95 

1,01 

0.43 

0.27 

0.64 

1.32 

1.57 

1.30 

1.12 

u 

1,00 

1.10 

0.61 

1.14 

1.03 

0.75 

0.30 

0.59 

1.37 

1.37 

1.47 

1.43 

12 

o.«« 

0.09 

0.43 

1.23 

1  .00 

0.43 

0.41 

0.79 

1.2T 

1.37 

1.48 

1.54 

1  3 

0,66 

•o.3b 

0.51 

1.90 

1.02 

0.53 

0.63 

l.OT 

1.26 

1.38 

1.54 

1.65 

\a 

0,57 

•0.24 

0.64 

1  .90 

1.05 

1  .05 

0.62 

1.31 

1.60 

1.52 

1.53 

0.80 

l  ** 

0 . 5o 

-0.05 

0.57 

1.51 

0.81 

1.44 

0.54 

2.05 

2.69 

1.63 

1.58 

0.69 

lb 

0.56 

0.30 

1.13 

0.85 

0.65 

1.25 

0.55 

2.36 

2.15 

1.64 

1.57 

0.62 

17 

0,99 

0.7G 

1.31 

0.98 

0.41 

1.12 

0.62 

1  .76 

2.20 

1.T3 

1.51 

0.75 

18 

o,eo 

0.9b 

0.95 

0.89 

0.32 

0.96 

0.69 

1.40 

2.25 

1,82 

1.55 

0.65 

19 

0.56 

0.97 

0.40 

0.96 

0.64 

0.73 

0.93 

1.18 

2.22 

2.31 

1.64 

0.43 

20 

0.7fl 

0.65 

1.'3 

1.13 

1.05 

0.68 

1.11 

1.16 

2.15 

2.23 

1.46 

0.47 

21 

-0,06 

1  .05 

2.10 

1.20 

1.11 

0.94 

0.98 

1.12 

2.37 

2.07 

1.37 

0.25 

22 

-0.03 

1  .32 

1.56 

1.27 

1.04 

1  •  1  8 

0.98 

1.16 

2.34 

2.00 

1.63 

0.24 

23 

-0,05 

1.51 

1.09 

1.40 

0.86 

1  •  1  6 

1.14 

1.09 

2.37 

1,6V 

1.15 

0.34 

2fl 

0,26 

1.19 

0.79 

1.35 

0.80 

1.12 

1.15 

1.11 

1.92 

2.03 

1.31 

0.36 

25 

0.51 

1  .57 

0.53 

1.22 

0.83 

1  .00 

0.88 

1  .09 

1.65 

2. IT 

1.34 

0.18 

2b 

0,15 

1 .16 

0.46 

1.27 

0.97 

0.82 

0.84 

1.12 

1.54 

2.53 

1.37 

-O.OT 

27 

0,39 

0.91 

0.90 

l.«2 

1  .04 

o.se 

0.71 

1.23 

1  .30 

4,63 

1.44 

0.10 

28 

0,5a 

0.64 

1  .00 

1.42 

1.04 

0.50 

0.56 

1.58 

1.31 

6.40 

1.64 

0.41 

29 

0,35 

0.95 

1.16 

0.89 

0.51 

0.73 

l.«3 

1  .66 

5.55 

1.66 

0.66 

30 

0,60 

l.IO 

1.06 

o.'r 

0.56 

0.65 

2.25 

2.00 

4.35 

1.73 

0.63 

31 

0.79 

1.37 

0 

0.66 

2.90 

3.80 

0.85 

THE 

FUl  LOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

"Fan 

0,62 

0.84 

0,96 

1.10 

0,91 

0.71 

0.67 

1.27 

1.82 

2.25 

1.52 

0,76 

MA* 

1,61 

1  .57 

2.10 

1  .90 

1.5« 

1  .44 

1.15 

2.90 

2.69 

6.40 

2.64 

1.73 

*  In 

-0.06 

•0.3b 

0.43 

0.00 

0.1« 

o.»2 

0.2T 

0.59 

1.26 

1.15 

0.89 

-0.07 

"IGMPST 

Stage 

WAS  6.6b 

AT  3130 

A.H.  On 

OCT.  28 

affected 

BY  HURRICANE 

JUAN. 

LOwEST 

st»ge 

WAS  "INUS 

0.5U  ON 

FE4.  13 

. 

o* il r  stages  for  i»es 
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MISSISSIPPI  RIVER-GULF  OUTLET  AT  SHELL  SEACH.  LA. 


LOCATION.  l*T.  ?9-Sl»  LONG.  89-«l.  ON  SOUTH  SANK,  SO  FEET  EAST  OF  JUNCTION  NITH  SATOU  YSCL08KEY. 
(STA.  8580004.) 

sage',  automatic  recoroer  and  staff. 

records  available .  jult  t,  irrs,  to  date,  prior  to  June  so,  mi,  gage  has  located  in  bayou 
yscloskEy,  son  feet  asove  mouth. 

extremes,  highest,  n.os  feet  (caused  by  hurricane)  on  aus.  it,  m9.  estimated  lowest,  minus  2.t 
feet  on  mar.  s,  ms. 


daily 

eight 

A>.  STAGE 

IN  feet 

GAGE  7ER0 

IS  AT 

NCVD 

Day 

Jan 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUn 

JUl 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

ore 

i 

0.01 

0.24 

-0,06 

0.82 

0.73 

1.90 

1.77 

a 

-n.si 

-0.14 

-0.54 

0,77 

0.80 

0.74 

1  .*3 

3 

-0 . 1  R 

-0.10 

-0.30 

1.01 

0.78 

0.93 

2.40 

1.78 

4 

0.13 

0.42 

-0.20 

l.«« 

0.77 

1  .«3 

2.11 

1.52 

5 

O.ST 

0.80 

1 .03 

1.82 

0.41 

1.51 

1.83 

1.51 

h 

0.55 

1.21 

1.61 

1.51 

0.18 

1.55 

1.90 

0.79 

7 

1  .54 

0  .  T  3 

1.50 

0.91 

-n.oS 

1.58 

1.94 

0.89 

a 

1  .51 

1.01 

1  .46 

0.13 

0.02 

1.93 

1.64 

0.33 

9 

1  .IS 

1.05 

0.91 

0.32 

-o.nl 

2.13 

1.25 

0.3* 

10 

0.9b 

0.72 

0.40 

0.30 

0.35 

2.05 

1.1* 

0.51 

1 1 

1  .24 

0.54 

0.29 

0.23 

-0.19 

1.94 

0.81 

0.70 

la 

-1  .93 

0.08 

0.80 

0.20 

0.45 

1.11 

1.81 

0.56 

0.93 

13 

-1  .0« 

-0.06 

1.77 

0.44 

1.36 

1.25 

1.88 

0.80 

1.22 

1-3 

-1.30 

-0.24 

0.88 

0.74 

1.71 

1.17 

2.88 

0.97 

0.32 

15 

-0.95 

0.61 

0.25 

0.67 

1  .83 

1.18 

3.00 

1.39 

0.86 

16 

-0.40 

0.81 

0.19 

0.68 

1  .68 

1.26 

2.39 

1.59 

0.83 

1  7 

0.00 

0.51 

0.59 

-0.26 

1.39 

1.23 

2.37 

1.86 

1.19 

1  6 

o.ST 

0.53 

0.67 

1.22 

1.10 

1.26 

2.33 

2.04 

0.82 

19 

0.31 

-0.06 

1.07 

1.29 

1  .01 

1.35 

2.54 

2.06 

0.77 

ao 

0.35 

1.32 

1.29 

1  .44 

1.19 

1  .04 

1.42 

3.07 

1.7* 

0.13 

ei 

0.94 

2.71 

1.38 

1  .23 

0.93 

I  .02 

1.58 

3.02 

2.16 

0.27 

22 

1.32 

0.84 

1.34 

0.81 

0.93 

1.16 

1.71 

2.94 

1.69 

-0.38 

a  3 

1  ,?b 

1.11 

1.43 

0.45 

l.«8 

1  .86 

2.64 

0.72 

-0.51 

a* 

1  .24 

0.45 

1.02 

0.29 

1.39 

1.94 

2.25 

0.69 

-0.27 

as 

1  .03 

0.27 

0.91 

0.50 

1.11 

1  .99 

0.58 

-0.44 

ah 

0.J5 

0.66 

0.70 

0.92 

0.35 

1.28 

2.07 

0.56 

-0.59 

27 

0,  l  a 

0.25 

0.75 

0.59 

0.28 

1.2" 

2.04 

0.69 

-0.52 

2  a 

S  n. 

r 

0.25 

0.55 

0,47 

0.35 

1.45 

2.25 

1.06 

0.27 

a9 

0,29 

0.36 

0.19 

0.50 

1.41 

2.66 

1.57 

0.48 

3  v/ 

0,0? 

0.75 

0.17 

0.59 

1.18 

3.45 

1  .54 

0,77 

31 

0.0? 

-0.16 

0,80 

0.92 

3.21 

0.90 

ThE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing 

!  IN  THE 

TA8LE 

ABOVE 

MEAN 

0.36 

U.59 

0.73 

0.60 

MA* 

1  .63 

2.71 

1.77 

1.76 

m  In 

-1  .93 

-0.24 

-0.54 

-0.59 

HIGHFST  Stage  (From  incomplete  RECORD)  MAS  4.20  AT  2 1 00  P.M.  ON  AUG.  so  and  later  DATE (S) . 
LOWEST  STjGE  mas  MTNUS  2,00  ON  FEB.  12. 
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DAILY  STASES  FOR  1985 


WEST  BAY  NEAR  BURRWOOO,  LA. 


LOCATION.  l*T.  29-02-25,  LONS.  89-20-16.  ON  CHEVRON  OIL  CO.  DOCK.  IN  THE  VICINITY  OF  NILE  9.2  OF 
SOUTHWEST  pass  of  the  HISSISSIPFI  RIVER.  (STA.  8835004.1 

gage',  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  26,  1974  TO  DATE.  SUBTRACT  0.79  FOOT  FROM  DAILY  STASES  PRIOR  TO  1975. 

extremes,  highest.  (From  incomplete  recoroj  4.43  feet  on  apr.  14,  irsj.  lowest,  minus  i.oa  feet 

ON  JAN'.  1 9,  1977. 


OAIIV 

eight  a. 

M.  STAGE  in  feet 

GA6E  ZERO  IS  AT 

NGVD 

(1983  ADJ 

*) 

OAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUn  jul 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

t,7» 

0.54 

1.16 

1.49 

1.77 

2.24 

2 

1,57 

0.26 

1.06 

1.56 

2.07 

2.08 

3 

1,5? 

-0.36 

0.90 

l.«7 

1.98 

2.03 

4 

1,11 

-0.45 

1.04 

1.69 

2.13 

1.71 

5 

0.84 

-0.05 

0.64 

2.24 

2.40 

1.75 

6 

0,76 

-0.26 

0.86 

2.01 

2.35 

1.89 

7 

8 

0,81 

1,01 

0.04 

0.16 

1.15 

1.27 

2.38 

1.57 

1.95 

2.01 

9 

10 

1,25 

l.«7 

0.52 

0.66 

1.60 

1.53 

2.01 

1  .85 

2.19 

2.«5 

11 

C55 

1  .01 

1.74 

1.72 

2.27 

12 

13 

1,63 

1,76 

0.71 

0.49 

1.77 

1.50 

1.93 

1.90 

2.18 

1.85 

14 

1,65 

0.42 

1.49 

2.02 

F 

1.80 

1.65 

15 

1  .40 

0.37 

1.33 

1.86 

2.75 

1.96 

16 

1.41 

0.30 

1.48 

1.85 

2.23 

1.78 

17 

0.26 

1.38 

1.74 

1.86 

1.69 

18 

0.11 

1.31 

1.92 

1.42 

1.58 

1.80 

19 

0.41 

1.36 

2.02 

1.16 

1.75 

f 

20 

0.43 

1.58 

2.21 

F 

2.06 

1.34 

2.11 

F  1.70 

f 

1.80 

21 

0.87 

2.15 

2.29 

1.40 

2.52 

1.35 

22 

1  .05 

2.23 

2.32 

1.58 

2.77 

1.46 

23 

1.14 

2.10 

2.36 

1.84 

2.70  F 

1.88 

1.36 

24 

F  0,45 

1  .21 

I.R3 

2.39 

2.12 

2.33 

1.45 

25 

0.52 

1.33 

2.00 

2.04 

2.40 

2.34 

1.10 

2b 

0,30 

1  .29 

1.89 

2.13 

2.39 

2.11 

0.83 

27 

0,50 

1  .06 

2.12 

1.80 

2.32 

F  1.48 

0,95 

28 

0,59 

1  .05 

1.99 

1  .58 

2.32 

1.1* 

29 

0,44 

1.57 

1.47 

2.44 

0.86 

30 

0.49 

1.94 

1.43 

2.62 

1.1* 

31 

0.38 

1.96 

3.07 

1.37 

TmE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in 

THE 

TABLE 

ABOVE 

0.52 

1.56 

1.92 

HA* 

1  .33 

2.23 

2.39 

HlN 

-0.45 

0.84 

1.43 

F-  NOT  AT  stated  Tt«E 

HIGHEST  STAgF  MAS  3.29  *T  8:30  A.M.  ON  AUG.  31 
LOWEST  STAGE  was  MINUS  0.«5  On  FEB.  4. 


D»ILT  STASES  FDR  1965 
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GRAND  isle  east  point,  la. 


location.  lAT.  P9-15-4S.  LONG.  89-57-24.  AT  U.S.  COAST  GUARD  BASE.  ( ST  A .  8840004.) 

gage,  automatic  recorder  and  stare. 

general  Information,  gage  read  and  maintained  bt  national  ocean  service,  prior  to  irso  gage  mas 
titled  batoj  rigaud  at  grand  isle,  la.  in  irso  gage  mas  relocated  and  raised  i.s*  feet,  stages 

In  1980  PRIOR  To  THE  RELOCATION  MERE  AOJUSTEO  TO  nEN  SAGE  ZERO.  GAGE  ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS 
PRIOR  TO  1980  SMOULO  BE  CORRECTED  TO  MINUS  4.81  FEET  N.G.V.D. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  AUG.  2,  1947,  TO  OATE.  PUBLISHED  BT  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1949. 

EXTREMES.  HIGHEST.  10.6  FEET  (CAUSED  BT  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LONEST,  1.4  FEET  ON 
Feb.  2,  1951  AND  JAN.  13,  1964.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  CURRENT  GA6E  ZERO. 


datly 

eight  A.M.  STAGE 

In  FEET 

GAGE 

ZERO, 

MINUS  3.05 

FEET, 

NGVD 

hay 

Jan  fEB 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

«,»2 

4.02 

4.06 

3.86 

«. 72 

5.31 

5.17 

4.94 

5.59 

4. 75 

4.69 

8.55 

a 

4,52 

3.47 

3.R7 

3.67 

«.  72 

5.39 

5.06 

«.7S 

4.B4 

4. 64 

5.50 

3.66 

3 

4,27 

3.14 

3.73 

3.74 

8,70 

5.32 

4.90 

4.69 

5.46 

4.78 

4.67 

8.29 

4 

3,26 

3.14 

4.03 

4.08 

5.00 

5.45 

4.95 

4.79 

5.05 

4.71 

4.52 

8.18 

5 

3.13 

3.66 

3.73 

4.79 

5.53 

5. 25 

5.10 

4.72 

4,62 

4.54 

4.26 

8.51 

b 

Ol 

3.50 

3.63 

5.00 

5.66 

5.09 

4.92 

8.73 

4.94 

4.53 

4.49 

8.23 

7 

3,01 

3.75 

3.96 

5.26 

5.80 

4.78 

8.77 

8.63 

4.94 

4.66 

4.74 

8.37 

a 

3,35 

3.70 

4.24 

8.75 

5.18 

4.59 

8.57 

8.57 

5.04 

5.24 

4.70 

8.10 

9 

3,75 

4.19 

4.62 

9.74 

4.85 

4.47 

«.3S 

8.50 

5.24 

5.22 

4.85 

4.07 

10 

4.01 

4.33 

4.40 

4.58 

«.81 

4,46 

8.50 

4.58 

5.72 

5.46 

4.60 

8.12 

1  1 

3,99 

4.49 

4.59 

4.50 

«.89 

4.96 

8.58 

4.88 

5.6B 

5.21 

4.38 

8.03 

\a 

3.99 

3.30 

4.52 

4.78 

8.72 

4.59 

8.84 

5.11 

5.63 

5.15 

3.96 

8.06 

13 

4^38 

3.51 

4.28 

4.84 

«.77 

4.82 

4.98 

5.47 

5.52 

4.99 

3.91 

8.08 

14 

4,32 

3.21 

4.18 

4.76 

8.88 

5.20 

5.05 

5.82 

5.50 

4.73 

3.65 

3.06 

15 

3.84 

3.16 

4.04 

8.45 

«. 73 

5.59 

5.06 

6.83 

5. 78 

8.46 

3.94 

3.66 

lb 

4,08 

3.3* 

4.27 

8.40 

8.85 

5.40 

5.22 

5.82 

5.10 

4.31 

4.16 

3.54 

17 

3,89 

3.30 

3.83 

*.39 

8.63 

5.37 

5.12 

5.34 

4.45 

4.32 

4.62 

*.18 

16 

3,52 

3.44 

3.76 

9.58 

4.96 

5.40 

5.30 

8.85 

4. TO 

4.69 

4.71 

8.2* 

19 

3,81 

3.52 

3.99 

8.72 

5. IT 

5.18 

5.35 

8.56 

4.80 

4.42 

5.10 

3.90 

20 

3.16 

3.59 

4.49 

4.99 

5.40 

5.13 

5.09 

4.63 

5.11 

5.27 

5.00 

3.76 

21 

2,82 

4.08 

5.07 

5.06 

5.40 

5.25 

4.89 

8.55 

5.55 

5.56 

4.71 

3.78 

22 

2,96 

4.50 

«.T2 

5.28 

5.35 

5.23 

4.68 

8.65 

5.87 

5.68 

5.44 

3.61 

23 

3,50 

4.65 

4.78 

5.42 

5.25 

4.88 

4.63 

4.93 

6.02 

5.86 

4.66 

1.** 

24 

3,9? 

4.67 

4.52 

5.26 

5.02 

4.81 

«.78 

5.18 

5.52 

5.55 

4.38 

3.9* 

25 

3.«1 

4.84 

«.62 

4.90 

*.  87 

4,82 

8.50 

3.37 

5.61 

5.57 

4.44 

3.29 

26 

3,67 

4.53 

4.60 

5.23 

8.87 

8.78 

8.78 

5.64 

5.32 

5.81 

8.27 

2.9* 

27 

4.09 

4.P8 

4.85 

8.95 

8,87 

4.80 

5.13 

5.86 

5.01 

6.41 

*.28 

J.H 

26 

4,09 

3.92 

«. 72 

4.69 

8. 87 

4,80 

5.11 

5.71 

4.80 

7.08 

8.35 

3.5* 

29 

4,05 

4.68 

4.41 

8.81 

5.13 

5.23 

5.87 

5.02 

6.30 

8.83 

3.37 

30 

«.I9 

4.74 

«. 28 

5,00 

3.23 

5.15 

6.14 

5.11 

5.70 

8.12 

3.70 

31 

«.18 

5.30 

«.»1 

6.36 

5.62 

«.I0 

THE 

folloming 

refer 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3,78 

3.82 

«.32 

4.67 

8.96 

5.05 

8.92 

5. IT 

5.27 

5.22 

8.53 

3. »* 

MAX 

4,82 

4.84 

5.07 

5,42 

5.66 

5.58 

5.35 

6.63 

6.02 

7.0* 

5.50 

*.*5 

-In 

2.82 

3.14 

3.63 

3.67 

8.81 

8.46 

8.38 

4.50 

4. TO 

«.J» 

3.65 

2.96 

highest  stage  MAS  8.68  AT  9154  P.M.  ON  OCT.  27.  AFFECTED  BT  HURRICANE  JUAN 
LDmEST  STaGE  MAS  2.69  ON  FEB.  12. 
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D* ICY  STAGES  FOR  1985 


atcmafalaya  bat  near  Eugene  island  (la.) 


LIICATION.  LAT.  ?9-27-03.  LONG.  91-20-28.  ON  AMERADA  MESS  OIL  CO.  PLATFORM,  APPROXIMATELY  5.5 
ntlES  nOPThEAsT  nF  EUGENE  ISL‘NO.  (STA.  8855010.) 

gage,  automatic  recorder  ano  staff. 

REcOROS  AVAILABLE.  FEB.  2S,  1976  TO  DATE. 


extremes,  highest,  (from  incomplete  record)  a. to  feet  (caused  bt  hurricane)  on  aug.  is,  1985. 

LOWEST.  MINUS  1.81  FEET  on  JAN.  IT,  1981. 


daily  eight  A.m.  stage  in  feet 

GAGF  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

oat  Jan  feb  mar 

APR 

mat  jun 

JHL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

\ 

1.28 

0.90 

? 

1.09 

0.87 

0.16 

5 

1.10 

0.66 

0.82 

u 

0.72 

0.76 

0.79 

5 

2.11 

1.15 

0.99 

b 

l.«5 

0.99 

0.58 

7 

0.93 

0.65 

0.56 

H 

0.92 

0.50 

0.44 

0.24 

9 

0.44 

0.96 

0.25 

1C 

0.52 

0.26 

0.35 

1  1 

0.64 

0.13 

0.41 

\  2 

1  .07 

-0.09 

0.46 

1  3 

1.21 

-0.02 

0.48 

1  4 

1.40 

0.11 

0 .28 

15 

5.69 

0.30 

0.63 

1  b 

2.21 

0.37 

0.57 

17 

1.04 

0.86 

10 

0.50 

».»* 

1.31 

0.92 

19 

0.53 

1.21 

l.«3 

0.42 

ao 

F  1.42 

0.82 

1.39 

O.Tl 

0.44 

?1 

t  .89 

0.82 

!.« 

0.04 

0.37 

22 

1.75 

0.96 

l.TT 

0.95 

0.33 

23 

1  .48 

1.06 

1.T6 

0.85 

0.37 

?4 

1.18 

1.23 

1.1T 

O.OB 

0.40 

25 

1.06 

1.50 

0.B4 

0.32 

0.13 

26 

0.92 

1.21 

O.TB 

0.45 

0.17 

27 

O.kT 

1.52 

0.50 

0.41 

0.2* 

2o 

0.35 

1.12 

*.64 

0.44 

0.32 

2® 

0.37 

1.48 

2.90 

0.42 

o.«i 

30 

0,85 

1.32 

1.54 

0.52 

0.37 

31 

0.63 

The  FOLinwING  »EFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN 

THE  TABLE 

ABOVE 

*EAN 

0.46 

MA)t 

0.99 

MIN 

0.13 

f •  not  at  stated  time 

HIGHEST  STAGE  (From  incomplete 

RECORO) 

MAS  6. TO  AT  10100  A.M 

.  ON  AUG. 

15,  AFFECTED  BT 

HURRICANE 

Danny  . 

lowest  stage  mas  minus  1.00  ON  AUG.  1. 


oaily  stakes  for  1985 
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ATCHAFALAYA  BAY  AT  EUGENE  ISLAND  (LA.) 


LOCATION.  l*T.  ?9-??-l8.  LONG.  91-23-06.  EAST  SIDE  OF  ISLANO  WHERE  A  OREOGEO  CHANNEL  EXTENDING 

from  lower  atch»falaya  river  passes  through  point  au  feb  reef.  (sta.  sbgooio.) 
gage,  automatic  recorder  and  staff. 

general  information,  prior  yq  irts  gage  was  maintained  by  national  ocean  survey  with  gage  zero  at 

minus  P.99  FEFT.  NGVO.  GAGE  REESTABLISHED  IN  APR.  IB?S  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  WITH  GAGE  ZERO 

at  h.l'.G.  ON  MAR.  6,  1975  GAGE  WAS  RAISED  1 .59  F FET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AN© 
new  gage  Zero',  stages  from  jan.  i  thru  mar.  5  mere  corrected  to  new  datum. 

RECORDS  AvAILaBLF.  stage,  hay  26,  1939  To  MAY  3,  1972  AND  APR.  12,  1973  TO  DATE.  ADD  0.3  TO  DAILY 

STAGES  PRIOR  to  1944,  AND  SUBTRACT  0.7  FROM  DAILY  STAGES  FROM  1944  TO  1958.  EXTREMES  IN  CURRENT 
REPORTS  hAvE  BEEN  CORRECTED. 

extremes,  highest.  6. si  feet  (affected  by  hurricane)  on  june  27,  1957.  lowest,  (from  incomplete 

RECOROi  MINUS  3.86  FEET  ON  FEB.  22,  1976. 


OMIV 

eight  a.h.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1968 

ADJ.) 

Day 

JAN  FEB 

*AR  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.27 

F 

-0.52 

F  0.05 

0.20 

1.19 

1 .00 

0.60 

1.72 

-0.07 

-0.06 

o 

• 

o 

• 

2 

-O.Sl 

F 

-0.52 

-1.09 

-0.50 

t  .29 

0.77 

0.50 

0.50 

0.62 

0.76 

-1.10 

3 

-0,S| 

F 

-0.52 

-0.60 

-0.09 

1.25 

0.82 

0.68 

1.25 

0.50 

-0.25 

0.12 

4 

F 

-0.52 

F 

-0.52 

0.30 

0.30 

1  .37 

0.98 

0.70 

1.96 

0.35 

0.10 

0.09 

5 

F 

-0.52 

F 

-0.53 

0.45 

1.05 

1.57 

2.35 

0.82 

1.22 

-1.10 

0.1B 

0.63 

6 

F 

-0,52 

F 

-0.52 

0.63 

1.80 

t.98 

1.12 

0.75 

1.10 

0.92 

0.05 

0.05 

T 

F 

-0,53 

F 

-0.52  F 

-0.18 

0.90 

1.83 

1  .09 

0.75 

0.90 

1.02 

0.68 

0.85 

0.33 

S 

-0,53 

-n.35 

-0.39 

-0.03 

l.«3 

0,53 

0.69 

0.95 

0.88 

1.25 

0.35 

-0.31 

9 

-0.51 

0.77 

0.32 

1.13 

0.62 

0.36 

0.32 

0.29 

1.09 

1.06 

0.70 

-0.57 

10 

-0.15 

0.67 

0.40 

0.95 

0.50 

0.50 

-0.01 

0.07 

1.69 

1.21 

0.09 

-0.65 

11 

-0,1S 

1  .20 

1.13 

0.83 

0.75 

0.92 

0.90 

0.95 

t.SO 

0.60 

-0.67 

•0.B8 

12 

-0,51 

F 

-0.51 

1.18 

0.77 

0.72 

0.05 

0.60 

0.77 

1.39 

0.66 

-0.99 

-0.76 

13 

0,51 

-0.50 

0.93 

0.65 

0.86 

0,50 

0.66 

1.02 

0.55 

0.25 

-1.05 

-1.22 

14 

0,57 

F 

-0.51 

0.44 

0.67 

0.95 

0.87 

0.65 

1.22 

0.66 

0.18 

-1.09 

-1.60 

15 

0.01 

-0.14 

0.18 

0.03 

1.25 

0.65 

9.90 

1.20 

*0.05 

-0.68 

-0.70 

16 

-0,12 

-0.05 

-0.20 

0.07 

0.93 

0.63 

1  .90 

0.80 

-0.08 

-0.30 

-0,67 

IT 

F 

-0,52 

-0.53 

-0.43 

-0.03 

1.3< 

0.90 

1.20 

1.00 

0.81 

0.62 

-0.05 

18 

F 

-0,52 

-0.50 

0.36 

0.32 

0.95 

0.87 

0.81 

0.97 

1.10 

1.08 

0.60 

19 

F 

-0,52 

-0.12 

0.51 

0.89 

0,70 

1.11 

0.92 

1.20 

1.10 

1.10 

•0,30 

20 

F 

-0.51 

0.56 

0.62 

1.25 

1.32 

1.12 

0.82 

1.09 

1.80 

0.27 

70.30 

21 

F 

-o.5l 

0.75 

1,53 

1  .65 

1.05 

0.80 

1.62 

1.29 

-0.05 

-0,70 

22 

F 

-0,51 

1.55 

1.27 

1.52 

0.85 

0.83 

1.88 

1.51 

0.B9 

-0,35 

23 

F 

-0,52 

1.86 

1.95 

1.15 

0,80 

0,96 

1.75 

1.61 

0.52 

-0.62 

24 

-0,19 

1.62 

1.30 

0,90 

0.83 

1.16 

0.55 

1.05 

-0,60 

-0,68 

25 

-0.13 

1.27 

1 .10 

0.83 

0.55 

1.26 

1.15 

0.66 

-0.85 

•1.93 

26 

F 

-0,52 

1  .S3 

0.80 

0.69 

0.38 

1.26 

0.75 

0.76 

-0.11 

-1.35 

27 

0,24 

1.35 

0.90 

0.99 

0.88 

1.35 

0.23 

0.06 

-0.25 

-1.10 

28 

F 

-0,50 

0.75 

0.59 

-0.07 

0.73 

1.00 

0.35 

8.00 

-0.60 

•1  .26 

29 

0,35 

0.19 

0.87 

0.20 

0.80 

1.38 

0.60 

1.50 

-0.58 

•1.15 

30 

0,37 

-0.39 

0.77 

0.57 

0.75 

1.60 

1.07 

1.05 

-0.50 

-0.73 

51 

0.02 

1.32 

0.65 

1.66 

-1.01 

•0.83 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

-0,24 

0.57 

0.60 

0.90 

0.77 

1.02 

1.07 

0.72 

-0.03 

-0,56 

MAX 

0,57 

1.6S 

1.80 

1  .65 

2.35 

9,90 

1.96 

9,00 

1.10 

0.63 

MIN 

F 

-0.55 

-1.09 

-0.50 

-0.07 

-0.01 

0,07 

0.23 

-1.10 

-1  .09 

-1.93 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

highest  stage  was  6.09  at  inn  a.n.  on  aug.  15,  affected  by  hurricane  danny. 
LOWEST  STAGE  WAS  minus  1.93  ON  DEC.  25. 
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DAILY  STASES  FOR  1065 


FAST  COTE  BLANCHE  SAT  AT  LUKES  LANDING,  L*. 

LOCATION.  I.AT.  29-35-48,  LONG.  91-32-35.  ON  DOCK,  2.8  hilES  NORTH  OF  ENTRANCE  TO  BAYOU  SALE  AND 
2.1  HUES  SOUTH  OF  SOUTH  BEND,  LA.  (STA.  888001  3.) 

Sage'.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  22,  1957,  tq  DATE. 

extremes,  highest,  estimated  9. so  feet  (caused  by  hurricane)  on  aug.  is,  irbs.  lomest,  minus  3.66 

FEET  On  APR.  9,  1 957 . 


Daily 

EIGHT  a 

.H.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

N6V0 

PAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

1.22 

2.00 

0.57 

2.01 

2.98 

2.69 

2.1* 

3.25 

1.12 

1.52 

2.26 

2 

-0,26 

1.2« 

0.60 

0.96 

3.09 

2.51 

1  .61 

1  .94 

2.36 

2.25 

0.02 

3 

0,35 

1.00 

0.93 

1.02 

3.15 

2.«6 

.2,02 

3.12 

2.13 

1.47 

1.96 

« 

-0.3o 

1.32 

2.19 

1.62 

3.05 

2.13 

2.25 

3. ST 

2.2* 

1.56 

1.83 

s 

-0.35 

F  0.50 

-0.27 

2.99 

2.56 

3.07 

2.84 

2.53 

2.82 

0.40 

1  .85 

1.80 

6 

0>2 

-0.15 

-0.19 

1.60 

3.32 

2.94 

2.32 

2.50 

2.77 

1.95 

1.62 

l.«l 

7 

0,10 

0.00 

0,95 

2.86 

3.10 

2.25 

2.25 

1 .87 

2.65 

2.*1 

2.00 

1.60 

8 

0,»8 

0.70 

1  .08 

1.19 

2.94 

2.24 

2.08 

1.84 

2.48 

3.04 

1.84 

0.90 

9 

1,06 

t  .80 

1.69 

2.37 

2.1« 

2.13 

1.68 

1.7) 

2.99 

2.54 

2.25 

0.65 

10 

1.7* 

1.79 

1.56 

2.21 

1.74 

2.01 

1.55 

1.55 

3.12 

2.65 

1.32 

0.67 

11 

1,02 

1.50 

2.90 

1.84 

2.17 

2.73 

1.70 

1.83 

3.02 

2.27 

1.11 

0.88 

12 

-0,26 

2.62 

1.75 

2.26 

1  .90 

2.10 

2.25 

2.94 

2.07 

0.75 

0.67 

13 

l,7o 

r  i  .bo 

2.65 

1.59 

2.25 

1  .85 

2.29 

2.52 

2.02 

2.2« 

0.92 

0.20 

1  A 

1,63 

0.58 

2.56 

1.95 

2.75 

2.62 

2.29 

2.76 

2.22 

2.15 

1.17 

-0.37 

15 

0 .95 

0.27 

1  ,80 

1.57 

1.86 

2.88 

2.26 

5.65 

2.88 

2.10 

1.59 

0,96 

16 

li.27 

0.29 

2.60 

1.90 

1.70 

2.72 

2.23 

2.26 

1.71 

1.98 

1.00 

17 

0,05 

0.16 

1.1T 

0.81 

1.76 

3.29 

2.«9 

2.59 

2.10 

2.48 

1.65 

18 

0,09 

0.19 

2.35 

1.90 

2.04 

3.07 

2.58 

2.80 

3.02 

2.92 

1.90 

19 

-0,07 

0.39 

1.20 

2.03 

2.70 

2.)7 

2.59 

3,04 

2.79 

2.83 

0.66 

20 

-1.00 

0.80 

1.93 

2.28 

2.70 

2.64 

2.79 

F 

2.00 

2.75 

3.09 

1.42 

0.95 

21 

1.80 

2.31 

2.«l 

3.18 

3.  |5 

2.36 

2.45 

3.34 

2.70 

0.62 

0.44 

22 

2.09 

1.59 

3.26 

2.85 

3.11 

2.25 

2.50 

3.54 

3.22 

1.79 

0.90 

23 

2.80 

2.2« 

3.57 

2.72 

2.60 

2.14 

2.70 

3.61 

3.45 

1.91 

0.88 

29 

1.90 

2.00 

3.31 

2.50 

2.12 

2.35 

2.95 

2.26 

3.07 

0.74 

0.60 

25 

2.85 

2.2« 

2.85 

2.37 

2.10 

2.15 

2.70 

2.95 

2.30 

1.42 

-0.57 

26 

2.09 

2.58 

3.92 

1.56 

1.94 

1.93 

2.93 

2.13 

2.20 

1.53 

0.00 

27 

1.10 

2.85 

3.10 

2.15 

1  .43 

2.35 

3.10 

1.70 

1.35 

1.54 

0.30 

28 

1  .35 

3.20 

2.39 

1.63 

1.82 

2.20 

3.07 

2.01 

0  6.15 

1.37 

0.41 

29 

2.25 

1,90 

2.9« 

1  .46 

2.17 

3.07 

2.41 

4.00 

1.25 

0,90 

30 

2.32 

1.15 

2.«2 

2.30 

2.26 

3.20 

2.56 

2.67 

1.57 

1.30 

31 

0.22 

3.09 

2.27 

3.52 

-0.40 

1.65 

THE 

folloning 

REFER 

ONLY  TO 

REA0IN6S 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.78 

2.03 

2.28 

*.91 

2.26 

2.73 

2.43 

1.62 

0.91 

MAX 

5.20 

3.57 

3.32 

2.69 

3.87 

0  6.15 

2.*2 

2.26 

MIN 

-0.27 

0.57 

0.96 

1  .«b 

1.55 

1.70 

-0.40 

0.62 

-0.57 

F-  NOT 

at  stated  time 

0- 

AFFECTED 

BY  HURRICANE 

HIGHEST  STAGE  mas  ESTIMATED  9.50  ON  AUG.  is,  AFFECTED  BY  HURRICANE  DANNY, 
L0nE4T  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  MINUS  1.00  ON  JAN.  20. 


PART  n 


OBSERVED  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 


OTHER  WATERSHEDS 


MISSISSIPPI  RIVER  ST  TARBERT  ISN0IN6.  MISS 


253 


0ISCHAR6E  OBSERVATIONS 


MAIM 

C  H  A 

M  N  E  l 

TOTAL 

DtTE 

MEAN  base 

MAXIMUM 

MtOTH 

AREA 

VELOCITIES 

0ISCHAR6E 

0T8CHAR8E 

REaoims 

OEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

1483 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CF8 

JAM  02 

44. AS 

55 

3843 

1818 

4.72 

7.80 

784 

JAM  os 

44.05 

SS 

3838 

1838 

4.84 

8.47 

778 

jam  ot 

43.13 

58 

S85T 

1833 

3.24 

7.43 

573 

JAn  10 

AT. 04 

54 

363T 

1  TOT 

3.28 

4.23 

848 

jam  14 

4T.40 

82 

3840 

1821 

3.14 

7.34 

438 

jam  it 

4T.14 

82 

3842 

1850 

3.04 

7.08 

442 

jam  22 

«*.  81 

54 

3834 

1818 

4.84 

7.28 

782 

JAM  25 

38.43 

51 

3524 

1410 

4.82 

8.21 

832 

JAM  2S 

33.15 

44 

3440 

1303 

4.04 

8.08 

333 

jam  It 

32.42 

SO 

3423 

1234 

3.4T 

*. 78 

480 

EES  04 

30.T0 

48 

3418 

1188 

S.8T 

4.50 

432 

FEB  OT 

30.50 

44 

340T 

1188 

3.82 

4.48 

433 

FES  11 

33. SO 

50 

3455 

1343 

4.20 

3.78 

384 

FES  11 

35.10 

1240 

4.32 

H  380 

FEB  14 

ST. 20 

SI 

3442 

1423 

4.44 

8.78 

834 

FEB  21 

38. TJ 

53 

3444 

1488 

•  .*2 

5.43 

857 

FEB  25 

34.30 

32 

3331 

1442 

4.83 

7.13 

840 

FEB  2S 

41.43 

34 

3S2T 

1434 

4.54 

8.32 

753 

mar  04 

44.80 

81 

38T4 

1TT3 

5.30 

7.83 

440 

NAB  ot 

48.31 

81 

3844 

lSlt 

3.42 

8.02 

481 

mar  11 

50.83 

81 

3414 

1834 

5.85 

4.12 

1030 

MAR  14 

31.83 

T 1 

3420 

1 472 

5.88 

8.84 

1114 

mar  :« 

52.80 

88 

3400 

2024 

3.14 

8,12 

1034 

mar  21 

33.05 

88 

3435 

2048 

3.20 

7. 74 

1083 

MAR  25 

32. TO 

88 

3435 

2002 

3.23 

4.43 

t04T 

MAR  20 

32.40 

88 

3455 

2013 

4.47 

7.43 

1001 

APR  01 

50.84 

83 

3453 

14ST 

4.83 

4.72 

412 

APR  04 

44.32 

58 

3403 

iTsT 

4.88 

7.02 

880 

APR  OS 

48.80 

5T 

3408 

1TJT 

3.0T 

7  ,84 

873 

APR  OB 

48.80 

80 

340  T 

ITSI 

5.02 

4.43 

883 

APR  11 

44.33 

38 

340T 

1712 

3.12 

4.34 

877 

APR  11 

44. TO 

88 

3408 

I4ST 

3.08 

8.17 

4*8 

APR  15 

SO. 00 

88 

3408 

2013 

3.31 

8.04 

1084 

APR  IS 

50.10 

88 

3408 

2014 

4.84 

7.83 

483 

APR  22 

48.32 

T4 

3840 

20(8 

4,88 

4.32 

443 

APR  2B 

43.88 

T1 

3834 

1404 

4.31 

8.38 

834 

APR  24 

44.43 

80 

3848 

1 TT2 

4.40 

4.34 

774 

MA»  02 

42. TT 

34 

3833 

1888 

4.34 

4.37 

740 

MAf  OS 

41.40 

58 

3822 

1435 

4,27 

4.24 

848 

MAT  04 

42.10 

3T 

3824 

14ST 

4.42 

3.43 

737 

MAy  13 

42.43 

3T 

3838 

1424 

4.38 

4.58 

70S 

MAT  IS 

42.20 

34 

3824 

1423 

4.23 

3.44 

441 

MAf  20 

38.20 

50 

3442 

1443 

4.08 

3.38 

804 

MAf  23 

S3.T8 

44 

34T4 

1408 

3.8T 

3.04 

343 

NAT  2S 

33.40 

48 

3431 

1282 

3.44 

4.38 

308 

hat  SO 

32. ST 

44 

3440 

1230 

3. 87 

4.32 

484 

JUn  03 

30.02 

81 

3420 

1143 

3.71 

«.S4 

423 

JUM  OS 

28.82 

41 

3413 

1118 

3. TO 

4.41 

414 

JUN  10 

2T.S2 

38 

3402 

1084 

3.81 

*.44 

407 

JUM  13 

30.00 

40 

3424 

114T 

S.TT 

4.83 

433 

JUM  IT 

32.40 

42 

343T 

UTS 

3.40 

4.83 

434 

JUH  to 

34.43 

48 

S4T4 

1301 

4.20 

3, IT 

348 

JUN  S4 

33.33 

48 

3480 

1248 

3.42 

4.84 

504 

JUr  2T 

32.33 

44 

344T 

1220 

4,07 

4.78 

448 

JUL  01 

30.02 

40 

3421 

1042 

3.80 

4.43 

413 

JIM.  os 

24,02 

38 

3344 

483 

3.37 

4.34 

344 

JIM.  II 

23.34 

ST 

3341 

444 

3.38 

3.41 

1ST 

JUL  IS 

22.84 

34 

3388 

408 

3.38 

3.83 

308 

JUL  it 

21.30 

33 

3388 

ATI 

3.34 

3.43 

24t 

JUl  13 

21.03 

34 

3383 

848 

3.24 

3.32 

274 

JUL  *4 

14.28 

31 

3380 

T44 

3,14 

3,84 

233 

AUO  01 

IS.iO 

30 

SITS 

TT2 

3.12 

3.34 

24| 

AIK  OS 

IT  ,40 

30 

33T4 

T34 

3.15 

3.70 

231 

CONTINUED  on  Mf it  m« 


25* 


Mississippi  river  »r  tarbert  landing,  miss 

OISCHARCC  OBSERVATIONS 


CONTINUED 


MAIN 

chan 

N  E  L 

OVERBAMK 

total 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM  HIDTM 

•  REA 

VELOCITIES 

discharge 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

mean 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

1*65 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CPS 

CPS 

AUB  OS 

IT.  *5 

24 

3375 

T5S 

3.16 

3.57 

238 

AUB  12 

20.46 

31 

3365 

855 

3.40 

3.76 

240 

AUB  1* 

14.T5 

52 

33S6 

641 

3.43 

3.63 

BBS 

AUB  22 

21.16 

36 

3365 

*06 

3.44 

3.63 

312 

AUB  26 

21.05 

35 

3340 

662 

3.50 

3.83 

30* 

AUB  2* 

22.20 

36 

3343 

4lT 

3.50 

3.46 

321 

SEP  OS 

22.  T3 

37 

3343 

432 

3.46 

3.65 

325 

SEP  05 

22.54 

36 

3343 

422 

3.45 

3.61 

316 

seb  o« 

21  .30 

35 

3340 

84 1 

3.36 

3.66 

244 

SEP  12 

20.65 

34 

3364 

872 

3.46 

4.13 

301 

SEP  16 

14.25 

S3 

3362 

836 

3.16 

3.67 

264 

SEP  1* 

IT. 87 

32 

3375 

78T 

3.07 

3.54 

B42 

SEP  23 

16. 6T 

31 

3366 

755 

3,03 

3.3* 

230 

SEP  26 

15.  BT 

SO 

3364 

731 

2.42 

3.33 

214 

SEP  30 

16.60 

30 

3364 

731 

3,06 

3.S* 

224 

OCT  os 

IT. OS 

30 

3342 

726 

3.1* 

3.64 

232 

OCT  OT 

1T.T3 

30 

3360 

726 

3.16 

3.61 

232 

OCT  10 

IS. 43 

31 

3367 

761 

3.14 

3.63 

234 

OCT  15 

14. SB 

33 

3340 

84* 

3.3* 

3.67 

288 

OCT  IT 

14.40 

35 

3345 

656 

3.33 

3.72 

266 

OCT  21 

22.46 

36 

3401 

453 

3.67 

4.24 

330 

OCT  2* 

28. 66 

43 

3426 

1164 

3.84 

4.32 

447 

OCT  2* 

33.08 

•6 

34TB 

13*4 

S.4S 

4.63 

324 

OCT  Si 

34.43 

•  7 

3461 

136* 

4.01 

4.82 

348 

nOv  op 

33.65 

•6 

346* 

1342 

3.56 

4.70 

461 

NOV  OT 

52.30 

45 

3456 

1266 

3.4* 

5.06 

313 

NOV  12 

30. TO 

46 

3435 

1207 

4.01 

5.32 

48A 

NOv  16 

30.30 

45 

3435 

1221 

3.64 

4.61 

475 

NOv  IB 

32.T5 

•S 

346T 

1282 

4.23 

3.43 

544 

NOv  21 

35.  T4 

48 

3447 

1360 

4.3* 

6.33 

606 

NOv  25 

41.58 

55 

3746 

1605 

4.74 

6.61 

761 

nOv  2T 

43.13 

57 

3604 

1705 

4.S4 

7.3* 

823 

OEC  02 

46.16 

62 

3643 

1745 

5.2* 

7.47 

450 

OEc  06 

47.40 

64 

3666 

1844 

5.36 

6.10 

1016 

DEC  0* 

48.30 

64 

366* 

1832 

5.52 

6.50 

ton 

OEc  12 

46.73 

65 

3875 

1*13 

5.36 

6.32 

1023 

DEC  16 

•4.60 

64 

3865 

1**4 

5,88 

6.45 

list 

DEC  14 

50.00 

63 

3640 

1*14 

5.62 

•.*7 

1076 

DEC  23 

48.67 

64 

3675 

1674 

3.56 

4.8* 

1042 

OEC  30 

•2.62 

60 

360* 

1541 

4.73 

7.47 

733 

0ISCMAR6E 

RANGE. 

LONER  OLD  RIVER  AT  MILE 

306.3. 

(STA. 

0110011. 

) 

GAGE.  RED  RIVER 

landing,  la. 

STAFF  type  at 

NILE  302.4 

.  ZERO, 

NGVO 

H1SSISIIPPI  RIVER 

ABOVE 

PROFIT  ISLANO 

CHUTE  (LA.) 

too 

1000 

1000 

1*63 

PT 

PT  PT 

SO  PT 

PPS 

PPS  CPS 

CPS 

El  20 

25.30 

UT  2428 

1366 

A. 76 

*.30 

64* 

DISCHARGE  RANGE.  UPSTREAM  PROM  BATON  ROUGE  AT  NILE  234.*. 
(STA.  OttAOOB.) 


GAGE.  BATON  ROUGE >  LA.  STAPP  TYPE  AT  MILE  226.4.  ZERO.  NGVO 


PEI  BO 


PROFIT  I  St  UNO  CHUTE  (LA.)  255 

OISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN 

C  H  A 

N  N  E  L 

OVERBANF 

total 

oate 

nEAn  gage 

MAXINUN 

MIOTH 

AREA 

VELOCITIES 

discharge 

discharge 

READING 

DEPTH 

NEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

loss 

ft 

FT 

FT 

sa  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CP8 

JAn  1* 

31.20 

02 

1108 

T02 

7.60 

8.80 

540 

FES  20 

25.10 

8T 

1017 

404 

5.57 

6.70 

275 

APR  to 

11.50 

02 

1010 

604 

6.01 

•  .TO 

418 

NAv  IS 

28.50 

00 

1008 

520 

5,01 

7.00 

262 

AUt  01 

T  .40 

58 

870 

116 

3 ,54 

4.70 

112 

SEP  18 

8.10 

50 

870 

124 

2.08 

3.70 

06.5 

NOv  21 

22.25 

T6 

052 

472 

5.05 

6.70 

281 

OEr  18 

14.00 

00 

1030 

618 

4.58 

5.50 

270 

DISCHARGE 

RANGE.  UPSTREAM  FROM 

BATON  rouge 

AT  MILE 

248. 

(STA. 

0115000.) 

gage.  BATON  ROUGE# 

LA.  STAFF 

TYPE  AT  NILE 

228.4. 

ZERO#  NGVD 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  BELLE 

CHA38E. 

LA. 

100 

1000 

1000 

1485 

FT  FT  FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  00 

1800 

4.54 

•68 

FEB  15 

IT  20 

1.60 

620 

MAR  11 

1T42 

464 

APR  16 

4.85 

1805 

453 

NAV  22 

16T4 

3.42 

3.44 

573 

JUR  10 

2128 

1672 

2.23 

2.30 

362 

JUL  24 

2082 

1584 

2.04 

2.11 

323 

AUB  21 

2111 

1555 

1.75 

1.78 

272 

SEP  11 

2100 

1600 

1.72 

1.76 

275 

OCT  03 

2144 

1580 

1.50 

1.65 

251 

NOv  20 

2144 

1716 

2.42 

2.47 

502 

DEC  05 

2265 

1817 

5.03 

5.08 

413 

MEASUREMENTS  made  BY  U.S.  GEOLOGICAL  survey. 

OISCHARGE  RANGE.  AT  FERRY  CROSSING  AT  MILE 

76.0. 

(STA.  0138804. 

) 

POINTE  A  LA  HACHE  RELIEF  OUTLET 

(BOHEMIA  SPILLMAY) 

ABOVE  MEAD  OF 

passes 

1465 

FT  FT  FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAn  04 

6.12 

182000 

5.16 

440000 

OISCHARGE  RANGE.  VARIOUS  OUTLETS  ALONG  EAST 

BANK  OF  MISSISSIPPI 

RIVER# 

NILE  33.1  TO  NILE  44.2  ABOVE 

HEAO  OF  PASSES.  (STA,  0143504.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  NEST 

POINT  A  L* 

HACHE# 

la.  AUTOMATIC 

TYPE. 

ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  48.7. 

ZERO.  NGVD 

1885 

FT 

FT 

FT 

CUBITS  GAP 

100 

SB  FT 

FPS 

FPS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

PR  27 

1.80 

67 

4347 

1681 

3.41 

4,40 

576 

CONTINUED  ON  NEXT  PARE 
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cubits  gap 


CONTINUED 


DATE 

1*85 
APR  27 


i*a5 
APR  27 


1*85 
APR  27 


1*85 
APR  27 


DISCHARGE  PARSE,  200  FEET  ABOVE  ENTRANCE  TO  MISSISSIPPI  RIVE*. 
tSTA.  0150*04.) 

SACE.  MISSISSIPPI  river  At  VENICE.  LA.  AUTOMATIC  TVPEr  MILE  10.7  ON 
RIGHT  sank.  zero.  NGVO 


MAIN  PASS  NEAR  PILOTTONN,  LA. 


DISCHARGE  observations 


MAIN 

CHANNEL 

OVERSANK 

TOTAL 

MEAN  GAGE 

reading 

MAXIMUM 

DEPTH 

width 

AREA  velocities 

MEAN  MAXIMUM 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

FT 

FT 

FT 

100 

SO  FT  FPS 

FPS 

1000 

CF8 

1000 

CF8 

T.T8 

30 

1312 

20*  2.5* 

3.50 

53.0 

DISCHARGE  RANGE.  at  HEAD  OP  PASS  (OPPOSITE  MILE  THREE.  MISSISSIPPI  RIVER). 
(STA.  0151004.) 


GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OP  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE.  0.6  MILES 
OOMN8TREAM  FROM  HEAD  OP  PASSES.  ZERO.  NGVO 


OCTAVE  PASS  NEAR  PILOTTOMN.LA. 


FT 

FT 

FT 

too 
so  ft 

FPS 

FPS 

1000 

CPS 

1000 

CPS 

3. 73 

IS 

438 

*2.5 

2.53 

3.20 

10.S 

OlSCHARGF 

RANGE. 

AT  HEAD  OF 

PASS  (OPPOSITE 

NILE  THREE, 

MISSISSIPPI  RIVER). 

(STA.  0152004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  MEAD  OP  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE.  0.8  MILES 
DOWNSTREAM  FROM  HE AO  OP  PASSES.  ZERO,  NGVO 


BRANT  PASS  NEAR  PILUOTTOWN.  LA. 


FT 

FT 

FT 

no 

SO  FT 

FPS 

FPS 

1000 

CPS 

1000 

CPS 

3.88 

22 

843 

*1.5 

2.48 

5.50 

22.5 

DISCHARGE  RANGE.  AT  HE AO  OF  PASS  (OPPOSITE  NILE  THREE.  MISSISSIPPI  RIVER). 
(STA.  0151004.) 


GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  MEAD  OP  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.8  MILES 
DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVO 


RAPHAEL  PASS  NEAR  PTLLOTTQMN,  L*. 


PT 

FT 

FT 

no 

S8  FT 

PP8 

FPS 

1000 

CPS 

1000 

CPS 

3.83 

12 

282 

20.8 

l.*S 

2.50 

0.0 

DISCHARGE  RANGE.  AT  NEAO  OP  PASS  (OPPOSITE  NILE  THREE,  MISSISSIPPI  RIVER). 
(STA.  0154004.) 


CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


RAPHAEL  PASS  HEAR  P1LL0TT0MN.  LA.  CONTINUED  25? 

CASE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OP  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE*  0.6  MILES 
OONNSTREAN  FROM  HEAD  OF  PASSES.  7ER0.  MSVD 


OLD  RIVER  flUTFLON  CHANNEL  NEAR  KNOX  LAN0IN6.  LA. 
0I8CHAR6E  OBSERVATIONS 


MAIN 

C  K  A 

N  N  E  L 

OVESSANK 

total 

date 

MEAN  case 

MAXIMUM 

hioth 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

discharge 

reading 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

1465 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CPS 

CFS 

JAn  16 

36.03 

46 

1775 

674 

4.30 

4,64 

242 

FEN  06 

18.35 

31 

1713 

346 

2.  86 

3.14 

113 

FES  13 

24.11 

36 

1762 

442 

2.53 

3.14 

125 

FEN  27 

28.57 

34 

1810 

563 

2.61 

3.30 

154 

NAr  IS 

40.10 

54 

1834 

402 

5.17 

5.46 

466 

MAR  27 

41.00 

44 

1836 

732 

4.35 

4.84 

32T 

APR  10 

36.45 

43 

1754 

636 

3.83 

4.20 

243 

MA»  01 

30.60 

40 

1784 

606 

3.24 

3.70 

144 

MAY  08 

24.10 

34 

1765 

382 

3.16 

3.48 

1S4 

HAV  22 

23.37 

34 

1734 

467 

3.20 

3.67 

144 

JUn  03 

14.28 

28 

1680 

360 

4.16 

4.46 

150 

JUN  14 

22.37 

30 

1735 

426 

3.51 

3.81 

150 

JUL  10 

13.37 

24 

1681 

305 

3.46 

4.72 

121 

JUL  24 

13.83 

22 

1664 

274 

3.64 

3.44 

102 

AUB  07 

10.10 

18 

1640 

215 

3.76 

4.14 

SO. 4 

AUf  21 

6.46 

IT 

1633 

207 

2.55 

3.04 

52.7 

SEP  IS 

11.47 

20 

1674 

258 

3.42 

4,20 

BS.3 

OCT  02 

4.76 

18 

1667 

226 

3.44 

3.46 

77. S 

NOv  06 

20.65 

31 

1734 

435 

2.65 

3.41 

115 

DEC  04 

33.75 

48 

1804 

727 

4.34 

5.30 

314 

OEC  18 

38.03 

50 

1808 

783 

«.ll 

«.65 

322 

0I8CHARGE 

RANGE.  5.5 

MILES  OONNSTREAN  FROM 

OLD  RIVER 

CONTROL  STRUCTURE. 

CSTA. 

026001 I.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE 

AT  CONTROL 

STRUCTURE. 

ZERO.  NGVD 

ATCHAFALAVA 

RIVER  AT 

SINNESPORT,  la. 

too 

1000 

1000 

1463 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAn  03 

27.15 

51 

1430 

764 

4.17 

5.14 

314 

JAn  08 

24.00 

53 

1430 

807 

4.47 

5.34 

361 

JAn  it 

30.55 

55 

1424 

827 

4.75 

5.41 

343 

JAN  15 

30.80 

57 

1454 

855 

4.5T 

5,76 

341 

JAN  IS 

30.10 

54 

1455 

846 

4.64 

5,87 

343 

JAN  24 

23.15 

44 

1412 

750 

3.44 

4,50 

244 

JAn  24 

17.76 

43 

ISSS 

540 

3.74 

4.44 

224 

PEN  03 

14.65 

34 

1870 

544 

3.41 

4.17 

ISS 

FES  08 

14.65 

«0 

1671 

530 

3.51 

«.22 

!4| 

FES  12 

14.30 

44 

1402 

624 

4.10 

5,04 

256 

FES  IS 

20.80 

45 

1405 

653 

4.06 

4.85 

267 

PER  22 

21.40 

47 

1412 

684 

3,46 

«.S4 

272 

PER  26 

23.80 

47 

1418 

714 

4.22 

5.14 

sot 

NAR  01 

27.06 

50 

1435 

758 

4.51 

3.52 

341 

MAR  03 

30.48 

54 

1460 

825 

4.74 

3. 78 

345 

MAR  os 

32.48 

56 

1474 

864 

5.00 

6.17 

432 

NAR  12 

34.55 

60 

2015 

887 

5.11 

6.35 

453 

NAR  IS 

35.38 

56 

1481 

681 

5,20 

6.41 

456 

NAS  14 

35.80 

6! 

1444 

437 

4.41 

6.13 

460 

NAR  22 

35.40 

60 

1486 

446 

4,76 

5.67 

451 

MAR  26 

35.55 

61 

1487 

435 

4.43 

6.10 

461 

CONTINUED  ON  NEXT  PACE 
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ATCHAFALAYA  river  at  sinherport,  LA 
DISCHARGE  OBSERVATIONS 


CONTINUED 


N  A  I  N 

C  H  A 

N  N  C  L 

0VER6ANK 

TOTAL 

date 

MEAN  GAGE 

NAXINUN 

HIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

OEPTH 

NEAN 

NAXINUN 

too 

1000 

1000 

14#5 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CF8 

CFS 

NAN  29 

35.13 

39 

1982 

992 

9.80 

5.85 

632 

APR  02 

39.20 

56 

I960 

869 

9.93 

6.21 

826 

APR  05 

31.82 

59 

1966 

629 

9.60 

3.60 

379 

APR  09 

31.93 

S3 

1966 

629 

9.75 

3.56 

391 

APR  12 

32.15 

60 

1969 

911 

9.66 

5.60 

625 

APR  16 

32.50 

60 

1969 

916 

9.62 

3.39 

923 

APR  19 

32.60 

60 

19TS 

916 

8.73 

5.63 

933 

APR  23 

31.12 

60 

1969 

699 

9.53 

3.56 

903 

APR  30 

27.95 

59 

193T 

806 

9.25 

5.06 

392 

HAf  03 

23.97 

52 

1923 

769 

«.I3 

6.76 

316 

NAV  ot 

25.30 

51 

1923 

767 

9.22 

6.93 

329 

NAY  10 

23.65 

51 

192J 

770 

9.19 

5.09 

322 

HAY  19 

26.90 

51 

1926 

760 

9.90 

3.11 

399 

NAV  IT 

29.90 

50 

1922 

738 

9.12 

6.91 

312 

HAv  2] 

20.69 

96 

1900 

672 

3.66 

*.S3 

260 

NAY  29 

18.57 

98 

1692 

692 

3.73 

9.61 

260 

NAV  29 

17.37 

92 

1866 

613 

3.77 

8.59 

231 

NAY  31 

13.87 

90 

1679 

571 

3.60 

*.37 

203 

JUN  09 

19.02 

39 

1871 

599 

3.98 

6.26 

187 

JUN  07 

13.27 

» 

1868 

523 

3.31 

6.83 

163 

JUN  11 

13.35 

38 

1670 

530 

3.96 

6.37 

169 

JUN  16 

17.98 

90 

1669 

393 

3.75 

8.76 

223 

JUN  29 

17.10 

91 

1686 

600 

3.66 

9.32 

221 

JUN  28 

16.05 

90 

1882 

377 

3.71 

«.37 

218 

JUl  02 

19.95 

38 

1870 

526 

3.99 

*.26 

169 

JUL  09 

10.89 

33 

1859 

966 

3.09 

8.07 

131 

JUL  12 

10.95 

35 

1639 

969 

3.18 

3.91 

187 

JUL  16 

9.59 

36 

1899 

935 

3.10 

3.63 

161 

JUL  19 

9.72 

35 

1699 

939 

3.08 

3.61 

190 

JUL  23 

9.10 

33 

1897 

952 

2,87 

3.37 

130 

JUL  26 

8.52 

36 

1693 

993 

2.71 

3.36 

120 

JUL  30 

7.02 

39 

1835 

913 

2.35 

3.91 

IDS 

AUt  02 

9.82 

32 

1829 

388 

2.91 

3.26 

93.6 

AUR  06 

5.98 

31 

1625 

375 

2.90 

3.30 

90.0 

AUR  09 

6.30 

39 

1832 

399 

2.60 

3.76 

102 

AUG  13 

7.06 

33 

1639 

913 

2.69 

3.66 

109 

AUG  20 

9.11 

29 

2019 

360 

2.07 

2.76 

to.t 

AUG  23 

8.10 

36 

1898 

996 

2.91 

3.91 

130 

AUR  27 

9.60 

35 

1632 

971 

3.03 

3.83 

193 

AUR  30 

10.00 

35 

1652 

981 

3.03 

3. 67 

166 

SEP  09 

11.73 

37 

1862 

Soo 

3.38 

6.13 

167 

REP  06 

10.73 

37 

1656 

981 

3.16 

3,63 

133 

SEP  10 

10.23 

35 

1659 

976 

3.06 

3.65 

167 

SEP  13 

9.20 

39 

1897 

933 

2.96 

3.96 

133 

SEP  17 

7.08 

33 

1635 

923 

2.60 

3.65 

110 

SEP  20 

•>.62 

32 

1632 

917 

2.36 

2.98 

*6.2 

SEP  23 

3  00 

30 

1620 

386 

2.08 

2.36 

60.6 

SEP  27 

9.73 

30 

1621 

363 

2.39 

2.76 

69. T 

OCT  0| 

3.70 

31 

1629 

900 

2.9| 

2,96 

96.3 

OCT  09 

3.90 

31 

1635 

901 

2.27 

2.91 

91.0 

OCT  OS 

3.98 

31 

1639 

900 

2.39 

3.00 

*3.7 

OCT  11 

6.65 

33 

1637 

919 

2.67 

3.19 

102 

OCT  16 

9.13 

33 

1699 

996 

2.96 

3.6T 

136 

OCT  10 

9.15 

35 

1650 

931 

2.66 

3.76 

12* 

OCT  22 

13. SS 

90 

1679 

599 

3.39 

3.96 

162 

OCT  25 

19.68 

90 

1672 

369 

3.63 

6.35 

1*3 

OCT  SO 

20.98 

96 

1903 

670 

3.90 

6.30 

261 

NOV  01 

19.90 

95 

1900 

665 

3.76 

6.63 

232 

NOV  05 

17.33 

93 

1695 

633 

3.35 

6.39 

226 

NOV  OS 

16.37 

92 

1666 

607 

3.69 

6.61 

212 

NOV  13 

19.93 

92 

1663 

589 

3.59 

6.26 

211 

NOV  15 

13.85 

92 

1666 

593 

3.57 

8.30 

212 

NOV  19 

17.20 

93 

1693 

619 

3.62 

9.86 

226 

NOV  22 

21.35 

97 

1909 

692 

3.99 

9.72 

273 

NOV  26 

23.32 

33 

1922 

796 

6.22 

3.15 

332 

OEC  03 

30.00 

36 

1999 

682 

6.89 

3.3S 

395 

OEC  10 

31.75 

39 

1962 

906 

6.66 

3.62 

636 

continued  on  neat  rase 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  SIMMESPOPT,  LA 
DISCHARGE  OBSERVATIONS 


CONTINUED 
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N  A  I  N 

C  N 

A  M 

N  £  L 

OVERSANK 

TOTAL 

date 

MEAN  gage 

MAXIHUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

reading 

DEPTH 

NEAN 

MAXINUN 

mo 

1000 

1000 

1485 

FT 

FT 

FT 

SD  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CF8 

DEC  IS 

32.23 

60 

1464 

412 

4.72 

5.93 

410 

DEC  IT 

3?.to 

60 

1470 

414 

4. S» 

6. OS 

455 

DEC  20 

32.40 

61 

1475 

432 

4. SO 

6.15 

44B 

DEC  24 

31.42 

60 

1462 

S44 

4.62 

6.41 

431 

DEC  31 

24. AT 

54 

1424 

S12 

4.07 

4.64 

331 

DISCHARGE 

RANGE. 

DONNSTREAH  FROM  KANSAS 

CITY 

SOUTHERN 

railroad 

BRIDGE  AT 

NILE  6, 

.2.  (STA 

.  0304512.) 

GAGE.  AUTONATIC  TYPE  ON  BRIOGE 

(NILE  4.4). 

ZERO.  N6VD 

BAYOU 

CHENE 

BEL08  8AV0U 

CROOK  CHENE 

(LA.) 

1485 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAn  10 

14.10 

14 

224 

2747 

2.14 

2.30 

3447 

JAM  17 

14.40 

14 

225 

2743 

2.18 

2.60 

3478 

JAn  24 

IP.  52 

16 

217 

2214 

1.23 

1.60 

2737 

JAn  31 

4. TO 

13 

212 

1606 

1.29 

1.60 

2075 

FEB  07 

8*44 

12 

207 

1416 

1.15 

1.30 

1644 

FEB  21 

11.30 

15 

211 

2010 

1.65 

2.10 

3313 

FEB  20 

IP. 53 

17 

214 

2324 

1.88 

2.30 

4382 

NAP  07 

15.04 

20 

228 

2800 

2.28 

2.70 

6384 

nAR  21 

17.05 

21 

234 

3154 

2.58 

3.10 

8146 

HAR  28 

16.80 

20 

244 

1133 

2.50 

2.40 

7840 

APR  04 

15.40 

14 

234 

2763 

2.24 

2.60 

6343 

APR  11 

15.47 

IB 

231 

2342 

2.07 

2.30 

5367 

APR  18 

14.71 

14 

233 

2767 

2.35 

2.80 

6510 

HAV  02 

13.50 

17 

214 

2233 

1.62 

2.00 

3616 

HAY  04 

12.48 

15 

216 

2064 

1.83 

2.30 

J741 

NAY  16 

11.00 

16 

216 

2164 

1.63 

1.40 

3524 

NAY  23 

10.62 

14 

207 

1638 

1.33 

1.30 

2178 

NAY  10 

4.30 

12 

206 

1322 

1.33 

1.60 

1753 

JUM  06 

7.78 

4 

144 

447 

1.10 

1.50 

1044 

JUN  20 

4.24 

14 

184 

1458 

1.77 

2.20 

2573 

JUL  01 

7  .52 

10 

164 

1044 

1.09 

1.30 

1140 

JUL  It 

4.4T 

4 

166 

443 

0.94 

1.10 

88S 

JUL  IT 

4.62 

7 

158 

803 

0.88 

1.10 

706 

JUL  25 

5.43 

7 

156 

765 

0.74 

1.00 

607 

AUG  0| 

4.30 

7 

146 

641 

0.76 

0,40 

522 

AUB  OB 

4.70 

7 

146 

706 

O.TT 

0.90 

542 

AUG  14 

.40 

7 

156 

758 

O.TT 

0.40 

580 

AUG  22 

4.14 

7 

144 

612 

0.63 

0.80 

344 

AUG  24 

4.47 

10 

170 

1026 

0.45 

1.30 

478 

SEP  05 

6.85 

10 

ITT 

1164 

1.25 

1.60 

1462 

SEP  14 

4.30 

8 

167 

856 

0.73 

1.00 

621 

SEP  26 

4.42 

7 

156 

713 

0.62 

0,40 

841 

OCT  03 

4.57 

7 

158 

706 

0.61 

0.80 

434 

OCT  IT 

5.81 

8 

173 

842 

0.88 

1.10 

788 

OCT  22 

7.32 

10 

170 

1044 

1.44 

1.70 

1628 

NOv  12 

8.30 

11 

ITT 

1224 

1.00 

1,20 

1220 

M0»  21 

4.40 

12 

140 

15*0 

1.44 

1.40 

224T 

OEc  04 

18.66 

IS 

236 

2377 

2,40 

2.70 

3705 

OEC  12 

14.48 

IB 

243 

2378 

2.34 

2.70 

6028 

OEc  IT 

14.70 

14 

247 

2637 

2.2  4 

2.80 

6046 

DIRECTION  OF  FLOP,  NORTH. 


CONTINUE!)  ON  NEXT  PAGE 


260 


BAYOU  CHENE  BELOW  BAYOU  CROOK  CMENE  (LA.) 


CONYINUCO 


PRIOR  YO  APR,  13,  1«7S,  0ISCHAR6E  RANGE  MAS  LOCATEO  1000  FEET  DOWNSTREAM 
FROM  JUNCTION  NITH  BAYOU  CROOK  CHENE. 

DISCHARGE  RANEE.  600  FEET  OONNSTREAM  FROM  JUNCTION  NITH  BAYOU  CROOK  CHENE. 
(8TA.  0340512.) 

EASE.  BIS  BAYOU  CHENE  ABOVE  LAKE  CHICOT.  STAFF  TYPE  AT  MILE  7T.9.  ZERO, 
N6V0 


BRAND  lake  AT  HILLER  POINT  (LA.) 
OISCHARSC  OBSERVATIONS 


MAIN 

CHAN 

MEL 

TOTAL 

date 

MEAN  CAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

ARFA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

REAOINC 

DEPTH 

too 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1*85 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

AUS  IS 

1.75 

6« 

3494 

683 

1.64 

2.00 

112 

AUR  2T 

3.45 

71 

3527 

761 

1 .48 

2.30 

113 

DEC  12 

S.54 

76 

3543 

*27 

3.26 

3.30 

302 

DISCHARGE 

RANEE. 

ABOUT  4.5  NILES 

DOWNSTREAM 

FROM  CHICOT 

PASS  AT 

MILE  10 

(STA.  0358710.) 


EASE.  CHICOT  PASS  near  nyette  point,  automatic  TYPE  AY  NILE  *5.4. 
ZERO,  NGYD 


six  mile  lake  near  verounville,  la. 


1*83 

FT 

FT 

FT 

1 00 

SQ  FT 

FPS 

FPS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

AUG  13 

1.T3 

17 

2723 

2*8 

1.21 

2.00 

36.1 

AUG  27 

3.33 

1* 

2763 

34* 

1.46 

2.10 

31.1 

DEC  12 

8.33 

24 

SOI* 

4BB 

2.  BO 

4.50 

13T 

oirection  of  FLON,  SOUTH. 


DISCHARGE  RANEE.  200  FEET  UPSTREAM  PROM  VEROUNVILLE  CANAL.  (STA.  0364510.) 

EASE.  SIX  NILE  LAKE  AT  VEROUNVILLE.  AUTOMATIC  TYPE  OPPOSITE  Nice  105.2 
ZERO,  N6V0 


CYPRESS  PASS  AT  CYPRESS  ISLANO  (LA.) 


100 

1000 

1000 

1*85 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

AUG  13 

I. SO 

37 

*48 

361 

1.40 

1.80 

30.3 

AUf  22 

3.20 

61 

1050 

3SS 

1 .72 

2.  JO 

66.6 

DEC  12 

8.31 

65 

1030 

431 

4.76 

6.30 

203 

DIRECTION 

OF  FLOW, 

SOUTH. 

OISCHARGE 

RANGE. 

AT  POWER  LINE 

CROSSING. 

(STA.  0366010. 

) 

BASE.  Six  NILE  LAKE  AT  VEROUNVILLE.  AUTOMATIC  TYPE  OPPOSITE  NILE  103.2 
ZERO,  NGVO 


MAX  LAKE  outlet  AT  CALUMET'  LA. 
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DISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN 

C  H  A 

N  N  E  L 

OVERBANK 

total 

DATE 

MEAN  gage 

MAXIMUM 

NIOTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

OISCHARGE 

reaoimg 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

too 

1000 

1000 

lBss 

PT 

PT 

PT 

SO  PT 

PPS 

PPS 

CPS 

CPS 

JAN  is 

4.45 

TkS 

35k 

4.41 

1ST 

jar  30 

3.40 

T5S 

340 

2.71 

52.0 

PEB  12 

2.3k 

T52 

334 

2.  ST 

5k, 0 

PER  2k 

3.S3 

752 

347 

3.31 

115 

mar  12 

5.TS 

TSS 

33T 

4.T3 

144 

MAR  2k 

k.10 

T5S 

341 

4.7k 

ITS 

APR  Ik 

5.43 

7  43 

3kO 

4.49 

149 

APR  29 

5.02 

Tk2 

35k 

4.1k 

14S 

may  14 

4.44 

TSS 

342 

3.S4 

132 

MAY  2S 

3.35 

T52 

341 

2.SS 

BS.t 

JUN  12 

2.35 

752 

334 

2.14 

TS.S 

JUN  25 

2.42 

752 

33k 

2.5k 

•4.2 

JUL  Ik 

2. OS 

Tar 

332 

1 .41 

SS.k 

JUL  30 

1.4k 

T20 

335 

1 .28 

42.4 

A  UR  13 

2.13 

TA4 

333 

1.05 

35.0 

AUG  2T 

2. TO 

tat 

SST 

l.SS 

51.2 

SEP  10 

2.T4 

TAB 

33B 

t.kk 

54.1 

OCT  IS 

l.TS 

TAA 

330 

t.ss 

40.3 

NOV  12 

2. SB 

tat 

333 

2.44 

•T  .9 

DEC  10 

5.23 

TSS 

34k 

4.39 

152 

MEASUREMENTS  taken  sr  u.s.  geological  survey. 


OISCHARGE  range.  MILE  lli.6T(  1350  ET.  OOMNSTREAN  PROM  U.S.  HIGHHAV  90 
BRIDGE.  (STA.  0372010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE,  OOMNSTREAN  END  OP  EAST  CALUMET  PL00D6ATE. 

ZERO,  -0.14  POOT,  NGVD 


LONER  ATCHAPALAYA  RIVER  AT  MORGAN  CITY,  LA. 


toss 

PT 

PT 

PT 

too 

SO  PT 

PPS 

JAM  15 

4.40 

1420 

433 

3.46 

JAN  29 

3.40 

1420 

424 

2.36 

PER  12 

2, 44 

1420 

402 

2.04 

PEB  25 

3.42 

1420 

425 

2.42 

mar  12 

5.41 

1420 

627 

3,27 

MAR  2 T 

5.S4 

1420 

443 

4,14 

APR  14 

4.45 

1420 

474 

3.54 

NAT  14 

4.13 

1420 

444 

2.70 

MAY  24 

3.04 

1420 

424 

2.12 

JUN  12 

2.15 

1420 

541 

1.71 

JUM  2k 

2.51 

1420 

543 

t  .46 

JUL  14 

1.40 

1420 

5S2 

1,26 

JUL  31 

1.91 

1420 

579 

o.ss 

AUS  13 

2.00 

1420 

430 

1.04 

AUG  >• 

2.14 

1420 

425 

1.34 

SEP  11 

2.44 

1420 

624 

1.34 

OCT  14 

l.TS 

1420 

612 

l.SS 

NOV  13 

2.30 

1420 

604 

2.4T 

oEe  ti 

4.54 

1420 

544 

S.S6 

1000 

CPS 


E19 

IAS 

12k 

151 

EOS 

2ST 

241 

ITS 

133 

101 

Ilk 

T4.4 

5l.S 

M.‘ 

Sk.5 

•4.3 
44  .T 
144 
231 
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LONER  ATCHAFALATA  RITES  AT 

MORGAN  CITV, 

LA. 

CONTINUED 

0I6CHAS6E 

ranbe. 

MILE  117.4 

.  1300  FEET  UPSTREAM  FROM  U 

.6.  HIGHWAY  00 

SSI06E 

.  (STA. 

0376010.) 

CASE.  AUTOMATIC 

TYPE,  400  FEET  OOnNSTREAN 

FROM  BRIDGE. 

ZERO.  N6VD 

RED 

RIVER  ABOVE 

OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL 

(LA.) 

DISCHARGE  OBSERVATIONS 

M  A 

IN  C  H  A 

N  N  E  L 

total 

DATE 

MEAN  BASE 

MAXIMUM  WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

discharge 

READING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

IMS 

FT 

FT 

FT 

SB  FT 

FPS 

FPS 

CF8 

CPS 

JAN  u> 

32.68 

71 

1006 

413 

2.20 

3.33 

04.0 

f'EU  06 

16.40 

34 

017 

233 

3.28 

3.0J 

62^0 

FES  IS 

24.10 

60 

047 

310 

4.33 

5.67 

140 

FES  27 

26.73 

64 

048 

336 

4.42 

3.34 

162 

NAS  IS 

37.30 

7  S 

1126 

430 

2.66 

3.03 

127 

MAS  27 

36.00 

77 

1126 

436 

3.02 

3.03 

136 

AFS  10 

34.33 

71 

1115 

413 

3.65 

4.63 

130 

MA»  01 

28.70 

71 

027 

351 

3.02 

3.02 

136 

NAy  OS 

27.63 

71 

033 

344 

4.30 

3.00 

146 

MA$  22 

21.47 

64 

872 

286 

3.43 

4.30 

00.3 

JUn  OS 

13.67 

30 

040 

241 

1.68 

2.26 

40.3 

JUh  |» 

10.33 

SO 

876 

237 

2.73 

3.33 

70.0 

JUL  10 

11.83 

47 

696 

206 

1.44 

i.so 

20.7 

JUl  24 

0.06 

45 

669 

146 

1.13 

1.37 

21.0 

AUS  07 

6.70 

44 

620 

133 

0.67 

0.60 

10.3 

AUS  21 

3.60 

*5 

794 

143 

1 .66 

2.30 

27.1 

SEN  IS 

8.33 

47 

660 

166 

1.07 

1.41 

17.0 

OCT  02 

6.01 

43 

624 

133 

1.03 

1  ,46 

16.1 

NOy  06 

10.00 

61 

036 

237 

4.26 

*.37 

110 

DEC  04 

32.60 

76 

1063 

423 

2.16 

2.*6 

*1.3 

DEC  16 

33.10 

77 

1117 

443 

3.19 

4.30 

1*1 

01SCHASGE 

RANBE. 

2.3  NILES  UPSTREAM  FROM  OUTFLOW  CHANNEL.  (STA. 

0460011.) 

BABE,  atchafalata  sites  AT  SASBSE  LANDING. 

STAFF  TVPE, 

OPPOSITE 

MOUTH  OF 

RED  RITES  AT  HEAD  OF  ATCHAFALATA  SITES, 

ZERO,  HBVD 

LAKE  LONG 

BELOW  S4V0U  LA 

ROHPE  (LA.) 

lOss 

FT 

FT 

FT 

SB  Ff 

Fpb 

FPB 

CFB 

CFB 

JAs  10 

>3.10 

43 

447 

10462 

2.35 

3,00 

26723 

JAn  17 

13.64 

47 

440 

100}4 

2.49 

2,00 

27212 

JAn  24 

13.06 

44 

426 

0370 

1.67 

1,00 

13664 

JAn  SI 

0.60 

41 

414 

4201 

1.42 

1.70 

11646 

FES  07 

6.42 

40 

410 

7332 

1.33 

1,60 

10006 

FES  21 

>1.61 

43 

410 

0014 

1.77 

1.00 

13034 

FES  26 

13.20 

45 

430 

0737 

2.10 

2.30 

2I33B 

NAS  07 

16.13 

48 

446 

10007 

2.00 

3.60 

31636 

NAS  21 

16.23 

47 

467 

II 201 

2.63 

3.60 

32214 

NAs  26 

17.02 

40 

466 

11303 

2.71 

3.30 

30633 

AM  04 

16.60 

46 

446 

10603 

2.65 

3.10 

26106 

AM  11 

16,42 

46 

436 

10370 

2.34 

2.70 

2*310 

ASS  16 

16.66 

46 

430 

10SS4 

2.30 

2. 60 

23*67 

NAT  02 

14.12 

43 

417 

0310 

1.S3 

2.10 

17202 

NAT  00 

13.34 

43 

416 

SOOT 

1.70 

2.30 

13*30 

Njf  1* 

13.36 

44 

413 

006S 

2,10 

2.50 

10063 

NAT  «3 

10.77 

42 

400 

7081 

1.70 

1.00 

1337* 

NAT  SO 

O.ss 

30 

300 

7136 

1.44 

1.70 

10312 

JUN  06 

7.40 

J7 

301 

6427 

1.22 

I.SO 

7633 

JUN  20 

0.24 

30 

400 

7207 

1.61 

1,60 

11714 

CONTjNUfO  ON  NEXT  MU 
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N  A  I 

N  C  H  A 

N  N  E  L 

overbank 

TOTAL 

date 

MEAN  BASE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

REAOINB 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

14S5 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FP8 

FPS 

CF8 

CFS 

JUt,  03 

Ml 

3A 

3S5 

6465 

1.01 

1.20 

6S3T 

JUL  11 

5. AT 

SA 

379 

5A07 

1.00 

1 .40 

5427 

JUL  it 

9.05 

SA 

3TT 

5560 

t.OT 

1.50 

5964 

JUL  2S 

A. TO 

SA 

376 

5500 

0,95 

1.30 

5235 

AUB  01 

3.  AO 

33 

361 

5120 

0.64 

O.SO 

32S2 

AUB  OB 

3.50 

33 

362 

5205 

0.66 

0,60 

3926 

AUB  1* 

A. 26 

35 

366 

9326 

0.70 

0.40 

3T35 

AUB  22 

3.  AO 

3A 

360 

A932 

0.57 

0,70 

2600 

AUB  2« 

9. ST 

35 

377 

5706 

0.95 

1.20 

5423 

SEN  09 

6.20 

3A 

376 

6042 

1.10 

1.30 

6664 

SEP  1« 

A. 60 

3A 

370 

3245 

0,74 

0.90 

3904 

SEP  26 

3.55 

32 

361 

4866 

0.62 

0.70 

3033 

OCT  03 

3.61 

33 

361 

4961 

0.61 

0.70 

3022 

OCT  IT 

9.21 

3A 

376 

5724 

1.01 

l  .40 

SS01 

OCT  22 

T.18 

36 

360 

6245 

1.39 

1.60 

66T2 

NOv  12 

6.30 

3T 

396 

6834 

1.33 

1 .60 

4102 

NOv  21 

10.13 

39 

AOS 

7540 

1.40 

2.30 

14400 

OEC  06 

19.62 

A6 

AAO 

9634 

2.21 

3.30 

21330 

DEC  12 

16. AT 

AA 

•AS 

10093 

2.63 

3.20 

26405 

OEC  IT 

16. T9 

AS 

A4A 

10633 

2.62 

3.20 

24473 

oiscmarge 

RANGE.  1000 

FEET  DOWNSTREAM  FROM 

i  JUNCTION 

WITH  SATOU 

LA  ROMPE 

(STA. 

A930012,) 

EASE.  AUTOMATIC  TTPE 

AT  BATOU 

LA  ROMPE  AT 

LAKE  LONS 

(LA.)  ZERO 

.  NBVD 

LITTLE 

TENSAS  BATOU 

BELOW  BLIND 

TENSAS  CUT 

(LA.) 

1465 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAn  10 

14.41 

32 

220 

4060 

2.96 

3.60 

1*153 

JAM  IT 

15.08 

31 

220 

4240 

3.04 

3. TO 

13106 

JAn  24 

12.34 

28 

207 

3512 

1.66 

1.60 

5143 

JAN  31 

4.17 

27 

166 

2616 

0.96 

l.*0 

2764 

FEB  07 

7.40 

25 

ISO 

2540 

0.64 

1.30 

2160 

FEB  21 

11.06 

27 

195 

3205 

1.64 

*.10 

5266 

FEB  20 

12.56 

24 

202 

3551 

2.01 

2.80 

7155 

MAR  07 

15,34 

31 

217 

4177 

3.17 

4.00 

13246 

MAR  21 

17.35 

34 

222 

4666 

3.36 

4.00 

16361 

MAR  26 

17.16 

33 

225 

4987 

3.20 

4.00 

19955 

APR  04 

16.11 

32 

221 

4746 

2,66 

3.60 

13677 

APR  11 

19.65 

32 

220 

4540 

2.54 

3.20 

11666 

MA{  02 

13.47 

29 

216 

4124 

2.09 

2.40 

6601 

MAT  09 

12.88 

26 

214 

3651 

1.43 

2.40 

7041 

MAT  16 

12.40 

26 

211 

3669 

2.02 

2.40 

7402 

MAf  23 

10.24 

26 

200 

3193 

1.51 

1.60 

4626 

MAT  SO 

6.76 

25 

174 

2664 

1.15 

1.40 

3101 

JUN  06 

7.06 

22 

175 

2406 

1.15 

1.30 

2778 

JUN  20 

6.74 

24 

166 

2625 

2,00 

2.50 

5254 

JUL  03 

6.60 

22 

172 

2392 

1.35 

1,60 

3163 

JUL  11 

5.06 

20 

156 

1495 

0.46 

1,20 

1446 

JUL  IT 

4.70 

20 

157 

1452 

0.42 

1.20 

1602 

JUL  25 

4.43 

20 

156 

1926 

0,66 

1,10 

1646 

AUB  0) 

3.23 

20 

152 

1771 

0.65 

1.10 

1510 

AUB  OS 

3.20 

20 

153 

1754 

0,66 

1,00 

1542 

AUB  14 

3.64 

20 

1ST 

1760 

0.62 

1.00 

1461 

AUB  22 

3.03 

14 

151 

1646 

O.TT 

1.00 

1*72 

AUB  29 

21 

156 

1435 

1.26 

l.TO 

*437 

SEP  05 

6.01 

22 

169 

2085 

1.22 

1.40 

2536 

SEP  14 

4.21 

20 

154 

1777 

0.97 

1,30 

1717 

SEP  26 

3.22 

16 

150 

1640 

0.69 

0,90 

1125 

OCT  03 

3.42 

IS 

151 

1691 

0,66 

t.00 

11*7 

OCT  IT 

4.74 

20 

165 

1447 

1.05 

1.40 

*066 

OCT  22 

6.60 

22 

174 

2317 

1.46 

2.00 

3374 

NOV  12 

7.70 

24 

174 

2346 

0.66 

0.60 

1634 

NOV  21 

4.56 

26 

193 

2762 

2.05 

2.50 

9617 

CONTlttUCO  ON  neat  babe 
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discharge  observations 
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H  A  I 

N  C  H 

A  N  N  E  L 

OVERSANK 

TOTAL 

BITE 

hean  ease 

HAXIHUN 

nidth 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

REaOINS 

DEPTH 

HEAN 

HAXIHUN 

14SS 

ET 

ET 

ET 

SO  FT 

EPS 

EPS 

CES 

CPS 

DEC  00 

li.EO 

10 

22S 

SODS 

3.2S 

0.00 

12505 

DEC  12 

15.70 

SI 

220 

0101 

s.10 

3.70 

13000 

OEC  17 

15.08 

32 

227 

43S0 

S.32 

3.00 

14540 

DIRECTION 

OE  ELON,  NORTH. 

DISCHARGE 

RANGE.  ISOO 

EEET  DONNSTREaH  EROH  JUNCTION 

NITH  BLIND 

TENSAS  CUT. 

(STA. 

40AS0I2.) 

EASE.  AUTOHATIC  T7EE 

AT  BLIND 

TENSAS  CUT 

SELON  UPPER 

GRAND  RIVER  (LA.) 

ZERO, 

NGVD 

CAST 

ACCESS  CHANNEL 

ABOVE  LAKE 

CHICOT  (LA.) 

tSss 

ET 

FT 

ET 

SG  ET 

EPS 

EPS  CES 

CPS 

jah  io 

14.32 

30 

254 

4344 

2.00 

3.30 

13211 

jar  17 

14.00 

30 

240 

4750 

3.00 

3.40 

144S0 

JAn  24 

12.51 

27 

24T 

4004 

2.04 

2.40 

8340 

J«N  31 

0.70 

24 

214 

5144 

t.«« 

1.40 

4404 

EES  07 

S.4S 

22 

204 

2048 

1.34 

1.40 

4014 

EEfl  21 

11.31 

24 

240 

3434 

2.20 

2.50 

4«G1 

EES  20 

12.33 

28 

244 

4047 

2.33 

2.00 

10321 

HAR  07 

15.04 

30 

234 

4874 

5.22 

3.40 

13443 

HAH  21 

IT. 04 

ISO 

271 

4700 

3.30 

4.20 

23737 

NAR  20 

14.70 

31 

271 

3101 

3,47 

4.50 

13034 

APR  04 

13.44 

30 

243 

4014 

3.17 

3.70 

15334 

APR  11 

13.44 

30 

238 

4T7 1 

2.00 

3.30 

13454 

HA?  02 

13.31 

24 

244 

4171 

2.31 

2.00 

10471 

HAV  00 

12.04 

24 

24| 

3040 

2.42 

3.00 

0333 

HAV  14 

13.00 

24 

233 

4034 

2.34 

2.40 

0344 

NAt  23 

10.40 

24 

233 

3514 

1.S7 

2.30 

4573 

HA*  30 

0.20 

23 

221 

3104 

1.43 

2.00 

3214 

JUN  04 

T.TT 

22 

213 

2734 

1.31 

1.40 

3374 

JUN  20 

0.30 

23 

222 

3104 

1.03 

2.20 

4033 

JUL  03 

T.31 

20 

204 

2304 

1.31 

1.30 

3400 

JUL  11 

3.04 

20 

103 

2434 

1.17 

1.30 

2440 

JUL  IT 

3.42 

10 

141 

2042 

1.31 

1.30 

2723 

JUL  25 

3.42 

10 

141 

1072 

l.l« 

1.30 

2233 

AUG  Ot 

4.30 

10 

1ST 

tots 

1.13 

1.30 

2240 

AUG  OG 

4.70 

to 

ISO 

2035 

1.04 

1.30 

2204 

AUG  14 

4.00 

IS 

142 

2074 

1.42 

1.40 

BOSS 

AUR  22 

4.14 

IS 

140 

1030 

1.14 

1.30 

2201 

AUG  20 

3.04 

20 

144 

2214 

1.33 

l.SO 

3304 

SEP  05 

4.44 

SI 

1 T 1 

2334 

1.40 

1,00 

3047 

SEP  10 

3.20 

10 

143 

2144 

1.23 

l.SO 

2434 

SEP  24 

4.41 

to 

140 

1000 

0.44 

1.00 

1474 

OCT  S3 

4. ST 

IS 

141 

1011 

0.43 

1.00 

1377 

OCT  IT 

3. SI 

20 

143 

2243 

1.14 

l.SO 

2574 

OCT  22 

T.SS 

20 

ITS 

2334 

1.01 

2.40 

4474 

NOV  12 

4.30 

22 

CIS 

3007 

1.20 

l.SO 

3470 

NOV  21 

0.02 

24 

227 

3372 

2.02 

2.30 

4414 

OEC  04 

14.44 

22 

240 

4310 

3.44 

4.00 

13405 

OEC  12 

13.44 

SO 

243 

4440 

3.30 

4.00 

14744 

OEC  IT 

IS.T1 

SO 

240 

4430 

3.44 

4.10 

14705 

OEC  IT 

14. TS 

40 

444 

10431 

2.42 

3.20 

20073 

DIRECTION  or  EL ON.  EAST. 


OISCHAROE  Ranee,  IT 00  EEET  ABOVE  LAKE  CHICOT.  (STA.  4030000.) 
BARE.  STATE  Tyne,  ranee  is.  EERO,  NSVD 
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Acne,  La.,  Black  River  at  -  59 

Alabana  Bayou  (FWS)  at  Sherburne,  La.  - -  79 

Algiers  Lock  (La.),  Intracoastal  Waterway  at  -  191 

Mississippi  River  at  - - - -  17 

Alliance,  La.,  Mississippi  River  at  -  19 

Alligator  Bayou  at  Spanish  Lake 

Floodgate  (La.)  --- . - . .  223,  224 

Amelia,  La.,  Bayou  Boeuf  at  -  110 

Amite  River  at  French  Settlement,  La.  -  227 

at  Port  Vincent,  La.  -  226 

near  Denham  Springs,  La.  -  -  222 

Arm  of  Grand  Lake  near  Crook  Chene  Cove  (La.)  -  75 

Arnaudville,  La.,  Bayou  Teche  at  -  142 

Atchafalaya  Basin  East  Access  Channel 

above  Lake  Chicot  (La.)  -  264 

Atchafalaya  Bay  at  Eugene  Island  (La.)  -  249 

near  Eugene  Island  (La.)  -  248 

Atchafalaya,  La.,  Atchafalaya  River  at  -  40 

Atchafalaya  River  at  Atchafalaya,  La.  -  40 

at  Barbre  Landing,  La.  -  34 

at  Butte  La  Rose,  La.  -  41 

at  Krotz  Springs,  La.  -  39 

at  Melvi  1  le.  La.  - -  38 

at  Sironesport,  La.  -  36,  37,  257  ,  259 

Attakapas  Landing,  La.,  Lake  Verret  at  -  108 

Baker,  La.,  Comite  River  near  -  218 

Baldwin,  La.,  Charenton  Drainage  Canal  at  -  149 

Bancker,  La.,  Vermilion  River  near  -  159 

Barataria,  La.,  Bayou  Barataria  at  -  218 

Barbre  Landing,  La.,  Atchafalaya  River  at  -  34 

Basile,  La.,  Bayou  Nezpique  near  -  160 

Baton  Rouge,  La.,  Mississippi  River  at - -  8 

Bayou  Barataria  at  Barataria,  La.  -  218 

at  Lafitte,  La.  . 219 

Bayou  Bienvenue  at  Floodgate  (East)  (La.)  . —  185 

at  floodgate  (West)  (La.)  . -  184 

at  Paris  Road  (La.  j  .  183 

Bayou  Black  at  Gibson,  La.  . 111 

at  Greenwood,  La.  .  112 

Bayou  Blue  near  Catfish  Lake  (La.)  .  214 

Bayou  Boeuf  at  Amelia,  La.  . . - . -  110 

at  Meeker,  La.  . . . — - -  140 

(1UW)  at  Bayou  Boeuf  Lock  (La.)  .  194,  195 

near  Lamourie,  La.  .  132 

near  Lecompte,  La.  .  133 

near  Woodworth,  La.  . . . - . .  131 

Bayou  Bonfouca  at  Slidell,  La.  . . 235 

Bayou  Chene  below  Bayou  Chene  Cut  (La.)  - . 45 

Bayou  Chene  below  Bayou  Crook  Chene  (La.)  -  259,  260 

Bayou  Chevreuil  near  Chegby,  La.  -  216 

Bayou  Cocodrie  at  St.  Landry,  La.  . .  138 

near  Clearwater,  La.  - - - -  137 

near  Whiteviile,  La.  — . 139 

8ayou  Courtableau  above  Drainage 

Structure  (La.)  - - -  124,  125 

at  Courtableau,  La.  . 123 

at  Orainage  Structure  (La.)  - - -  126 

at  Washington,  La.  — - 121 

Bayou  Courtableau  Outlet  Channel  at 

Sta  225*00  (La.)  (east  auto)  -  70 

near  NE  wing  wall  (La.)  -  68 

near  SE  wing  wall  (La.)  -  69 

Bayou  Crook  Chene  (La.),  Bayou  Chene  below  -  259,  260 

Bayou  des  Allemands  at  Oes  Allemands,  La.  -  217 

Bayou  des  Cannes  near  Eunice,  La.  -  161 

Bayou  des  Glaises  near  Cottonport,  La.  -  116 

(RS)  at  Hamburg,  La.  -  118 

Bayou  du  Lac  near  Hessmer,  La.  -  115 

Bayou  Dupre  at  Floodgate  (East)  (La.)  -  182 

at  Floodgate  (West)  (La.)  -  181 

Bayou  Fordoche  (La.),  EABPL  3orrow  Pit  at  -  90,  91 

Bayou  Fordoche  near  Krotz  Springs,  La.  -  78 

Bayou  Grosse  Tete  at  Friscoville,  La.  -  97 

at  Livonia,  La.  -  100 

at  Rosedale,  La.  - 101 

near  Torbert,  La.  -  99 

Bayou  LaFourche  at  Leeville,  La.  -  215 

at  Thibodaux,  La.  - 213 

Bayou  La  Rompe  (La.),  Lake  Long  at . . — .  42 

Lake  Long  below  . - . . . —  262,  263 

Bayou  Latenache  above  Pointe  Coupee 

Orainage  Structure  (La.)  . . . —  61 

below  Pointe  Coupee  Drainage 

Structure  (La.)  - .  63,  64 

Bayou  Latenache  (La.),  Upper  Guide  Levee 

Borrow  Pit  above  .  61 
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Bajju  Manchac  at  Hope  Villa,  La.  - - -  225 

Bayou  Mersier  (La.),  WABPL  Borrow 

Pit  (FWS)  at  . ---  73 

Bayou  Moreau  near  Odenburg,  La.  - 60 

Bayou  Nezpique  near  Basile,  La.  -  160 

Bayou  Petit  Caillou  at  Cocodrie,  La.  - . - . —  192 

Bayou  Plaquemine  Brule  at  Esterwood,  La.  -  162 

Bayou  Rouge  (La.),  at  WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  -  65 

at  WABPL  Borrow  Pit  (LS)  .  119 

Bayou  Sara,  La.,  Mississippi  River  at  -  7 

Bayou  Serpent  near  Fenton,  La.  -  171 

Bayou  Sorrel  Lock  (La.),  EABPL  Borrow 

Pit  (FWS)  at  . - . - .  85 

Lower  Grand  River  at - - -  105 

Bayous  Rapides,  Boeuf,  and  Cocodrie  Diversion 

Channel  at  Milburn,  La.  -  136 

near  Eola,  La.  -  135 

near  Lonepine,  La.  -  134 

Bayou  Teche  at  Arnaudville,  La.  -  142 

at  East  Calumet  Floodgate  (La.)  -  152 

at  Keystone  Lock  (La.)  -  146,  147 

at  Port  Barre,  La.  -  141 

at  West  Calumet  Floodgate  (La.)  -  151 

Bayou  Terre  Aux  Boeufs  at  Delacroix,  La.  -  244 

Bayou  Vermilion  at  Long  Bridge,  La.  -  154 

at  Tontons  Bridge  (La.)  - .  153 

see  also  Vermilion  River 

Bayou  Wauksha  near  Lebeau,  La.  -  122 

Beef  Ridge  (La.),  Freshwater  Canal  above  -  200 

Belle  Chasse  (La.),  Mississippi  River  at  -  255 

Belledeau,  La.,  Three  Prong  Lake  at  -  114 

Belle  Isle,  La.,  Wax  Lake  Outlet  Vicinity  at  -  57 

Belle  River  near  Pierre  Pass,  La.  -  106 

Berwick  Lock  (La.),  Lower  Atchafalaya 

River  at  - * - - -  53,  54 

Big  Bayou  Pigeon  (FWS)  near  Pigeon,  La.  -  56 

Big  Darbonne  Bayou  (FWS)  at  Courtableau,  La.  -  66 

(LS)  at  Courtableau,  La.  .  120 

Black  River  at  Acme,  La.  -  59 

Blind  Tensas  Cut  below  Upper  Grand  River  (La.)  -  44 

Blind  Tensas  Cut  (La. ) , 

Little  Tensas  Bayou  below  .  263,  264 

Bonnet  Carre  (La.),  Mississippi  River  at  .  12 

Braithwaite,  La.,  Mississippi  River  near  -  18 

Brant  Pass  near  Pilottown,  La.  .  256 

Broussard  Bridge  (La.),  Vermilion  River  at  . —  157 

Buffalo  Cove  at  Round  Island  (La.)  -  77 

Burrwood,  La.,  West  Bay  near  -  246 

Butte  La  Rose,  La.,  Atchafalaya  River  at  -  41 

Calcasieu  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at  . . .  209-211 

Calcasieu  River  and  Pass  at  Hackberry,  La.  -  179 

at  Lake  Charles,  La.  -  178 

near  Cameron,  La.  - - -  180 

Calcasieu  River  near  Oberlin,  La.  -  170 

Calcasieu  River  Salt  Water  Barrier  Channel 

at  Lake  Charles,  La.  .  173-177 

Calumet,  La.,  Wax  Lake  East  Borrow 

Pit  (LS)  near -  197 

Wax  Lake  Outlet  at  -  52,  261 

Cameron,  La.,  Calcasieu  River  and  Pass  near  -  180 

Catahoula  Lake  at  Catahoula,  La.  — . - . —  129 

Catfish  Lake  (La.),  Bayou  Blue  near  -  214 

Catfish  Point  Control  Structure  (La.), 

Mermentau  River  at  -  166-168 

Chalmette,  La.,  Mississippi  River  at  -  16 

Charenton  Drainage  Canal  at  Baldwin,  La.  -  149 

near  Floodgate  (La.)  .  148 

Charenton  Floodgate  (La.),  Grand  Lake  at  - . .  48 

Charenton,  La.,  Grand  Lake  at  - - -  49 

Chatlin  Lake  Canal  near  CheneyviUe,  La.  -  113 

Chef  Menteur  Pass  near  Lake  Borgne  (La.)  - -  243 

Chegby,  La.,  Bayou  Chevreuil  near  - - -  216 

CheneyviUe,  La.,  Chatlin  Lake  Canal  near  -  113 

Chicot  Pass  at  West  Fork  Chicot  Pass  (La.)  -  46 

near  Myette  Point  (La.)  - - -  47 

Choctaw  Bayou  near  Rosedale,  La.  -  102 

Clearwater,  La.,  Bayou  Cocodrie  near  -  137 

Cleon,  La.,  WABPL  (FWS)  at . .  71 

Cocodrie,  La.,  Bayou  Petit  Caillou  at  .  192 

College  Point,  La.,  Mississippi  River  at  -  10 

Comite  River  near  Baker,  La.  . .  220 

Control  Structure  (La.),  Schooner 

Bayou  (Inland  Waterway)  at  .  203-205 

Wax  Lake  East  Orainage  Area  at  . —  198 

Cottonport,  La.,  Bayou  des  Glaises  near  .  116 
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Coulee  des  Grues  at  Marksville,  La.  - - —  117 

Courtableau,  La.,  Bayou  Courtableau  at  -  123 

Big  Darbonne  Bayou  (FUS)  at . . - . .  66 

Big  Darbonne  Bayou  (LS)  at  — . .  120 

WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  near  - - -  6/ 

WABPL  Borrow  Pit  near  -  127 

Crook  Chene  Cover  (La.),  Arm  of  Grand 

Lake  near  -  75 

Cubits  Gap  -  255,  256 

Cypress  Pass  at  Cypress  Island  (La.)  -  260 

Deer  Island  (La.),  Round  Bayou  at  -  58 

Delacroix,  La.,  Bayou  Terre  Aux  Boeufs  at  -  244 

Oelcanbre  Canal  at  Delcambre,  La.  -  212 

Oenhan  Springs,  La.,  Amite  River  near  -  222 

Des  Allemands,  La.,  Bayou  des  Allenands  at  -  217 

Dike  (La.),  Upper  Grand  River  (FUS)  at  -  84 

Upper  Grand  River  (LS)  at  -  96 

Dixie  Bayou  (La.)  EABPL  Borrow 

Pit  (FUS)  at  . —  81 

Donaldsonv i  1 le ,  La.,  Mississippi  River  at -  9 

Drainage  Structure  (La.),  Bayou 

Courtableau  above  -  124,  125 

Bayou  Cortableau  at  - 126 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 

Borrow  Pit  at  Bayou  Fordoche  (La.)  -  90,  91 

at  Lottie,  La.  .  92,  93 

near  Maringouin,  La.  -  94 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  (FUS)  at  Bayou  Sorrel  Lock  (La.)  -  85 

at  Dixie  Bayou  (La. )  -  81 

at  Ramah,  La.  - - — . .  82,  83 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 

Borrow  Pit  (LS)  at  Ramah,  La.  - -  95 

East  Calumet  Floodgate  (La.),  Bayou  Teche  at  .  152 

East  Cote  Blanche  Bay  at  Lukes  Landing,  La.  .  250 

East  Jetty  (La.),  Mississippi  River  (Southwest 

Pass)  at  . .  25 

Empire,  La.,  Mississippi  River  at  — . .  22 

Eola,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and  Cocodrie 

Division  Channel  near  - - - .  135 

Esterwood,  La.,  Bayou  Plaquemine  8ru(e  at  . -  162 

Eugene  Island  (La.),  Atchafalaya  Bay  at  -  249 

Atchafalaya  Bay  near  . . . .  248 

Eunice,  La.,  Bayou  des  Cannes  near  .  161 

False  River  at  New  Roads,  La.  . 98 

Fenton,  La.,  Bayou  Serpent  near  — . 171 

Floodgate  (La.),  Bayou  Bienvenue  at  -  184,  185 

Bayou  Dupre  at  . - .  181,  182 

Charenton  Drainage  Canal  near  . . .  148 

Florida  Avenue  Bridge,  New  Orleans,  La., 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  (IUW)  at  . .  [88 

French  Settlement,  La.,  Amite  River  at  -  227 

Frenier,  La.,  Lake  Pontchartrain  at  -  236 

Freshwater  Canal  above  Beef  Ridge  (La.)  -  200 

at  Freshwater  Bayou  Lock  (La.)  -  201,  202 

Friscoville,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at  -  97 

General  location  map,  Mississippi  River  System  -  vi 

Gibson,  La.,  Bayou  Black  at  -  111 

Grand  Cheniere,  La.,  Mermentau  River  at  -  169 

Grand  Isle  East  Point,  La.  - - 247 

Grand  Lake,  Arm  of,  at  Charenton  Floodgate  (La.)  —  48 

at  Charenton,  La.  -  49 

Grand  Lake  at  Miller  Point  (La.)  - 260 

Greenwood,  La.,  Bayou  Black  at  -  112 

Hackberry,  La.,  Calcasieu  River  and  Pass  at  -  179 

Hamburg,  La.,  Bayou  des  Glaises  (RS)  at  -  118 

Hammond,  La.,  Poncbatoula  Creek  at  -  231 

Yellow  Water  River  Canal  near  -  233 

Hanson  Canal  at  Hanson  Lock  (La.)  (North)  -  1 50 

Harvey  Lock  (La.),  Intracoastal  Waterway  at  -  190 

Mississippi  River  at  -  14 

Head,  La.,  Whiskey  Bay  Pilot  Channel  below  -  43 

Head  of  °asses  (La.),  Mississippi  River  at  -  24 

Po;nte  a  La  Hache  Relief  Outlet 

(Bohemia  Spillway)  above  -  255 

Hessmer,  La.,  Bayou  du  Lac  near  -  115 

Higwost  and  lowest  stages,  Mississippi  River  -  viii 

Hope  Villa,  La.,  Bayou  Manchac  at  - .  22S 

Houma,  La.,  Intracoastal  Waterway  at  . .  193 

Indian  Bayou,  near  Lake  Charles,  La.  . - .  172 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  (IUW)  at 

Florida  Avenue  Bridge,  New  Orleans,  La.  .  188 

at  Npw  Orleans,  La.  (Lock)  . . .  189 

near  Seabrook  Bridge,  New  Orleans,  La.  .  187 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  Lock  (La.), 

Mississippi  River  (IWW)  at  .  15 


Intracoastal  Waterway  (Morgan  City- 
Calcasieu  River) 

at  Calcasieu  Lock  (La.)  - 209-211 

at  Leland  Bowman  Lock  (La.)  - 206-208 

at  Wax  Lake  East  Control  Structure  (La.)  .  196 

at  Wax  Lake  West  Control  Structure  (La.)  .  199 

Intracoastal  Waterway  (Morgan  City- 
Port  Allen) 

at  Morley,  La.  - 104 

at  Port  Allen  Lock  (La.)  - - -  103 

near  Pierre  Pass,  La.  - - — . -  38 

Intracoastal  Waterway  (New  Orleans- 
Morgan  City) 

at  Algiers  Lock  (La.)  - - - -  191 

at  Harvey  Lock  (La.)  . . . . —  190 

at  Houma,  La.  . 193 

near  Paris  Road  Bridge,  New  Orlenas,  La.  -  186 

Introduction  -  iii 

Keelboat  Pass  below  Lake  Chicot  (La.)  - - -  50 

Knox  Landing,  La.,  Mississippi  River  near  -  3 

Old  River  Inflow  Channel  near  -  27 

Old  River  Outflow  Channel  near  -  30,  31  ,  257 

Krotz  Springs,  La.,  Atchafalaya  River  at  -  39 

Bayou  Fordoche  near  -  78 

Lacassine  Refuge  (La.),  Mermentau 

River  at  -  16S 

Lafayette,  La.,  Vermilion  River  at  -  156 

Lafitte,  La.,  Bayou  Barataria  at  -  219 

Lake  Arthur,  La.,  Mermentau  River  at  -  164 

Lake  Borgne  at  Rigolets  (La.)  -  242 

Lake  Borgne  (La.),  Chef  Menteur  Pass  near  -  243 

Lake  Charles  (La.),  Calcasieu  River  and 

Pass  at  -  178 

Calcasieu  River  Salt  Water  Barrier 

Channel  at  - 173-177 

Lake  Charles,  La.,  Indian  Bayou  near  — . 172 

Lake  Chicot  (La.),  Keelboat  Pass  below  .  50 

Lake  Long  below  Bayou  La  Rompe  (La.)  .  262,  263 

Lake  Long  (La.),  Bayou  La  Rompe  at  . -  42 

Lake  Maurepas  (La.),  near  Reserve  Canal  -  229 

Lake  Palaurde  near  Morgan  City,  La.  .  109 

Lake  Pontchartrain  at  Frenier,  La.  .  236 

at  Mandevi  1  le,  La.  .  237 

at  Midlake  near  New  Orleans,  La.  -  238 

at  West  End,  La.  .  239 

(Irish  Bayou)  near  South  Shore,  La.  - - -  240 

Lake  Pontchartrain  (La.),  Rigolets  near  .  241 

Lake  Verret  at  Attakapas  Landing,  La.  . - . —  108 

Lanouris,  La.,  Bayou  Boeuf  near  -  132 

Lebeau,  La.,  Bayou  Wauksha  near - - -  122 

Lecompte,  La.,  Bayou  Boeuf  near  -  133 

Leeville,  La.,  Bayou  Lafourche  at  -  215 

Leland  Bowman  Lock  (La.) 

Intercoastal  Waterway  at  . 206-208 

Little  Bayou  Sorrel  at  Jet.  with  G1WW  (Morgan 

City-Port  Allen  Route)  -  89 

Little  Lake  Long  (La.),  WABPL  (FWS)  at  . .  76 

Little  Tensas  Bayou  below  Blind 

Tensas  Cut,  La.  .  263,  264 

Little  Tensas  Bayou  (La.), 

Upper  Grand  River  at  - - -  80 

Livonia,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at  — .  100 

Lonepine,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodrie  Diversion  Channel  near . . —  134 

Long  Bridge,  La.,  Bayou  Vermilion  at  . —  154 

Lottie,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  at  .  92,  93 

Lower  Atchafalaya  River  at 

Berwick  Lock  (La.)  . .  53,  54 

at  Morgan  City,  La.  . .  55,  261  .  262 

below  Sweet  Bay  Lake  (La.)  . . -  56 

Lower  Grand  Bayou  (La.), 

WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  at  --- .  74 

Lower  Grand  Bayou  (La.),  WABPL  Borrow 

Pit  (LS)  at  . . - .  130 

Lower  Grand  River  at  Bayou  Sorrel 

Lock  (La.)  .  105 

Lukes  Landing,  La.,  East  Cote 

Blanche  Bay  at  . - . - . —  250 

Main  Pass  near  Pilottown,  La.  . — . .  256 

Mandeville,  La.,  Lake  Pontchartrain  at  .  237 

Maringouin,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  near  - .  94 

Marksville,  La.,  Coulee  des  Grues  at  . .  117 

Maxinun,  minimum,  and  mean  discharges  -  ix 

Meexer,  La.,  Bayou  Boeuf  at  . .  140 

Melville,  La.,  Atchafalaya  River  at  . - .  38 

Mermentau,  La.,  Mermentau  River  at  . —  163 
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Mermentau  River  at  Catfish  Point 

Control  Structure  (La.)  .  166-168 

at  Grand  Chen i ere.  La.  -  169 

at  Lacassine  Refuge  (La.)  — .  166 

at  Lake  Arthur,  La.  .  164 

at  Mermentau ,  La.  .  163 

Milburn,  La.,  8ayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodr i e  Diversion  Channel  at  -  136 

Miller  Point,  La.,  Grand  Lake  at  -  260 

Mississippi  River  abAve  Profit  Island  Chute  (La.)  --  264 

Mississippi  River 

at  Algiers  Lock  (La.)  . . - .  17 

at  Alliance,  La.  - - - —  19 

at  Baton  Rouge,  La.  - .  8 

at  Bayou  Sara,  La.  — . - .  7 

at  Belle  Chasse,  La.  - - -  266 

at  Bonnet  Carre  (La.)  -  l7 

at  Chalmette,  La.  .  It 

at  College  Point,  La.  . —  10 

at  Donaldsonvi He,  La.  - -  — .  9 

at  Empire,  La.  . .  22 

at  Harvey  Lock  (La.)  .  14 

at  Head  of  Passes  (La.)  - .  24 

at  Inner  Harbor  Navigation 

Canal  Lock  (La.)  . . . .  16 

at  New  Orleans  (Carrol  1  ton) ,  La.  .  13 

at  Port  Sulphur,  La.  - - - -  21 

at  Red  River  Landing,  La.  . . - .  6 

at  Reserve,  La.  . - . - .  11 

at  Tarbert  Landing,  Miss.  . .  4,  6,  263,  264 

at  Venice,  La.  - - - .  23 

at  West  Pointe  a  la  Hache,  <»a.  . . —  20 

near  Bra i thwa i te.  La.  . .  18 

near  Knox  Landing,  La.  - - -  3 

(Southwest  Pass)  at  East  Jetty  (La.)  .  26 

Mississippi  River-Gulf  Outlet 

at  Shell  Beach,  La.  .  246 

Monthly  and  yearly  mean  stages  . - . - .  ix 

Morgan  City,  La.,  Lake  Palourde  near  .  109 

Lower  Atchafalaya  River  at  .  66,  261  ,  262 

Morley,  La.,  Intracoastal  Waterway  at . .  104 

Myette  Point  (La.),  Chicot  Pass  near  .  47 

New  Henderson  landing.  La.,  WABPL 

Borrow  Pit  (LS)  at  .  128 

New  Orleans  (Carrollton),  La.,  Mississippi 

River  at  .  13 

New  Orleans,  La.,  Inner  Harbor  Navigation 

Canal  (IWW)  at  .  189 

Florida  Avenue  Bridge  .  138 

Lake  Pontchartra in  at  Midlake  near  . -  238 

New  Roads,  La.,  False  Piver  at  .  98 

Northeast  Wing  Wall  (La.),  Bayou  Courtableau 

Outlet  Channel  near  — - 68 

Oberlin,  La.,  Calcasieu  River  near  .  170 

Octave  Pass  near  Rilottown,  La.  - .  266 

Orenburg,  La.,  Bayou  Mornau  near  . - . -  60 

O’l  River  at  Torras,  La.  .  32,  33 

O’-j  River  Control  Inflow  (Island  Gage)  . . —  28 

OU  Riven  (FWS)  it  Jet.  with  GIWU  (Morgan 

City-Port  Allen  Route)  (La.)  .  87 

0)1  River  Inflow  Channel  near 

Knox  Landing,  La.  -  27 

0*1  River  Outflow  Channel  (La.), 

ppd  River  above  .  262 

Old  River  Outflow  Channel  near 

Knox  Landing,  La.  .  30,  31  ,  267 

Opelousas  Bay  (La.),  WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  at  .  72 

Par;s  Road  Bridge,  New  Orleans,  La., 

Intracoastal  Waterway  near  . . . -  186 

Pa' is  Road  (La.',  Bayou  Bienvenue  at  . .  183 

Pass  Manchac  near  Ponchatoula,  La.  . - .  234 

p°rryf  La.,  Vermilion  River  at  -  163 

Petite  Amite  Riven  nean  St.  Paul,  La.  . 228 

Pi frrp  Pass  at  Riorrp  Part.,  La.  .  107 

Pierce  Pass,  La.,  Belle  River  near . . 106 

[nt raroasta 1  Waterway  nean  .  38 

Pigeon,  La.,  Big  Bayou  Pigeon  (FWS)  near .  86 

P i  1  ot town ,  La.,  Brant  Dass  nean  . .  266 

Main  Pass  nean  .  266 

Octave  Pass  nean  - . - .  266 

Raphael  Pass  nea'  .  266,  267 

Pomto  a  'a  Hache  Relief  Outlet  iBonemM 

Spillway)  above  Head  of  Passes,  La.  .  266 

Pointe  Coupee  Oramage  Structure  (La.,, 

Bayou  Latenache  above  .  62 

Bayou  Latenache  be-ow  - . . . .  63,  64 
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Ponchatoula  Creek  at  Hannond,  La.  - -  231 

near  Ponchatoula,  La.  . . .  232 

R-iiCnatoula,  La.,  Pass  Manchac  near . . .  234 
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